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G  Project  completed. 
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(planned  project) 

72-79  Custodian  The  symbols,  as  shown  in  the 

SD-1,  of  the  Custodians  for 
the  Army,  Navy,  Air  Force, 
Defense  Logistics  Agency  or 
other  Government  Agency. 

80  Transaction  Code  N  Identifies  an  initial 

data  submission  for  a  new 
project . 

U  Identifies  subsequent 
submissions  of  data  to 
update  or  correct  pre¬ 
viously  submitted  data. 
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scheduled . 

B  Project  not  completed  as 
scheduled . 

C  project  not  completed  as 
scheduled  and  estimated 
completion  date  has 
passed . 

D  Estimated  completion  is 
next  quarter. 
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A-A-XXX  RIFLE  PELLET  22  CALIBER  CS 

B4 

A 

932 

942  942  A 

CS 

K 

1005 

0807 

MIL-R-1296F  RIFLE  .22LR  COMM  MTCH  &  TRN  AR 

A2 

932 

933  943  A 

AR 

os 

99 

L 
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0809 

MIL-H-6769E  HEATER  GUN  TYPE  J-4A  84 

F5 

932 

933  933  A 

yy 

N 

L 

1005 

0810 

MIL-B-45530A  BOOSTER  AMMUNITION  ELECT  84 

F5 

932 

933  933  A 

99 

N 

C 

1005 

0812 

MIL-S-3443G  SHOTGUN  12GA  RIOT  TYPE  AR 

A? 

934 

941  941  G 

AR 

05 

qo 

L 

1005 

0817 

MIL-F-45598  FEEDER  DELNK  AIRCRFT  MAU  56A  AR 

A2 

941 

944  944  A 

AR 

99 

N 

1005 

A773 

MIL-G-001298C  GUN  MACH  .50CAL  BROWN  MR  AR 

Cl 

931 

932  942  A 

AR 
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A776 

MIL-B-70448  BARREL  NG  CAL  50  REC  AMF  H3  AR 

A2 

ail 

931  942  A 

AR 
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A808 

MIL-G-70559  GUN  AIR  DEF  ART  ZOMM  M167A2  AR 
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933  933  A 

AR 

N 

1005 

A814 

MIL-K-70606  KNIFE  BAYONET  MULTI  M9  W  SC6  AR 

A1 
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MIL-M-63314D  MACH  GN  7.62MM  M2240  AR 
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A335 
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AR 
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[A 
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A? 

881 

864  941  A 

'■(C, 

;■ 

1045 

N013 

MIL  T  82571B  TORP  TUBE  SUR-  V  MK32  M0D9  OS 

A2 

881 

864  94-  A 

r 
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MIL  T  82869  TORP  TUBE  SURF  VES  MK32M0015  OS 

FR 
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933  941  A 

L 

I 
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TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  3 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

N058 

MIL  C  24524  CABLE  ASSEMBLIES  MAGNETIC  SH 

A2 

931 

951  Z 

N 

10/5 

N059 

MIL  F  17280D  FITTING  MARINE  MINESWEEPING  SH 

A2 

931 

951 

N 

L 

1075 

N06C 

MIL  C  216406  CONTROu  DEGAUSSING  COMPASS  SH 

A2 

QC-  7 

s 

L 

1075 

N061 

MIL  A  19083C  ACOUSTIC  DEVICES  SH 

A1 

931 

951  : 

SH 

N 

t. 

lC/5 

N062 

MIL  H  24239  HOSE  ASSEMBLIES  HYDRAULIC  SH 

Ai 

931 

951  Z 

s- 

N 

L 

10/5 

N063 

MIL  G  24464A  GENERATOR  SET  qaS  TURBINE  SH 

£9 

93! 

95!  Z 

K 

A 

1075 

TOTAL 

- 

6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

♦ 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1080 

A082 

MIL  multispectral  Close  combat  deco'-'  set  me 

A4 

903 

912  944  A 

ME 

1080 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

,  Y 

“  0 

.2-0 

1091' 

008: 

MIL.-C-20109  COPPER  PRESSURE  CvlINOERSAND 

AR 

H: 

9:: 

923  932  ' 

N 

1090 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

‘  ngt 

0226 

MlL-STD-2088  BOMB  RACK  UNIT  BRU  AIRCRP  AS 

R2 

ci?“. 

Q44  A 

AV 

AS 

1£ 

N 

i595 

A266 

Ml;.-C-70629A  CNTR^  MNE  DSPNSR  SYSTM  M139  AR 

A2 

934  934  A 

Ak 

N 

1095 

N272 

MIL-I-8671C  AS  INSTALLATION  OF  ORQPPABlE  AS 

R2 

942 

942  942  G 

AS 

N 

1095 

TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  3 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

1105 

F023 

MIL-C-2S200  cable  ASBLY  SPEC  WEAPONS  15 

DS 

H5 

Q3F 

934  934  A 

3  C 

N 

1105 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

« 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.2-0 
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A363 

MIl-C-48814  CRTG  ASSv  FOR  WARHD  SECTION  AR 

HI 
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934  941  G 

AR 

U 
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1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 
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H5 
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AR 

OS 

3  C 

CS 

N 
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G  - 

0 

,  Y 

-  0 
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A35C 

MIL  S  14487A  AMI  SIGHT  CMPTG  M38  PKG  OF  AR 

D1 

873 

893  893  A 

AR 

N 

r 

122G 

A37C 

MIL-STD-1906(ARilNTFC  RECTS  FOR  MBC  M23  AR 
MIL-C-48596A  (AR)  AMEND  2  CSB  M21: 117329  AR 

R4 

893 

9-04  2 

AR 

N 

A 
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A415 

B1 

941 

941  941  G 

AR 

N 
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TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  i  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

» 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

,2-0 

1240 

A872 

MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  CONSOLIDATED  BD  AT 

B? 

88  1 

891  902  A 

AF 

U 

E 
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A873 

MIL-C-XXXXX  CIRCUIT  CARD  MOTHERBOARD  WNG  AT 

B2 

881 

891  902  A 

A'i' 

U 

E 
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ASSIGNEE  AaiVITY  LISTING 


PROJECT 

1240  A874 
1240  A875 
1240  A918 
1240  A929 
1240  A930 
1240  A931 
1240  A932 
1240  A933 
1240  A934 
1240  A935 
1240  A936 
1240  A945 
1240  A948 
1240  A961 
1240  A972 
1240  A980 
1240  A981 
1240  A982 
1240  A983 
1240  A984 
1240  A985 
1240  A986 
1240  A987 
1240  A988 
1240  A989 
1240  A990 
1240  A991 
1240  A992 
1240  A995 
1240  A997 
1240  ABOl 
1240  AB02 
1240  AB03 
1240  AB04 
1240  AB05 
1240  AB06 
1240  AB07 
1240  AB08 
1240  AB09 
1240  ABIO 
1240  ABll 
1240  AB12 
1240  AB13 
1240  AB36 
1240  AB40 


13321B  TELESCOPE  M62  AMND  1 
-14837B  AM  2  BODV  ASSV  8619920 
-456880  AM  2  TLSCP  ARTLCO  M105 
.48441A  AM  2  ELBOW  ASSY  PASSIVE 
-48451A  AM  2  PERISCOPE  TANK  636E1 
-48490B  AM  3  CONT  CMORS  SIGHT 
-48619  AM  1  PERISCOPE  TANK  M32CE1 
-48620  AM  2  HEAO  ASSY  11749439 
-50645B  AM  1  BOOY  ASSY  10516576 
-48661 (AR)AMl  CCA  11746908 


-50384(AR)- 
-63334  AMl  PANEL  ASSEMBLY  11834831  AP 
-62202B(AR)  AMEND  1  CCA  11743439  AK 
-60826B(AR)  TELESCOPE  M127A1  AR 

-60883(AR)  telescope  XM129  AR 

-60895(AR)  TELESCOPE  ELBOW  M117A1  AR 
-63359(AR1  TELESCOPE  ELBOW  M118A2  AR 
-14846e(AR)  WP10538530  10538600  AR 

-13458B  AR  TEL  P  M12A7  SERIES  AR 

-13658{AR'  tel  ELBOW  M26A1  AR 

-20616A(AR1  TELESCOPE  M86C  AND  M86F  AR 

-45658F  AR)  TEL  STRAIGHT  M103  AR 

-46311B(AR  TEL  PANORAMIC  M115  AR 

-12711A{AR  TEL  PANORAMIC  Ml  AR 

-12712(Ar)  TELESCOPE  M85  SERIES  AR 
-777B(AR)  SIGHT  REFLEX  M24C  AR 

-48603(AR)  SIGHT  BORE  REEL  XM115E1  AR 
-46371 ?AR1  SIGHT  INFINITRY  8635466  AR 
-46391  (AR)  RANGE  FINDER  F  C  M17B1C  AR 
-46358A  (AR)  RANGE  FINDER  F  C  XM24  AR 
-45108C  SIGHT  INFINITY  M44  AR 

-48442  (AR)  REGULATOR  11733468  AR 
-45677  AR)  RANGEFINDER  FIRE  CTRLMl  AR 
-13352A  (Aft)  SIGHTS  UNITS  M34  SERIE  AR 
-14864  (AR)  RANGE  FINDER  L  AN/VVS-1  AR 
-63331 (AR)  PERISCOPES  TANK  M44A1E1  AR 
-60242  AR  PERISCOPE  TANK  XM51  AR 
-60241(AR)  PERISCOPE  TANK  XM5C  AR 
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RCS  NO.  DD-DR&E^HR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVin  LISTING 
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1285  ass! 
12S5  A99: 
1265  N765 


PA  AA  BA  PP  -I-  -A-  Z/A  G/A  S  a; 

--  --  - 


PROJECT 

1285 

A674 

MIL-D-50656A 

1285 

A6" 

MIL-S-48427B 

1285 

AD/9 

MIL-G-50676B 

128S 

A680 

MIL-G-50672A 

1285 

A681 

MIL-G-50678C 

1285 

A682 

M1L-B-48433A 

1285 

A683 

MIL-0-50665A 

1285 

A685 

MIL-R-50658B 

1285 
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M:.-P-5G317B 
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E'F  N'f  ""  CA  ’'i  ivT  rv 

.title .  PV  TV  SN  vs  SRR  SRR  SRR  SRR 
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MIL-R-50328C 
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A7:c 
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A' 14 
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* 
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M I  u-G*  j0680C 
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1285 

A  «  7 
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'  7C  = 

A*’’  G 
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1285 

C.-11 
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1285 

A723 

Ml'  S  48431A 

* 

A'2S 

M.L-C-50e52/ 

128: 

A'29 

M1l-C-5C785/ 

1285 

A's: 

m;^.0-48434A 

1285 

A' 34 

m;;.-P-70563B 

1285 

A"3c 

m:.-S-60661B 

L  FEED  ASSv 
E  I-F 

E  XMT  BOARD 
E  MULTK 
RD  ASSV  GEN 
DOPPER 

TR  15V  BOARD  ASSV 
50659B  RGLTR  23V  BOARD  ASSv 
50663B  RG.f-R  6V  BOARD  ASSV 
GENERATOR  PULSE 
SERVO  DRIVE  ""RAv'ERSE: 
SERVO  DRIVE 
CONV  DC/DC 
COUNTER  e.e: 

PROTECTOR  CVV 
MIL-R-50325C  RGl'^R  V 
MIL-R-5C326C  RGlTR  v 
M:l-R-50327C  RG.TR  V 
■  "  ■ ■  RGlTR  V 


XM' 

CK' 

SE' 


BD  E 
MU.' 
SUBASS'' 


1C5A921 
BD  ASS' 


7263T8 


Cl  CON'RO.  GRAIN 
E'wORN  PU-SE 

}.;c  S'A'E  X  BAND  SOURCE 
5  CCA  RNG  rate  cONv 
CCA  a;;;N2 


SIGH'  .EAC  COMP 
m:l-S-70564B  SIGH'  UNIT'-  maGN 
M:L-P-60686e  POWER  SL'PP-' 

MI '  .f.APSPAA  CCA 
Mi;-C-70598E  CON'RO.  ASS'  TOWED 
m;.-C-T0701A  CAB.t  ASS'  w-S  pCP 
Ml^-C-707065  CONVER'ER  ELECTRONIC 
‘'I--A-7j708S  AN'ENNA  ASS'  AC 
m;..S-A8426B  SERVC  E.ECTRQMCS 
m;.-C-705695  ;ar;  CE  S;  (pivADS)  9360S': 
m;.-S-48431B  so. id  S'Atp  X-BAND  source 
m;.-r-5:'32‘’:  am:  reGl.a'or  v:.'  io5A8986 
MI.-C-5:33A  am;  COuN'ER  E.Ex  IC'548T''P 
M:.-C-5De52/4A  am;  Ck’  CD  ASS'  10548046 
-*-51.f75e  am;  ’■[d*  se’’  mixB^p  1 /'pm.2; 
-R-^l66’5  am-  rES  73'v  ASS'' '"'Aac' ’T 
-:-5C65C/9A  CIkClI’  CC  AGS'  ICSASi:: 
-R-  506r:E;AF  '  Am;nC1  REGU.A'.'iR  3;  vC. 
-R-5'j662SIAR'  am[^,2I  REGl.atjR  33VC>* 
-S-SOeebAlARUMENDl  SD'  10568052 
-S-50667Ai'AR)  AMECNl  SDE  10548062 
-G-S1168/5B  G'ROSCOPE  RA'E  IN'EGRATE 


129"'  A43: 

MI. -0-60618 

1291  A4S3 

m:l-:-6::55 

129."  A4  34 

M:.-C-143el 

129:  A439 

m:.-P-70S22 

129C  A44C 

m:l-M-70861 

1285  TOTAL  -  62  ,  DELINQUENT  -  50  ,  STATUS  CODES:  A  -  62 

COUN'ER  rotating  mECm 
1  CASE.  'E.ESDOPE.  m-,6A 
AR:  CASES  PIRE  DIREC'ION  AR 
POWER  control  unit  common 
module  am:  pI.ter  ASSV 
AMI  GUNPIRE  SIM  12725085 
BAl  CMPTP  WPN  CON'  UN  ASSV 
PWR  CONDTN  UN  ASSV  1256:743 
MODEM  VEh  M'N  SNSR  ASSY 
DSPL  UN  ASSV  CON'  ON  ASSY 
TACH  ASSV  ELEV  12553945 
TACH  ASSV  AZ  12561691 
PROGN  DIGN  INPC  UN  1255402: 

(AR)  GUNFIRE  SIMV  12725085-  AR 


129C  A47C 
129C  A47: 
1290  A4'3 
1290  A47A 
1290  A475 
1290  A476 
1290  A477 
1290  A478 
1290  A479 


MI  -G- 

m:.-b- 

Ml  k. - P - 
MIL-M- 
MIl-D- 
HIL-T- 
MIL-T- 
MIL-P- 
MIL-G- 


7061 7A 
71072 

71074 

71075 
71078 
T1082 
71084 
70617B 


1290  TOTAL  -  14  ,  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 


Y  -  0  ,  Z  -  0 


R. 

M;  V' 


AR 

82 

881 

863 

941  G 

A? 

AR 

B2 

881 

883 

903  A 

Ak 

AR 

Bl 

861 

941 

941  G 

AR 

AR 

B2 

881 

883 

892  A 

AR 

AR 

B2 

881 

883 

941  G 

Ml" 

AR 

B2 

881 

883 

541  G 

Ak 

AR 

B2 

861 

883 

852  A 

Ak 

AR 

B2 

881 

883 

892  A 

AR 

AR 

B2 

881 

883 

941  G 

Ak 

AR 

B2 

8S: 

883 

941  G 

AR 

AR 

B2 

88 1 

883 

852  A 

AR 

AR 

B2 

881 

883 

941  G 

AR 

B2 

881 

883 

541  C 

M  « 

AR 

B" 

861 

883 

541  G 

Ak 

AR 

88; 

66  3 

54;  2 

M  M 

AR 

B2 

86*. 

88.: 

941  2 

Ak 

AR 

b: 

861 

88:1 

852  A 

At, 

AR 

B2 

881 

883 

44' 

AR 

62 

881 

881:. 

94 .  G 

Ak 

AR 

B2 

as: 

883 

892  A 

A  k 

AR 

B2 

861 

883 

541  2 

At 

AR 

B2 

861 

891 

851  A 

AR 

b: 

8£1 

QC" 

i-»4‘  •. 

MK 

AR 

B" 

661 

RC; 

44;  G 

At 

AR 

62 

89; 

w4 "  G 

M  V* 

MK 

B2 

881 

24* 

851  A 

At 

AR 

884 

Q4' 

A4'  ^ 

A  t 

AR 

tc 

nc. 

84 : 

M  4 

At 

AR 

b: 

8b: 

kCj* 

A  4  ' 

At, 

AR 

BC 

BcT 

2  4  ' 

2A*  4 

—  K 

AR 

E2 

882 

891 

ac*  A 

At 

AR 

52 

882 

89; 

85;  A 

A  t 

AR 

B2 

66? 

pc; 

851  A 

At 

AR 

E2 

862 

fic; 

851  A 

Ak. 

AR 

B2 

882 

.851 

Q&*  A 

At 

AR 

E2 

882 

85; 

851  A 

AR 

B2 

BBC 

853 

A4  G 

At 

AR 

B2 

883 

853 

.k'A‘.  A 

At 

Ak 

B2 

883 

853 

2  w  '■  A 

At 

AC 

B2 

883 

853 

A 

M  *• 

AR 

E2 

864 

852 

852  A 

M  K 

AH 

BZ' 

1 

54; 

541  G 

A  K 

AR 

BC 

Q‘ 

4*  ' 

9A .  G 

At 

AR 

Bl 

923 

A  "  A 

M  M 

AC 

c 

923 

933 

913  A 

a; 

Ak 

A 

Li  ^  • 

A '  A 

Ak 

t 

C :  . 

C  "  *  A 

..K 

Ak 

D 

2' 4 

A  ■>  4.  A 

At 

M  h 

L' 

44  ", 

yk;  G 

At 

i; 

w.. 

M  •. 

AR 

C 

uz  ■ 

nw4  ' 

w4 

M  >- 

AR 

El 

QCl 

44  ■ 

?4;  u 

At 

AR 

ElG 

C4; 

m4  r 

At 

OS 

i. 

864 

894 

94  j  A 

NC  a: 


N  N 


OR 

B4 

891 

853 

853  4 

At 

L. 

fi.R 

D1 

Ci  *  ■ 

51 2 

;■ 

At 

1, 

A 

AR 

r  • 

L>  . 

892 

853 

- 

Ak 

A 

AR 

E4 

853 

654 

854  A 

Ak 

N 

G 

AR 

B4 

893 

894 

894  A 

AR 

N 

G 

AR 

BI 

C"‘l 

94  j 

941  A 

AR 

N 

AR 

B4 

933 

04’ 

041  4 

Ak 

N 

AR 

B4 

533 

541 

04;  A 

AR 

N 

AR 

B4 

933 

Q41 

qa;  a 

AR 

N 

AR 

B4 

57"' 

541 

041  A 

Ak 

N 

AR 

B4 

523 

C41 

941  A 

Ak 

N 

AR 

E4 

923 

541 

941  A 

AR 

N 

AR 

64 

933 

04’ 

041  A 

Ak 

N 

AR 

&2 

541 

941 

941  G 

AR 

N 

14 

.  G  -  0 

.  Y 

-  0 

♦ 

Z  -  0 

’?GP  A003 
12GP  A008 


MIL-HDBK-684  DESIGN  HANDBOOK  FIRE  AT 

MlL-F-13926B(AR)AM2  FIRE  CONTROL  MATERIE  AR 


P4 

BI 


934  944  944  A  A' 
892  893  893  A  AR 


N 

N  C 


PAGE  NO.  A  -  3 


12»»-1340 


RCS  NO.  DO-DR&E{AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 
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FY 
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BIL  P  408  PENTOLITE  50/50 

MIL  L  757B  LEAD  STYPHNATE  NORMAL 
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MIL  M  21383A  MANGANESE  DELAY  COMPOSITION 

OS 

A1 

902 

904 

9,34 

A 

EA 

OS 

u 

1377 

0E29 

MIL-I-82882  INIT.CART  ACT.JAU-321A 

OS 

R4 

924 

93? 

9.34 

A 

OS 

b 

:3/7 

0E30 

MIL-1-82883  INIT.CART  ACT,  JAU-251A 

OS 

B4 

924 

932 

934 

A 

OS 

u 

1377 

0E31 

MIL-C-82762  CUTR.DELY  PROP  ACT,MlU-581B 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E32 

MIL-C-82884  CARTDG,1MPLSE,CCU169A1A 

OS 

A4 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E33 

MIL-T-46632B  THRST.CART  ACT,M2A2  MTL  PT 

OS 

A? 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

13/7 

0E34 

MIL-T-60696B  TRST.CART  ACT.M2A2  REMNF 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E35 

MIL-T-46626C  THRST.CART  ACT,M2A2  ASMBLY 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E37 

MIL-C-46946  CART,  IMPLS,  M45  ASSEMBLY 

OS 

D2 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E38 

MIL-I-50699A  INlf.PROPLT  ACT,  JAU-21A25 

OS 

D2 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E39 

MIL-I-60231B  IGNTN  ELMNT  ELCTRC.MSS 

OS 

D2 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

N983 

MIL-C-82867  CUYTfR, cable  MK20  MODO 

OS 

R4 

903 

913 

934 

A 

OS 

ij 

1377 

NE36 

MIL-C-46992C  C  .,DELY,PROPi.T,ACT  M21 

OS 

A? 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

13/7 

NE43 

MIL-D-23615B  AS  AMEND  2  DESIGN  AND  EVAL 

AS 

F2 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

1377 

NE48 

MIL-C-82894  (OS)  CARTRIDGE,  FIRE  EXT  126 

OS 

R4 

934 

941 

941 

A 

OS 

N 

1377 

NE54 

MIL-D-21625F  AS  AMEND  1  DESIGN  AND  EVAL 

AS 

R2 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

1377 

TOTAL  - 

30  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  30 

• 

G  - 

0 

Y 

-  0 

« 

1  - 

D 

1385 

A002 

MIL-R-XXXXX  ROBOT  MBL  EXP  ORD  DSP! 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

r 

1385 

A003 

MIL-D-XXXXX  DET  EXP  ORD  DSPL 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

r 

1385 

A004 

MIL-T-XXXXX  TOOL  KIT  EXP  ORD  DSPL 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

1385 

A005 

mil-t-xxxxx  tool  set  rmt  hook  and  line 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

1385 

TOTAL  - 

4  ,  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

* 

G  - 

0 

Y 

-  0 

* 

1  -  0 

1390 

0382 

FUZE  DESIGN  GUIDE  SHOCK-VIBR  ENVIROM 

AR 

B4 

831 

841 

894 

A 

AR 

OS 

99 

L 

R 

1390 

0543 

MIL-STD-331  TVT  test  124  PKGED  FUZES 

AR 

A4 

862 

882 

934 

A 

AR 

OS 

99 

L 

B 

1390 

0683 

MIL  STD  1900  IND  SET  PJCTL  FZ  SYSTEM 

AR 

B4 

902 

954 

954 

A 

AR 

L 

1390 

A775 

MIL-F-71149  FUZE  PD  PRAC  M779 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1390 

A789 

MIL-F-XXX  FUZE  PROXIMITY  M818E3 

MI 

B4 

933 

95.1 

951 

A 

MI 

b 

1390 

A794 

MIL  F  63499E  NOTICE  1  FUZE  M764 

AR 

R1 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1390 

A795 

D0D-S-63500B  NOT  1  SENSOR  IMPACT 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1390 

A796 

MIL  P  70482  REV  C  PRIME  ELEC  M123A1 

AR 

B2 

934 

934 

G 

AR 

N 

1390 

A798 

MIL-F-48625A  AMI  FUZE  25MM  PDSD  M758 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1390 

A799 

MlL-F-71127  AMI  FUZE  PD  PRAC  M775 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1390 

N779 

MlL-P-18920  PRIMER,  ELECTRIC,  MK42M0CS2, 

OS 

E2 

933 

934 

934 

A 

OS 

N 

1390 

TOTAL  - 

11  ,  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A 

-  11 

G  - 

0 

Y 

-  0 

* 

1  - 

3 

1395 

0240 

JAN-C-99A  CEMENT  PETTMAN 

AR 

D2 

872 

892 

892 

A 

AR 

OS 

N 

1395 

0241 

JAN-S-732A  SHELLAC  SOLUTION 

AR 

B2 

872 

892 

892 

A 

AR 

N 

1395 

0245 

MIL-STD-1167D  AMMUNITION  DATA  CARD 

AR 

C2 

881 

892 

892 

A 

AR 

OS 

PG 

N 

c 

1395 

A242 

MIL-C-13814A  CLOTH  IGNITER 

AR 

B2 

872 

874 

883 

A 

AR 

b 

E 

1395 

A257 

MIL  A  002550C  INT  AM  1  AMMO  GEN  SPEC  FOR 

AR 

B1 

892 

893 

893 

A 

AR 

N 

C 

1395 

A267 

MIL-0-71152  OBTURATING  BAND  PLASTIK 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1395 

TOTAL  - 

6  ,  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A 

-  6 

* 

G  - 

0 

Y 

-  0 

» 

1  - 

3 

13GP 

0024 

MIL  HDBK  796  EXPLOSIVE  ORDNANCE  DISPOSAL 

AR 

A4 

923 

923 

Q33 

933 

A 

AR 

N 

D 

13GP 

AO  10 

mil-hdbk  XXX  LIQ  filled  PROJ  DSGN 

AR 

A4 

853 

874 

894 

A 

AR 

b 

B 

IGGP 

AO  11 

MIL-HDBK  XXX  AMMO  SER  DSGN  FOR  PROD 

AR 

A4 

853 

873 

893 

A 

AR 

B 

13GP 

A012 

MIL  HDBK  XXX  MFR  OF  MTLC  CMPNT  OF  ARTY 

AR 

A4 

853 

873 

893 

A 

AR 

U 

E 

13GP 

A013 

MIL  HDBK  XXX  ELEH:  OF  TERM  BAL  KILL  MECH 

AR 

A4 

853 

874 

894 

A 

AR 

u 

B 

13GP 

A014 

MIL  HDBK  XXX  ELEM  OF  TERM  BAL  COLLECTION 

AR 

A4 

853 

874 

894 

A 

AR 

u 

B 

13GP 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A 

-  6 

9 

G  - 

0 

Y 

-  0 

9 

Z  - 

3 

1420 

0305 

MIL  G  46858  A  G&C  SYSTEMS  MSLBORNE  RC  CM 

MI 

D2 

921 

924 

942 

A 

MI 

AS 

19 

b 

B 

1420 

N298 

I NSULAT I  ON . THERMAL , CHLOR 

OS 

F4 

892 

902 

934 

A 

OS 

u 

1420 

N299 

MIL-B-82766  BONDING  AGENT,  RUBBER  TO 

OS 

F4 

892 

902 

934 

A 

OS 

b 

1420 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

9 

G  - 

0 

Y 

-  0 

» 

1  - 

3 

1440 

A073 

MIL-T-XXXXX  tow  vehicle, improved  WEAPON 

AT 

F4 

874 

883 

902 

A 

AT 

U 

B 
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RCS  NO.  DD-DR.E(AR)759  STANDARDIZATION 
ASSIGNEE  AaiVITY  LISTING 


PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PROJECT 


.TITLE. 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

2/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  Q 

2 

^  2 

F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

.  PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

1440 

14GP 

14GP 

1510 

1510 

1510 

1510 

1510 

1510 

1510 

1510 

1520 

1520 

1520 

1560 

1560 

1560 

1560 

1560 

1560 

1560 

1560 

1560 

1560 

15GP 

15GP 

15GP 

15GP 

15GP 

15GP 

15GP 

15GP 

1620 

1620 

1620 

1620 

1630 

1630 

1650 

1650 

1650 

1650 

1650 

1650 

1650 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 

1660 


TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  1 

• 

B  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  4 

1  -  ( 

3 

F128 

MIL-STD-1767A  PROCEDURES  QA/CM  ICBM  DATA 

19 

D2 

931 

941 

941 

A 

19 

N 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

•  4 

1  -  ( 

3 

F049 

MIL  STD  1791  DESIGN  FOR  INTR  AERL  DELIVE 

11 

A1 

901 

902 

941 

G 

11 

U 

B 

N051 

MIL  A  8861B  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGIDI 

AS 

R2 

914 

934 

942  942 

A 

AS 

U 

A 

N053 

MIL-A-8866C  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

914 

934 

942 

942 

A 

AS 

U 

A 

N054 

MIL-A-8867C  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

914 

934 

942  942  A 

AS 

u 

A 

N057 

MIL-A.8865B  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

914 

934 

942 

942 

A 

AS 

u 

A 

N059 

MIL-A-8860B~AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

921 

934 

942 

942 

A 

AS 

u 

A 

N060 

MIL  A  88698  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGIDI 

AS 

R2 

P 

922 

942 

942  A 

AS 

N 

TOTAL  - 

7  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  7 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

1  -  ( 

3 

0026 

MIL  H  8501A  HEL  FLG  AND  GND  HDLG  OUAL 

AV 

D2 

814 

852 

883 

A 

AS 

11 

u 

B 

A005 

MIL  HDBK  HELICOPTER  ENGRNG  QUAL  ASSUR 

AV 

F2 

873 

902 

902 

A 

AV 

N 

C 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  2 

» 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

t  ‘ 

1  -  1 

3 

0173 

MIL  T  27422  TANK  FUEL  CRASH  RES  ACFT 

AV 

D2 

893 

904 

904 

A 

AV 

AS 

11 

N 

r 

c 

0174 

MIL  M  58091A  MAINT  KIT  PLASTC  HINDO  ACFT 

AV 

D1 

893 

904 

904 

A 

AV 

AS 

11 

N 

C 

0179 

MIL  T  5578  TANK  FUEL  ACFT  SLF  SEAL  REV  0 

AS 

D2 

893 

913 

942  A 

AV 

AS 

U 

0180 

MIL  T  6396  TANKS  ACFT  PROP  FLUID  REV  F 

AS 

D2 

893 

913 

944 

A 

AV 

AS 

U 

A169 

MIL  T  7378  REV  8  TANK  FUEL  ACFT  EXTERNAL 

AV 

B2 

884 

894 

894 

A 

AV 

N 

C 

F192 

MIL-HDBK  349  MANUFACTURE  OF  HONEYCOMB  SA 

82 

99 

F4 

921 

921 

923 

923 

A 

99 

N 

C 

N177 

MIL  T  81571  THERMAL  PROT  SYS  ACFT  REV  A  AS 

D2 

893 

913 

942 

A 

AS 

U 

N190 

MIL  T  18847C  TANKS  FUEL  AIRCRAFT  AUXILIA  AS 

R2 

914 

934 

952 

952 

A 

AS 

V 

A 

N191 

MIL-C-81590  COCKPIT  CANOPY  SYSTEM  FIXED 

AS 

R2 

942 

954 

954 

A 

AS 

u 

TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  9 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

3 

0051 

MIL  STO  250  AIRCRAFT  CREW  STATION  REV 

11 

F2 

842 

852 

941 

G 

AV 

AS 

11 

u 

E 

0079 

MIL  STD  2069  REV  A  REQMTS  ACFT  SURBIBLTY 

AS 

A2 

p 

881 

892 

954 

A 

AV 

AS 

11 

u 

0094 

MIL  STO  2089  AIRCRAFT  NONNUC  SURV  TERMS 

AS 

A2 

904 

914 

954 

A 

AV 

AS 

11 

u 

0107 

MIL-C-5011C  CHARTS  STD  ACFT  CHARACTERIST 

11 

D2 

941 

961 

z 

AS 

11 

N 

no4 

MIL-STD-1799B  USAF  SURVIVABILITY  AERONAU 

11 

A2 

924 

924 

944 

944 

A 

N 

NOOl 

MIL-I-18259  INSTALLATION  OF  WINDOW  ANTI 

AS 

R2 

914 

934 

952 

952 

A 

AV 

AS 

u 

A 

N003 

MIL-F. 18372  FLIGHT  CONTROL  SYSTEMS 

AS 

R2 

914 

934 

953  953  A 

AS 

U 

A 

TOTAL  - 

7  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  7 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9  < 

Z  -  1 

3 

0135 

MIL  L  8552C  LNDING  GEAR  AIRCRAFT  5HCK  AB 

AS 

R2 

913 

931 

943 

A 

AV 

AS 

99 

U 

C 

F137 

MIL-L-87139  LANDING  GEAR  SYSTEMS 

11 

H5 

934 

941 

941 

A 

11 

N 

F138 

AFGS  87139A  LANDING  GEAR  SYSTEMS 

11 

A2 

934 

941 

941 

A 

11 

N 

TOTAL 

3  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  3 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

3 

034 

MIL  B  1584C  BRAKE  SYS  WHEEL  ARCFT  DESGN 

AS 

R2 

913 

931 

943 

A 

AV 

AS 

99 

U 

c 

TOTAL  - 

1  /ELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

3 

0507 

MIL-K-8931A  RESERVOIRS  AIRCRAFT  AND  MIS 

AS 

R2 

AP 

. 

931 

934 

942 

A 

AV 

AS 

99 

u 

0512 

MIL-STD-2224  PUMP  HYDRAULIC  DELIVERY  GEN 

AS 

R2 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0514 

M1L-C-5500D  CAP  HIGH  PRESSURE  AIR  VALUE 

71 

C2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0515 

MS20813  CAP  PNEUMATIC  VALVE  HIGH  PRESSU 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

F154 

MIL  F  83861  /  3  FILTER  ELEMENT  FLUID  PR 

71 

D1 

913 

923 

923 

A 

99 

N 

c 

N176 

MIL-F-8815  24B  AS  FILTER  ELEMENT  NONCLE 

AS 

B2 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

TOTAL  - 

6  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  6 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

3 

0598 

MIL-V-27296  VALVE,  OXYGEN  MASK,  COMBIN 

82 

99 

D1 

894 

934 

941 

G 

AV 

AS 

99 

U 

0605 

MIL  C  19803F  CONVERTER  LIQ  OXYGEN  10  LIT 

AS 

FI 

902 

903 

914 

941 

Y 

AS 

99 

u 

0617 

MIL  V  9370D  1  VLVE  AUTO  PRES  REG  ANTI  G 

AS 

R2 

914 

924 

954 

A 

AV 

AS 

99 

U 

c 

0622 

MS22059D  OXY  SYS  PORT  295  CU  IN  HI  PRES 

AS 

R2 

921 

941 

941 

Y 

AV 

AS 

99 

U 

0647 

MIL-V-7560C  VALVE  ASSEMBLIES  OXYGEN  CYL 

71 

02 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0648 

MS21964  VALVLE  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXYGEN 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0649 

MS21965  NIPPLE  BREAK  OFF  EMERGENCY  OXYG 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0650 

MS22069  CYLIDER  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXGE 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0651 

MS29597  CONTROLLER  OXYGEN  FLOW  EMERGENC 

71 

D2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

99 

N 

0655 

MIL-D-XXXXX  DESIGN  AND  INSTALLATION  OF 

11 

99 

A4 

941 

951 

951 

A 

AV 

AS 

11 

N 

F631 

MIL-R-872XX  USAF  REGULATOR  OXYGEN  BARO 

11 

A4 

931 

951 

951 

A 

11 

N 

F632 

F633 

MIL-C-83864A(USAF)C0NTAINER. INNER, SURVIV 
MIL-C-83867A  C0NNECT0R;0XYG£N  MASK  HOSE 

82 

82 

D1 

D1 

931 

931 

941 

941 

941 

941 

A 

A 

99 

99 

N 

N 
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1660-1740 

RCS  NO.  DD-DR«.E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 

1660  F634 
1660  F645 
1660  F646 
1660  F652 
1660  F653 
1660  N608 
1660  N615 
1660  N623 
1660  N624 
1660  N625 
1660  N654 


-38271  CONNECTOR.OXYGEN  MASK  TO  REG  62 
-38271A  CONNECTOR,  OXYGEN  MASK  82 
-27335  OXYGEN  SYSTEM.  SURVIVAL-0XY6  71 
-26392B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY  71 
-26393B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY  71 
85521  CONCENTRATOR  OXYGEN  GGU-7/A  AS 
18927E  AS  ENVRMNTL  CNTRL  SYS  ACFT  AS 
81387A  AS  2  INDCTRS  LIQ  OXY  QUANT  AS 
81388A  AS  INDCTR  RPTRS  LIQ  OXY  AS 
9345  USAF  1  REG  AIR  PRESS  ACFT  CBN  AS 
XXXXX  AS  MONITOR  OXYGEN  CRU  99  A  AS 


1670  0786  MIL-C-6458D  CHAIN  ASSEMBL  S  SINGLE  LEG  82 
1670  0804  AFGS  87141B  PARACHUTES  AND  AERODYNAMIC  11 
1670  0805  MIL-,\-0043003E  RELEASE  CARGO  PARA  GL 
1670  0806  MS70104D  HOUSING  PARACHUTE  RIPCORD  GL 
1670  0810  MS70092B  NOT  1  FASTENER  PARA  PACK  GL 
1670  0811  MS70105B  BAND  SPRING  PARA  PACK  OPENING  GL 
1670  0817  MS22017D  SNAP  PARACHUTE  HARNESS  QUICK  FI  AS 
1670  0818  MS22018D  SNAP  PARACHUTE  HARNESS  QUICK  FI  AS 
1670  A808  MIL-R-43837A  GL  RELEASE  CARGO  PARA  AD  GL 
1670  A809  MIL-P-44012GL  PACK  PARA  DRAGON  MISSILE  GL 
1670  A812  MIL-P-43649B  GL  PARA  CARGO  12  26  34  FT  GL 
1670  A813  MIL-R-XXX  GL  RELEASE  CARGO  PAR  AD  M  3  GL 
1670  A814  MIL-R-44475  GL  RELEASE  PARA  INDVID  EQPMT  GL 
1670  A815  MIL-C-44476  GL  CONTAINER  AD  WEA  AND  EQ  A  GL 
1670  A816  MIL-C-44477  GL  CONTAINER  AD  GEN  PUR  IND  GL 
1670  A819  MlL-C-XXX  GL  COUPLING  EXTR  FCE  TRFR  AD  GL 
1670  F746  mil  Q  87152(USAF)73)  QUICK  RELEASE  P  82 
1670  F751  MIL  H  7195F  HDW  PRCHT  GENL  SPEC  FOR  82 
1670  F820  MIL-P-27443  PALLET  CARGO  AIRCRAFT  84 

1670  TOTAL  -  19  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  -  19 

1680  0538  AN8020  BRACKET  FLYERS  RELIEF  TUBE  HORIZO  82 
1680  0547  MIL  N  25161  NOZZLE  AERIAL  PRESSURE  REFUE  11 
1680  0548  MS24354  DROGUE  CONE  NOZ  RECEPT  COUPL  11 
1680  0549  MS24356  NOZZLE  TYPE  MA2  FlT  PRES  REFUEL  11 
1680  0550  MS24359  NOSE  PROBE  MAST  TYPE  MA2  11 
1680  0551  MS24360  RING  LOCK  FLT  PRES  REFUEL  MOZZLE  11 
1680  0554  MIL  C  81975B  COUPLING  AERIAL  PRESS  REFUE  AS 
1680  0598  MIL  C  81774A  1  CONT  PNL  ACFT  GEN  REQTS  AS 
1680  0603  MIL-R-8236  REEL  HARNESS,  INERTIA  LOCK  82 
1680  0607  MIL-H-6536C  HORN  AND  VALVE  CREW  MEMBERS  82 
1680  0613  MIL-P-6525C  PUMP,  FUEL.  TRANSFER,  AERIAL  82 
1680  0687  AN6506  BELT  ASSEMBLY  TROOP  AND  TURRET  82 
168C  A556  MIL  G  58087A  GRIP  ASSY  CYC  CONTROL  HEL  AV 
1680  F540  MIL  S  26688A(USAF)  SEAT  PASSENGER  AFT  82 
168:  N590  MIL  C  25162B  COUPLING  RECEPTION  FLIGHT  AS 
1680  N600  mil  A  19736A  2  AIR  REFUELING  SYS  GEN  SPE  AS 


MIL-R-43837A  GL  RELEASE  CARGO  PARA  AD 
MIL-P-44012GL  PACK  PARA  DRAGON  MISSILE 
MIL-P-43649B  GL  PARA  CARGO  12  26  34  FT 
MIL-R-XXX  GL  RELEASE  CARGO  PAR  AD  M  3 
MIL-R-44475  GL  RELEASE  PARA  INDVID  EQPMl 
MIL-C-44476  GL  CONTAINER  AD  WEA  AND  EQ  / 
MIl-C-44477  GL  CONTAINER  AD  GEN  PUR  IND 
MIL-C-XXX  GL  COUPLING  EXTR  FCE  TRFR  AD 
MIL  Q  87152(USAF)(3)  QUICK  RELEASE  P 
MIL  H  7195F  HDW  P^HT  GENL  SPEC  FOR 
MIL-P-27443  PALLET  CARGO  AIRCRAFT 


MS24354  DROGUE  CONE  NOZ  RECEPT  COUPL 
MS24356  NOZZLE  TYPE  MA2  FlT  PRES  REFUEL 
MS24359  NOSE  PROBE  MAST  TYPE  MA2 


MIL  C  81774A  1  CONT  PNL  ACFT  GEN  REQTS 
MIL-R-8236  REEL  HARNESS,  INERTIA  LOCK 
MIL-H-6536C  HORN  AND  VALVE  CREW  MEMBERS 
MIL-P-6525C  PUMP,  FUEL.  TRANSFER,  AERIAt 
AN6506  BELT  ASSEMBLY  TROOP  AND  TURRET 
MIL  G  58087A  GRIP  ASSY  CYC  CONTROL  HEL 
MIL  S  26688A(USAF)  SEAT  PASSENGER  AFT 
MIL  C  25162B  COUPLING  RECEPTION  FLIGHT 


1680  TOTAL  - 

16GP  NOlO 
16GP  NOll 
16GP  N014 
16GP  N015 

16GP  TOTAL  - 

1730  0300 
1730  0318 
1730  0337 
1730  0338 
1730  0339 
1730  F276 
1730  F312 

1730  TOTAL  - 

1740  0164 
1740  F165 
1740  F171 


DELINQUENT  -  10  ,  STATUS  COOES:  A  - 


MIL  B  81366  AS  BOUNDARY  LAYER  CONTROL  AS 
MIL  B  81592  BLEED  AIR  SYSTEMS  LOAD  ANALY  AS 


,  DELINQUENT  -  3 


STATUS  CODES:  A  - 


MIL  S  6451  SHIELDS  PROTECTIVE 


A-A-XXX  20  TON  AIRCRAFT  HYDRAULIC  AXLE 
MIL-H-5035  HOIST  BOMB  MANUAL  AREO  14B 
MIL  T  26225  TRAILER  LIFT  ACFT  MISSILE 
MIL  B  26793  BLOWER  TYPE  A1 


,  DELINQUENT  -  4 


STATUS  CODES: 


-A- 
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1660  TOTAL  -  24  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  -  24  ,  G  -  0 


A-A-XXX  ACRFT  HDLR  ELECTRICALY  POWERED 
MIL  T  XXXXX  TRACTOR  FLT  LINE  TOWING 
MIL-T-0026025  TRACTOR  ACFT  TOWING  4X4 
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2040-2320 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1ST  QTR  FY  1994 
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VS 
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PROJECT  . 

. TITLE . 

.  PY 

TV 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR  SRR 

T 

YT 

Y1 

T 

RT 

S 

D 

2040 

TOTAL 

-  8  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A 

-  8 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  ‘ 

1  -  ( 

3 

2050 

N033 

MIL  B  2680  BUOY  ANCHOR  SPAR 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

N 

A 

2050 

N034 

MIL-B-234S9E  BUOY  HOSE  SUPPORT  INELATABL 

YDl 

D2 

941 

952 

952 

A 

YDl 

N 

2050 

TOTAL 

-  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

• 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

•  > 

1  -  1 

D 

2090 

N041 

MIL  T  21150B  TIE  DOWN  CARGO  AMMUNITION 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

N 

A 

2090 

N042 

MIL  C  24495  CHAIR  STACKING  STEEL  NAVAL 

SH 

A2 

931 

951 

z 

SH 

N 

A 

2090 

N103 

MIL  STD  1370B  MATERIALS  AND  PROCESS 

SH 

A2 

912 

932  932 

A 

N 

C 

2090 

N104 

MIL  W  18445  C  WINDOWS  NONICING  LAMINATED  SH 

A2 

923 

923  933 

A 

N 

D 

2090 

TOTAL 

-  4  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

«  t 

1  -  1 

0 

20GP 

N007 

MIL  STD  XXXX  CONTROL  OF  DETRIMENTAL 

SH 

A4 

922 

932 

932 

A 

N 

r 

c 

20GP 

TOTAL 

-  1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

6  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  ‘ 

1  -  1 

Q 

2210 

0034 

A  A  XXXXX  RAILWAY  CAR  13000  LB 

84 

B4 

922 

922 

942 

A 

99 

N 

2210 

0035 

MIL-R-23314F  RAILWAY  CAR  SPOTTER  SELF 

YOl 

H5 

931 

941 

941 

G 

HE 

YDl 

99 

U 

2210 

0036 

KKK-R-2800  RAILWAY  CAR  SPOTTER  SELF  PROP 

YDl 

F4 

931 

941 

941 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

2210 

TOTAL 

-  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  • 

Z  -  1 

D 

2310 

0451 

MIL-B-46730  BUSES  MOTOR 

AT 

H5 

903 

913 

913 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

2310 

0454 

KKK  B  1579  BUSES  MOTOR  SCHOOL 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

c 

2310 

0456 

MlL-B-62261  BUSES  MOTOR  FORWARD  CONTROL 

AT 

H5 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2310 

0458 

MIL-A-46771  hearse  AUTOMOBILE 

AT 

H5 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

r 

2310 

0459 

MIL-A-45771B  VAN  MULTI  PURPOSE 

84 

F5 

932 

932 

932 

A 

95 

N 

r 

L. 

2310 

TOTAL 

-  5  .  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A 

-  5 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  D 

•  ‘ 

1  -  1 

D 

2320 

0016 

MIL-T-620S9  TRAILER  CARGO 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

c 

2320 

0317 

IRS  TRUCKS  AND  TRUCK  TRACTORS,  WHEELED 

AT 

F3 

872 

884 

902 

A 

AT 

U 

E 

2320 

0429 

MIL-T-62491  TRUCK. WRECKER 

AT 

A2 

893 

904 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

2320 

0432 

KKK-T-2107  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

E 

2320 

0433 

KKK-T-2108  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

E 

2320 

0434 

KKK-T-2109  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

u 

E 

2320 

0435 

KKK.T-2110  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YOl 

99 

u 

B 

2320 

0436 

KKK-T.2111  TRUCK  AND  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

893 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

u 

B 

2320 

0441 

MIL-T.62068  TRUCK  TANK  SPRINKLER  FLUSHER  AT 

F2 

901 

911 

911 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2320 

0443 

MIL-T-62110  TRUCK  MAINT  ROTATING  HYD  DER  AT 

F2 

901 

913 

913 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2320 

0550 

KKK-T-2107  TRUCK  COMMERCIAL  4X2 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2320 

0551 

KKK-T-2108  TRUCK  COMMERCIAL  4X2  24-32GVW 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

w 

2320 

0552 

KKK.T-2109  TRUCK  COMMERCIAL  6X4 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

c 

2320 

0553 

KKK-T-2110  TRUCK  COMMERCIAL  4X6 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

2320 

0554 

KKK-T-2111  TRUCK  COMMERCIAL  6X6 

AT 

F2 

904 

914 

914 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

K, 

2320 

0574 

MIL  T  83219  TRUCK  AIRCRAFT  REFUELING 

84 

B4 

912 

932 

932 

A 

99 

N 

c 

2320 

0581 

KKK-T-2107  TRUCK  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YOl 

99 

N 

r 

2320 

0582 

KKK-T-2108  TRUCKS  024-32000  GVW  4X2 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2320 

0583 

KKK-T-2109  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YOl 

99 

N 

C 

2320 

0584 

KKK-T-2110  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

2320 

0590 

MIL  T  2452  TRUCK  REFUSE  REAR  BUMPER 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

2320 

0591 

MIL  T  11663  TRK  MATERIAL  HANDLING 

AT 

H5 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

c 

2320 

0595 

MIL  T  62351  TRUCK  VAN  MAINT 

AT 

H6 

922 

932 

932 

A 

AT 

99 

N 

c 

2320 

0608 

NFPA  385  90  TANK  VEHICLES  FOR  FLAMMABLE 

YDl 

FS 

B 

934 

944 

944 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

2320 

0610 

API  RP1004  88  BOTTOM  LOADING  VAPOR  REC 

YDl 

F5 

B 

941 

951 

951 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

2320 

585 

KKK-T-2110  TRUCKS  &  TRUCK  TRACTORS 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

2320 

A331 

MS-52182  TRUCK  CARGO:DROP  SIDE  5  TON 

AT 

F2 

873 

883 

902 

A 

AT 

U 

B 

2320 

A369 

MS-52242  TRUCK, CARGO  DROPS  IDE  5-TON 

AT 

C2 

881 

891 

902 

A 

AT 

U 

B 

2320 

A379 

MS-52244  TRUCKrCARGO  5-TON 

AT 

C2 

881 

891 

902 

A 

AT 

U 

B 

2320 

A388 

MS-52168  TRUCK  MAINTENANCE  EARTH  BORING 

AT 

CZ 

881 

891 

902 

A 

AT 

U 

B 

2320 

A456 

MIL-T-13300  TRUCKS  HOPPER 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

C 

2320 

A566 

MIL-T-62339  TRUCK  FLATBED 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

2320 

A586 

MS51394  CHASSIS  TRUCK  M58 

AT 

H5 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

2320 

A592 

MIL  T  45388  TRUCKS  VAN  FURNITURE 

AT 

H5 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

2320 

A593 

MIL  T  62051  TRUCK  TANK  PROPANE 

AT 

H5 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

2320 

A594 

MIL  T  62116  TRUCK  TANK  SEWAGE 

AT 

H5 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

C 

2320 

A596 

TRUCH  TANK  PORTABLE  WATER 

AT 

B4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

2320 

A607 

MIL-T-62032  TRUCK  TANK  FUEL 

AT 

Cl 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

2320 

A609 

MIL-T-62032  TRUCK  FUEL  TANK 

AT 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

2320 

R332 

MIL  T  XXXXX  TRUCK  TANK  ACFT  SUC  LIQ  NITR  84 

B4 

873 

893 

911 

A 

99 

U 

B 

2320 

F611 

MlL-T-0062021  TRUCK  HIGH  PRESSURE  SEWER 

84 

F5 

941 

943 

943 

A 

99 

N 

PAGE  NO. 


A  -  10 


2320-2520 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


.TITLE. 


2320  TOTAL  -  41  .  DELINQUENT  -  35  .  STATUS  CCfflES:  A  -  41 

2330  0005  MIL-T-10579  TRAILER, CARGO  2WHEEL  1/4  TON 

2330  nii2  A  A  XXXXX  TANKS  TRAILER  MOUNTED  RECOVER 

2330  0123  MIK  K  XXXXX  KIT  RAPID  UTILITY  REPAIR 

2330  0128  KKK-S-002769  SEMITRAILERS  STAKE  MODIFIED 

2330  0137  70  MIL-S-45154J  SEMITRAILER  REFUSE  COLLECTI 
2330  0138  KKK.S-2851  SEMITRAILER  REFUSE  COLLECTION 

2330  0139  MIL-S-45310H  SEMITRAILERS  TANK  GASOLINE 

2330  0140  KKK-S-2850  SEMITRAILERS  TANK  GASOLINE 

2330  0960  IRS  TRAILERS 

2330  0977  MS-XXXXX  TRAILER  TANK: POTABLE  WATER 

2330  A017  SAE-J-741B-85  SCRAPER  DUMPER 

2330  A018  SAE-J-697B-88  CHAIN  SAFETY 

2330  A098  MIL-T-62149  TRACER  VAN  MOBILE  PHOTO 

2330  A104  MIL-S-46756  SEMITRAILERS  10  TON 

2330  A105  MIL-S-46714  SEMITRAILER  VANELECTRONIC 

2330  Alls  MIL  T  62472  SEMI  VAN  EXPANDIBLE 

2330  A127  MIL  T  46768  TRAILER  LIVING  QUARTERS 

2330  A141  MIL-T-4S381  TRAILERS  CABLE  REEL 

2330  A142  MIL-T-46738  TRAILER  TILT  DECK 

2330  TOTAL  -  19  .  DELINQUENT  -  10  .  STATUS  COOES:  A  • 


2340  0043 
2340  0044 


A-A-XXXXX  SCOUTERS  ELEC 
A-A-XXXXX  SCOUTERS  GAS 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TL' 

R 

r 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

iyt 

A 

MS 

VS 

5 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

£ 

r 

L.' 

41 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

AT 

Cl 

891 

894 

904 

A 

AT 

YDl 

99 

L 

E 

82 

B4 

A 

913 

913 

933 

933 

A 

99 

N 

p 

84 

B4 

923 

923 

943 

A 

99 

N 

AT 

02 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

YDl 

H5 

933 

944 

944 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

YDl 

B4 

933 

944 

944 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

YOl 

H5 

934 

944 

944 

A 

AT 

YDl 

N 

YDl 

B4 

934 

944 

944 

A 

AT 

YDl 

N 

AT 

F3 

881 

891 

902 

A 

AT 

L 

p, 

AT 

F4 

873 

884 

902 

A 

AT 

U 

E 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

r 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

A^ 

N 

c 

AT 

02 

911 

921 

921 

A 

Af 

N 

V.. 

AT 

F2 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

AT 

F2 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

c 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

AT 

N 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

A’ 

N 

r' 

L. 

AT 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

AT 

Cl 

934 

944 

944 

A 

A^ 

N 

19 

• 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.  Z  -  0 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

2340  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  2 


G  -  0  ,  Y  -  0  ,2 


2350 

A382 

MIL-6-62176  GUN.THIN  40  MM.SEL  PROPELLED 

AT 

H5 

872 

882 

902 

A 

AT 

L 

E 

2350 

A395 

MIL-H.46709  howitzer. LIGHT  SELF  PROPELLE 

AT 

C2 

881 

891 

902 

A 

AT 

L 

p 

2350 

A400 

MIL-l-XXXXX  INF  &  CAV  FIGHTING  VEHICLE 

AT 

B2 

881 

891 

902 

A 

AT 

E 

2350 

A403 

MIL-G-70558B  GUN  A  D  ARTILLERY  20MM 

AR 

B1 

882 

884 

941 

A 

AR 

L 

2350 

A410 

MIL  T  70578  AM4  TILE  ARMOR  XMl  &  XM2 

AR 

B1 

891 

892 

941 

G 

AR 

L 

r 

2350 

A417 

MIL-C-62467  CARRIER  CARGO  M973 

AT 

F5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

2350 

A418 

MIL-V-62008  VEH  COMBAT  FULL  TRACK 

AT 

F5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

c 

2350 

A439 

MS52259  M113A2  ARMORED  PERSONNEL  CARRIER 

AT 

FE 

912 

912 

912 

A 

AT 

N 

r 

2350 

A457 

MIL-C-XXXXX  CARRIER  ARMORED  FULL  TRACK 

AT 

F4 

911 

921 

921 

A 

A'T 

N 

2 

2350 

A459 

MIL-C-45360  CARRIERS  PERSONNEL  FULL  TRAC 

AT 

F2 

921 

931 

931 

A 

A’ 

N 

r 

< 

2350 

A463 

MlL-C-62746  CARRIER  ARMORED  FULL  TRACKED 

AT 

F4 

934 

944 

944 

G 

AT 

N 

2350 

A465 

MIL-C-71010  COVERS  COMOF  FOR  TILE  ARMOR 

AR 

B4 

941 

951 

951 

A 

AR 

N 

TOTAL  - 

12  ,  DELINQUENT  -  9  .  STATUS  COOES:  A 

-  12 

.  G  - 

0 

.  V 

-  0 

.2-0 

0005 

MIL-STD-11790  LAMPS&REF LECTORS 

AT 

F5 

903 

913  913  A 

AT 

MC  84 

N 

r 

0014 

MIL-STO-1179  LAMPS  REFLECTORS  AND  ASSO. 

AT 

C2 

881 

891  9C2  A 

A^ 

£ 

0019 

MIL-STD-1179  LAMPS  REFLECTORS 

AT 

C5 

924 

934  934  A 

A* 

N 

0555 

RUST  PROOFING  NON-TACT  VEHICLES 

AT 

^2 

904 

914  914  A 

A" 

YCl  99 

N 

A013 

MIL-HOBK-XXX  NONTACTICAL  VEC. SELECTION 

AT 

872 

884  902  A 

AT 

- 

E 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

0047 

KKK-T-631E  TRACTOR  FULL  TRACKED  LOW  SPEE 

YDl 

B2 

932 

942  942  A 

ME 

YDl  99 

N 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

0160 

A  A  XXXXX  4-WHEEL  MULTI  PURPOSE  TRACTOR 

84 

B4 

921 

921  941  A 

99 

N 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

0119 

A-A-XXXXX  COMPOSITE  MATERIALS 

AT 

F4 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

0120 

MIL-C-62419  COMPOSITE  MATERIALS 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

0121 

A-A-XXXXX  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

F4 

933 

943  943  A 

AT 

N 

0122 

MS-53036  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

0123 

A-A-XXXXX  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

F4 

933 

943  943  A 

AT 

N 

0124 

MS-53037  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

A'T 

N 

Alio 

MIL-B-XXXXX  BLOCK, VISION 

AT 

F4 

874 

884  902  A 

AT 

L 

E 

A117 

MIL-S-13475 

AT 

F2 

903 

913  913  A 

AT 

N 

r 

V. 

A118 

MS53040  RETAINER  KING  PIN 

AT 

C2 

903 

913  913  A 

AT 

N 

r 

TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A 

-  9 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

A226 

MIL-T-XXXXX  TRANS  CROSS  DRIVE  HYDROMATIC 

AT 

B2 

881 

891  902  A 

AT 

U 

B 

A227 

MIL-V-62358  VALVE  SOLENOID 

AT 

F2 

903 

913  913  A 

AT 

N 

C 

A228 

SAE-J-645-86  TEMINOLOGY  AUTO  TRANS 

AT 

F5 

903 

913  913  A 

AT 

N 

C 

A  -  11 


PAGE  NO. 


2520-2630 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVm  LISTIIIG  . .  ,  .  ... 


PROJECT 
2520  A229 

2520  TOTAL  - 

2530  0338 
2530  0339 
2530  0343 
2530  0348 
2530  0350 
2530  0351 
2530  0353 
2530  0367 
2530  0368 
2530  A018 
2530  A019 
2530  A020 
2530  A021 
2530  F024 
2530  F025 


MIL  T  46750  TRANSMISSION  HYDRAULIC 

4  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  COOES:  A  - 

MIL-C-62005  COUPLING 

MS53068  NUT  CAP  DUAL  WHEEL 

A  A  XXXXX  NUT  CAP  DUAL  WHEEL 

MIL  W  8005F  WHEELS  &  HUBS  INDUSTRIAL 

A-A-XXXXX  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES 

A-A-XXXXX  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE 

A-A-XXXXX  COCK  PLUG  AIR 

A-A-52168  CABLE  AND  CONDUIT  ASSY 

SAE  J1472  87  BRAKING  PERFORMANCE  ROLLER 

MIL-R-46762  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES 

MIL-C-62005  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE 

MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKAES 

MS35748  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKES 

MS24326  WHEEL  FOR  750-10 

MS24328  HUB-CANTILEVER  MOUNTEO 


2530  TOTAL  -  15  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  15 

254C  0360  HIL-STD-1272  DOOR  HARDWARE .VEHICULAR  AT 
2540  0365  MS-500048  T0W8AR. MOTOR  VEHICLE  AT 
2540  0369  MIL-H-3199E  HEATER  VEHICULAR  COMPARTMENT  AT 
2540  0371  SAE-5-382-84  TRUCK  LINDSHIELD  DEFROST  AT 
2540  0373  SAE-J-849B-85  TRAILER  CONNECTION  &  LOCAT  AT 
2540  0382  CHAIN  ASSY  A  A  XXXXX  AT 
2540  0383  MIL  C  62040  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0384  A-A-XXXXX  MIRROR  ASSY  AT 
2540  0385  MIL-M-46728  MIRROR  ASSY  AT 
2540  0386  MS53015  MIRROR  ASSY  AT 
2540  0387  MS512127  CHOCK  WHEEL  AT 
2540  0393  A-A-XXXXX  CHOCK  WHEEL  AT 
2540  0397  MS500055  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0398  MS500056  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0399  MS500057  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0400  MS500058  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0401  MS500059  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0402  MS500060  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0407  A-A-XXXXX  MIRROR  &  BRACKET  AT 
2540  1406  MS-53016  MIRROR  &  BRACKET  AT 
2540  A019  MS500030  BELT  SEAT  PASS  AT 
2540  A020  AA-XXXX  BELT  SEAT  PASS  AT 
2540  A022  MIL-H-3199  HEATER  VEHICULAR  COMPARTMENT  AT 
2540  A027  MS53016  MIRROR  AND  BRACKET  ASSY  AT 
2540  A028  MlL-H-62315  HEATER  ASSEMBLY  AT 
2540  A033  MIL  H  62550  HEATER  ASSEMBLIES  AT 
2540  A037  MlL-H-62550  HEATER  MODERNIZATION  AT 
2540  A038  MIL-5-62494  SHOCK  ABSORBER  AT 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

00 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

F  Q  F  n 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

5 

D 

AT 

B2 

922 

932  932 

A 

AT 

N 

0 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.  Z  -  ( 

) 

AT 

F2 

901 

904  904 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

AT 

F2 

921 

931  931 

A 

AT 

99 

N 

0 

AT 

F4 

923 

933  933 

A 

AT 

99 

N 

D 

84 

B4 

923 

923  943 

A 

99 

N 

AT 

F4 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

AT 

F4 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

AT 

F4 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

AT 

D2 

934 

944  944 

A 

AT 

N 

YDl 

F5 

B 

934 

944  944 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

AT 

H5 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934 

A 

AT 

N 

84 

F5 

941 

942  942 

A 

99 

N 

84 

F5 

941 

942  942 

A 

99 

N 

-  15 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  ( 

3 

AT 

C2 

864 

874  902 

A 

RT 

99 

E 

AT 

C2 

882 

884  902 

A 

AT 

L 

E 

AT 

FI 

901 

902  902 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

c 

AT 

F5 

903 

913  913 

A 

AT 

N 

c 

AT 

F6 

903 

913  913 

A 

AT 

N 

c 

AT 

F4 

923 

933  933 

A 

AT 

N 

D 

923  933 
923  933 
923  933 

923  933 

924  934 
924  9j4 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
924  934 
933  943 
933  943 
902  904 
902  904 
902  904 

911  921 

912  922 

922  932 

923  933 

924  934 


933  A  AT 
933  A  AT 
933  A  AT 

933  A  AT 

934  A  AT 
s>34  A  A1 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
934  A  AT 
943  A  AT 
943  A  AT 
904  A  AT 
904  A  AT 
904  A  AT 

921  A  AT 

922  A  AT 

932  A  A’ 

933  A  AT 

934  A  A’ 


2540 

TOTAL 

-  28  ,  DELINQUENT  -  11  ,  STATUS  CODES:  A 

-  28 

,  G  -  0 

.  Y  -  0 

.  i 

1  -  0 

2590 

0227 

MS-51074  horns  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

943 

943  A 

AT 

N 

2590 

0228 

MS-51301  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

945 

943  A 

AT 

N 

2590 

0229 

A-A-XXXXX  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

F4 

933 

943 

943  A 

AT 

N 

2590 

A016 

MIL-P-62071P0WER  SUPPLY 

AT 

F2 

901 

903 

903  A 

AT 

N 

0 

2590 

A018 

MlL-S-11021  SWITCH  24VDC  VEHICULAR 

AT 

F2 

911 

921 

921  A 

AT 

N 

r 

C 

259C 

AO  19 

MIL-B-XXXXX  BLASTING  MACHINE 

AT 

F4 

912 

922 

922  A 

AT 

N 

r 

c 

2590 

A023 

MS51343  VALVE  HULL  DRAIN 

AT 

H5 

924 

934 

934  A 

AT 

N 

2=90 

AQ24 

VAlVE  HULL  DRAIN  A-A-XXXXX 

AT 

F4 

924 

934 

934  A 

AT 

N 

2590  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A  -  8 

25GP  A004  BLOCK  VISHION  MIL-B-11352  AT 

25GP  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

2610  0157  MIL-T-4K  TIRES  AND  INNER  TUBES  AT 

2610  F158  TRA-YB  TIRE  &  RIM  ASSOCIATION  YEARBOOK  84 

2610  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  2 


2630  0030 
2630  F029 


ZZ-T-391  TIRES. SOLID  RUBBER  AND  WHEEL  AT 
MIL  T  XXXXX  TIRES  FILLED  SOLID  POLYURATH  84 


Y  -  0  .  Z  -  0 
902  903  903  A  AT 

Y  -  0  .  Z  -  0 

934  944  944  A  AT 
934  941  941  A 

Y  -  0  ,  Z  -  0 

893  903  903  A  AT 
882  902  911  A 


PAGE  NO.  A  -  12 


2630-2920 


C  0.  -D  &E(  )  9  nation  projects  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

i>C 

IL 

^  s 

^  Q 

F  Q  F  n  T 

RIJ 

Al, 

FU 

Tu 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT  . 

. TITLE . . 

.  PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

Y"' 

T 

RT 

D 

2630  TOTAL  -  2 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 


G  -  0  .  Y  -  0 


Z  -  0 


2640 

0196 

PATCH  PNEUMATIC  TIRE 

AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

AT 

n  . 

yd:  99 

2640 

0202 

MIL  C  62123A  CEMENT  TREAD 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

A'^ 

2640 

0203 

A  A  XXXXX  CEMENT  THREAD 

RUBBER 

AT 

F4 

923 

933 

933 

G 

A* 

2640 

F206 

MIL-V-27317  VALVE  CORE 

PNEUMATIC  TIRE 

70 

B5 

941 

951 

7 

99 

2640 

TOTAL 

-  4  .  DELINQUENT  -  1  . 

STATUS  CODES: 

A 

-  4 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  • 

1  -  1 

D 

2805 

0564 

MIL  G  142430  GASKETS 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

A'!' 

2805 

0565 

A  A  XXXXX  GASKETS 

AT 

F4 

923 

933 

933 

G 

AT 

2805 

TOTAL 

-  2  .  DELINQUENT  -  0  . 

STATUS  CODES: 

A 

-  2 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

«  ^ 

1  -  1 

D 

2815 

A082 

MIL-E-XXXXX  ENGINED  DIESEL 

AT 

B4 

881 

891 

902 

A 

A' 

2815 

A090 

MIIL-E-XXXXX  ENGNE  diesel  8  CYL 

AT 

F4 

934 

944 

944 

A 

AT 

2815 

A091 

MIL-E-62177  ENGINE  DIESEL  12  CYL 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

A'" 

2815 

N086 

MIL  £  24455  ENGINE  DIESEL  PROPULSION 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

2815  TOTAL  -  4 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A 


G  -  0  .  Y  -  0 


Z  -  0 


2920  0419 
2920  0431 
2920  0432 
2920  0433 
2920  0434 
2920  0439 
2920  0440 
2920  0441 
2920  0442 
2920  0446 
2920  0447 
2920  A018 
2920  N013 


N  C 
0  D 
U  D 

N 


L  E 

N 

N 

^  A 


2835 

A023 

MIL-STD-XXX  BLADE  TURBINE. CAST. AIR  COOLE 

AT 

A4 

881 

884 

on? 

A 

AT 

L 

5 

2835 

A026 

MIL  STD  1871  ROTOR  TURBINE  CAST 

AT 

F5 

913 

923 

923 

A 

A' 

N 

2835 

N021 

MIL  E  17341C  ENGINE  GAS  TURBINE 

SH 

A2 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

V. 

2835 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES: 

A 

-  3 

.  G  -  0 

,  Y  -  0 

.  i 

I  -  0 

2910 

0193 

MIL  F  20627B  3  FILTER  ASSEMBLY  AND 

SH 

A2 

902 

922 

933 

A 

AR 

SH 

99 

U 

2910 

0201 

MIL-C-45300  CAD  FUEL  TANK 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

2910 

0207 

MS  39254C  CYLINDER  ENGINE  STARTING 

ME 

F2 

922 

942 

942 

A 

ME 

N 

2910 

0208 

A  A  XXXXX  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

C 

2910 

0209 

MIL  P  3306  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

r 

?oin 

0210 

MS51084  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

c 

2910 

0211 

A-A-XXXXX  PUMP  FUEL 

AT 

F4 

923 

933 

933 

G 

AT 

L 

D 

2910 

0212 

MIL-P-45361  pump  FUEL 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

L 

C 

2910 

0219 

MS51088  filter  FLUID  PRESSURE 

AT 

H5 

924 

924 

941 

G 

AT 

1 

c 

2910 

0220 

MS51090  filter  FLUID  PRESSURE 

AT 

H5 

924 

924 

941 

G 

AT 

L 

c 

2910 

0221 

A-A-XXXXX  FILTER  FLUID  PRESSURE 

AT 

F4 

924 

924 

941 

G 

A^ 

ij 

r 

2910 

0222 

MIL-F-45356  FILTER  ASSY 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2910 

0223 

MS51085  FILTER  FLUID  10  GPH 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2910 

0224 

A-A-XXXXX  filter  FLUID  10  GPH 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2910 

0225 

MS51086  STRAINER  SEDIMENT 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2910 

0226 

A-A-XXXXX  STRAINER  SEDIMENT 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

S 

2910 

0227 

MS51087  FILTER  FLUID  21  GPH 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2910 

0228 

A-A-XXXXX  FILTER  FLUID  21  GPH 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

f, 

2910 

0229 

MS-51091  GASKET  FILTER  FLUID 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

2910 

0230 

A-A-XXXXX  GASKET  FILTER  FLUID 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

S 

2910 

0448 

MS-29537  GASKET.  CAP  BUTLET  FITTING 

82 

05 

941 

951 

951 

A 

82 

2910 

A007 

MlL-P-62011  PUMP. FUEL. ELECTRIC 

AT 

Cl 

883 

883 

902 

A 

AT 

t 

2910 

A009 

MIL-C-XXXXX  CONTROL  ELECTRONIC  FABRICATI 

AT 

F4 

884 

894 

904 

A 

AT 

i- 

E 

2910 

TOTAL  - 

23  ,  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES: 

A 

-  23 

.  G  -  0 

.  Y  -  0 

•  ‘ 

1  -  ( 

] 

2915 

0117 

MIL  F  8615D  FUEL  SYSTEM  COMPONENTS  NOT  1 

11 

H5 

872 

882 

941 

Y 

AV 

AS 

11 

U 

r 

2915 

0121 

IR  STDY  FSC  2915  500 

15 

99 

E3 

881 

904 

911 

A 

AV 

AS 

99 

u 

E 

2915 

0123 

MS29536  CAP  FITIN  EXT  OUTLET  BOOST  PUMP 

82 

H5 

882 

884 

894 

A 

AV 

AS 

99 

u 

E 

2915 

0130 

MIL  I  18802A  INSTAL  OF  FUEL  AND  OIL 

AS 

R2 

914  934 

952 

952 

A 

AV 

AS 

u 

A 

2915 

0134 

MS29541  FITTING  FLARED  TUBE  OFFSET  PUMP 

82 

D5 

941 

951 

951 

A 

82 

N 

2915 

0135 

MS-29538  FITTING  FLARED  TUBE  LOW  PRESSUR  82 

D5 

941 

951 

951 

A 

62 

N 

2915 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES: 

A 

-  6 

.  G  -  0 

.  Y  -  0 

t  < 

1  -  1 

3 

MlL-R-62187  REGULATOR, VOLT. , ENG. .GEHERAT 

AT 

F4 

871 

873 

902 

A 

AT 

YDl 

99 

U 

B 

SPARK  PLUG  SHIELDED  14MM 

AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

C 

SPARK  PLUG  SHIELDED  18MM 

AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

AT 

YOl 

99 

N 

r 

MIL-G-12604  generator  ENGINE 

AT 

F2 

912 

922 

922 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

c 

mil  C  62122  INTERVEHICLE  POWER  PLUG 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

c 

A-A-XXXXX  BLOWER  GENERATOR 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

MlL-G-62743  GENERATOR  300  AMP  28U0C 

AT 

F4 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

c 

MS51015  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

A-A-XXXXX  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

MS-35910  GASKET  SPARK  PLUG 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

A-A-XXXXX  GASKET  SPARK  PLUG 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

MIL-B-62062  blower  GENERATOR 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

mil  S  15371B  STARTER  ENGINE  ELECTRICAL 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

N 

A 
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2920-3030 

RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


2920  TOTAL  - 

2925  A029 
2925  A032 

2925  TOTAL  - 


13  .  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  COOES:  A  -  13  .  G  -  0 

MIL-S-7886/1002B  SPARK  PLUG  SHIELDED  AV  05 


.  DELINQUENT  -  0 


STATUS  COOES:  A  - 


A-A-XXXXX  CAP  FILLER  RADIATOR 
MS  35773B  RADIATORS 
MIL-R-62259  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 
MIL-R-62532  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 
MIL-S-45351  SEAL  ENGINE  SHROUD 
A-A-XXXXX  SEAL  ENGINE  SHROUD 
MI L-C-45167  CAPS .RADI ATOR: PRESSURE 
MIL-C-62673  COOLER  OIL  TRANSMISSION 


DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A  - 


2935  F031 
2935  F032 
2935  F033 
2935  F034 

2935  TOTAL  - 

2940  OlOi 
2940  0135 
2940  0145 
2940  A004 
294C  A009 
2940  A012 
2940  A013 
2940  AC:4 
2940  AO  15 

2940  TOTAL  - 

2990  FI 05 
2990  0106 
2990  0107 
2990  0108 
2990  0109 
2990  0110 
2990  0111 
2990  0112 

2990  TOTAL  - 

2995  0171 

2995  0172 

2996  0173 
2995  0174 
2995  0177 
2995  F:76 

2995  TOTAL  - 

3010  NO  11 

3010  TOTAL  - 

3020  0123 
3020  A008 

3020  TOTAL  - 

3030  0165 
3030  0192 
3030  0193 
3030  0194 
3030  0195 
3030  0196 


MIL-C-25478B  COOLERS  LUBRICATING  OIL  AI 
MIL-C-7488A  USAF  COOLERS  OIL  PLATE  AIRC 
MIL-V-5636B  VALVE  LUBRICATING  OIL  COOLE 
MIL-C-5637B  USAF  COOLER  LUBRICATING  OIL 


.  DELINQUENT 


STATUS  CODES: 


A  A  52156  filter  ELEMENT 
MIL-F-46736  AIR  FIL'ER  ELEMENT 
MS  35802E  FILTER  ELEMENT  FLUID 
MIL-A-13488  AIR  CLEANER.ENGINE 
MIL-A-62048  AIR  CLEANERS 
MIL-F-XXXXX  filter  ELEMENT  FLUID  PRE 
MIL-I-52487C  INDICATORS  AIR  CLEANER 
MIL  A  XXXXX  AIR  CLEANER  ENGINE 
MS  53063A  INDICATOR  AIR  CLEANER 


.  DELINQUENT  -  6 


STATUS  CODES:  A  - 


MIL-H3177  HEATERS  COOLANT 
MS500043  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL 
MS500044  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL 
MS500045  CONTROL  PUSH  PULL 
MS500073  CONTROL  PUSH  PULL 
MS500074  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL 
MIL-C-62191  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL 
A-A-XXXXX  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL 


,  DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  - 


AN5025  COVER  PROPELLER  GOVERNOR  DRIVE 
MIL-A-85513  ADAPTERS  NONMETALLIC  DRIVE 
MIL-A-85513/1  ADAPTER,  SPLINE,  BASIC  Sli 
MIL-A-85513/2  ADAPTER,  SPLINE,  SIZE  3/4 
MIL-C-7958A  CONTROLS  PUSH  PULL  FLEXIBLE 
MIL  S  38043A  USAF  STARTER  ENGINE  AIR  TR 


6  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  -  6 
MIL  G  17859C  1  GEAR  ASSEMBLY  PROPULSION  SH 
1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 


MIL-STD-1898  AT 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

A-A-XXXXX  DRIVE  V  BELTS  AT 

MS 39240  V  BELTS  AT 

MS39241  V  BELTS  AT 

MS39242  V  BELTS  AT 

MS39243  V  BELTS  AT 

A-A-XXXXX  V  BELTS  AT 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

r 

r 

w 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

F  Q  F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

-  13 

• 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.2-0 

AV 

D5 

934 

934  934  A 

AV 

N 

AV 

99 

H5 

A 

942  942  942  942  G 

AV 

N 

-  2 

* 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

o 

1 

AT 

F5 

903 

913  913  A 

AT 

MC 

N 

r 

s.. 

ME 

D2 

921 

941  951  A 

ME 

YDl 

84 

N 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

D2 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

934 

944  944  A 

AT 

N 

AT 

F4 

934 

944  944  A 

AT 

N 

AT 

C2 

873 

883  902  A 

AT 

YDl 

99 

U 

E 

AT 

F4 

911 

921  921  A 

AT 

N 

r 

c 

-  8 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

71 

D2 

921 

931  934  A 

99 

U 

71 

D1 

931 

941  941  A 

99 

N 

71 

D2 

941 

961  961  A 

99 

N 

71 

D2 

941 

961  961  A 

99 

N 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

AT 

H5 

913 

923  923  A 

AT 

YDl 

99 

N 

r 

AT 

H5 

902 

903  903  A 

AT 

N 

C 

ME 

D? 

921 

931  951  A 

ME 

U 

AT 

H6 

873 

882  902  A 

AT 

U 

B 

AT 

FI 

912 

922  922  A 

AT 

N 

C 

AT 

F4 

921 

931  931  A 

AT 

N 

C 

ME 

D2 

921 

931  951  A 

ME 

U 

AT 

B4 

922 

932  932  A 

AT 

N 

C 

ME 

F2 

922 

942  942  A 

ME 

N 

-  9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

AT 

F2 

903 

913  913  A 

AT 

MC 

62 

N 

r 

w 

AT 

H6 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

K5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

F4 

924 

934  934  A 

AT 

N 

-  8 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

o 

1 

71 

D2 

903 

913  933  A 

AV 

99 

U 

0 

AS 

A4 

913 

922  922  A 

AS 

N 

r 

AS 

A4 

913 

922  922  A 

AS 

N 

AS 

A4 

913 

922  922  A 

AS 

N 

C 

71 

D2 

931 

941  941  A 

AV 

AS 

99 

N 

71 

D2 

922 

932  932  A 

99 

N 

C 

-  6 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

SH 

D2 

CD 

00 

901  934  G 

U 

B 

-  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

O 

1 

82 

D5 

931 

951  951  A 

99 

N 

AT 

02 

924 

934  934  A 

AT 

N 

-  2 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

AT 

F5 

902 

904  904  A 

AT 

SH 

99 

N 

C 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

F4 

933  943  943  A 

AT 

N 
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3030-3110 


RCS  NO.  D0-DR&£(AR}759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 


3030  TOTAL 

3040  F025 


5  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  6 

AN4141ADAPTERTYPE  II-3&IIK0RIVESPLINE  82 


3040  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  OffiES:  A  -  1 


0769 
0782 
0784 
0787 
0787  01 
0787  02 
0787  03 
0787  04 
0787  05 
0787  06 
0787  07 
0787  08 
0787  09 
0787  10 
0787  11 
0787  12 
0787  13 
0787  14 
0787  15 
0788 
0789 
0790 
0791 
0808 
0809 
0810 
0811 
0812 
0813  04 
0820 
0828 
0829 
0830 
0831 
0832 
0833 
0834 
0835 
0837 
0838 
0839 
0840 
0841 
0842 
0843 
0844 
0845 
0848 
0848  01 
0848  02 
0848  03 
0848  04 
0848  05 
0848  06 
0848  07 
0848  08 
0848  09 
0848  10 
0848  11 
0848  12 
0848  13 
0848  14 
0848  15 
0848  16 
0848  17 
0848  18 
0848  19 
0848  20 
0848  21 


FF  B  187  BEARING  ROLLER  TAPERED 
FF-B-2488  BEARING  BALL  ANNULAR  (GEN  PUR) 
FF-B-2488/01  BEARING  BALL  ANNULAR  SINGLE 


MS  171078  BRG  BALL  ANlR  ACFT  MOT  GEN  84 
MS  17108B  BRG  BALL  ANLR  ACFT  MOT  GEN  84 
MIL  B  2227A  BRG  BALL  ANLR  ACFT  GEN  84 
MS  XXX  BRG  BALL  ANLR  ACFT  MOT  GEN  TV  m  84 
MIL  HDBK  203  C  MANUFACTURERS  SYMBOLS  SH 
FF  B  185  4  BEARINGS  ROLLER  CYLINDRICAL  SH 


MIL  B  6038A  BEARINGS  BALL  BELLCRANX  AS 
MIL-B  913  4  BEARING  BALL  ANNULAR  METRIC  AS 
MIL-B-83175A  BEARING  BALL  ANNULAR  84 
A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  OUTER  RING  AT 
MS52141  BEARING  ROLLER  OUTER  RING  AT 
MS17131  BEARING  ROLLER  OUTER  RING  AT 
A-A-XXXYY  RING  BEARING  INNER  AT 
MS17130  RING  BEARING  INNER  AT 
A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  NEEDLE  AT 
MS51961  BEARING  ROLLER  NEEDLE  AT 
MS52143  BEARING  ROLLER  NEEDLE  AT 
MS500072  BEARING  ROLLER  NEEDLE  AT 
A-A-XXXXX  RING  BEARING  INNER  A'" 
MS51962  RING  BEARING  INNER  AT 
MS17102  BEARING  BALL  THRUS'  AT 
A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST  A'^ 
MS17169  BEARING  BALL  THRUST  AT 
A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST  AT 
MIL-B-e3175  BEARING  BALL  ANNULAR  84 
MIL-B-3990D  3  BEARINGS  ROLLER  NEEDLE  AIR  AS 
FF-B-171B  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/1  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/2  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/3  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/4  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/5  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/6  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/7  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/8  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 
FF-B-171/9  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS 


FF-B-171B  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/1  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/2  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/3  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/4  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/5  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/6  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/7  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/8  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/9  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/10  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/11  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/12  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/13  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/14  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/15  BEARING  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/16  BEARING  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/17  BEARING  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/18  bearing  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/19  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/20  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
FF-B-171/21  BEARINGS  BALL  ANNULAR 
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3110-3405 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT  . TITLE .  PY  TV  SN  Yl 

3110  0848  22  FF-B-171/22  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  23  FF-B-171/23  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  24  FF-B-171/24  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  25  FF-B-171/25  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  26  FF-B-171/26  BEARINGS  BALL  ANNUALR  IS  F2 

3110  0848  27  FF-B-171/27  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  28  FF-B-171/28  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  29  FF-B-171/29  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  30  FF-B-171/30  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  31  FF-B-171/31  BEARINGS  BALL  ANNUlAR  IS  F2 

3110  0848  32  FF-B-171/32  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  33  FF-B-171/33  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  34  FF-B-171/34  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  35  FF-B-171/35  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  36  FF-B-171/36  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0848  37  FF-B-171/37  BEARINGS  BALL  ANNULAR  IS  F2 

3110  0888  MS17162  BEARING  THRUST  AT  H5 

3110  0889  A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST  AT  F4 

3110  0890  MS24466H  BEARING  NEEDLE  HEAVY  DUTYTRACK  AS  IS  R2  FI 

3110  0891  MS21428A  BEARING  BALL  AIRFRAME  EXTRA  AS  IS  R2  FI 

3110  0892  MS27649D  BEARING  BALL  AIRFRAME  INTERMEDI  AS  IS  R2  FI 

3110  0903  MIL-STD-1334B  2  PROCESS  FOR  BARRIER  COAT  AS  F2  Jl 

3110  0904  MIL-B-81793D  BEARINGS  BALL  ANNULAR  FOR  I  AS  AS  Cl  Jl 

3110  0905  NIL-B-913  BEARINGS  BALL  ANNULAR  FOR  INST  AS  Cl  Ji 

3110  TOTAL  -  93  ,  OELINQUEHT  -  10  .  STATUS  CODES:  A  -  93  .  G  -  0 


3120  0687 
312C  0687  01 
3120  0687  02 
3120  0687  03 
3120  0687  04 
3120  0702 
3120  0703 
3120  0704 
3120  0705 
3120  0714 
3120  0715 
3120  0716 
3120  0718  01 
3120  0716  02 
3120  0726 
3120  0727 
3120  N002 

3120  TOTAL  - 

2130  N0G3 
3130  N0D4 

3130  TOTAL  - 

31GP  0015 
31GP  0023 

31GP  TOTAL  - 

3210  0710 

3210  TOTAL  - 

3220  0161 
3220  0162 
3220  0173 
3220  F157 
3220  N174 

3220  TOTAL  - 

3405  0089 
3405  0090 
3405  0091 
3405  0092 


MIL  B  XXXXX  BEARINGS  TRACK  ROLLER 
MIL  B  XXXXX  1  BEARINGS  TRACK  ROLLER  TYP2 
MIL  B  XXXXX  2  BEARING  TRACK  ROLLER  TYP2 
MIL  B  XXXXX  3  BEARING  TRACK  ROLLER  TYP3 
MIL  6  XXXXX  4  BEARUNGS  TRACK  ROLLER  TYP5 
MS14101G  bearings  PLAIN  SELF  ALIGN 
MS14103G  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 
MIL  B  81820E  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 
MIL  B  81820F  8EARINGS  PLAIN  SUPPLEMENT  1 
MIL  6  8948A  BEARINGS  PLAIN  ROD  END  TFE 
MIL  B  8943A  BEARINGS  JOURNAL  PLAIN 
MIL  6  8942A  BEARING  PLAIN  TFE  LINED 
MIL  B  81936  1  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 
MIL  B  81936  2  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 
MS17796  BEARING  SLEEVE  FLANGED  SINTERED 
MS17795  BEARING  SLEEVE  PLAIN  SINTERED 
DOD  STD  2188  BABBITTING  OF  BEARING  SHELL 


,  DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  -  17 


mil  E  17901B  2  BEARING  COMPONENTS 
DOD  B  24668  BEARING  UNIT  MAIN  THRUST 


,  DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES:  A 


MIL  STD  2159  BEARING  TEST  METHODS 
MIL  STD  1599  BEARING  CONTROL  SYSTEM 


,  DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  2 


M521782B  BEARING  SLEEVE  PLAIN  SINTERED 


,  DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  -  1 


MIL  S  3788F  SHAPER  WOODWORKING 
OO-S-2882  SAW  RADIAL  OVERARM  WO 
MIL  W  XXXXX  WORKSHOP  UNIT 


5  ,  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A 

A-A-XXXX  SAWS  BAND  METAL  CUT  VERT  CONT 
A-A-XXXX  SAWS  BAND  METAL  CUT  CONT  PWR 
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3405-3433 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


.TITLE. 


PA 

RC 

ET 

py 


3405  TOTAL 

-  4 

3408  0026 

MIL 

3408  0030 

A-X 

3408  TOTAL 

-  2 

3410  0051 

A-; 

3410  0052 

A-/ 

3410  TOTAL 

-  2 

3411  0076 

A-/ 

3411  0077 

A-/ 

3411  TOTAL 

-  2 

3413  0150 

A-/ 

3413  TOTAL 

-  1 

3415  0196 

A-) 

3415  0197 

A-; 

3415  0198 

A-; 

3415  0199 

A-/ 

3415  0200 

A-I 

3415  0201 

A-J 

3415  0202 

A-; 

3415  0203 

A-, 

3415  F181 

MI 

3415  TOTAL 

-  9 

3416  0246 

A-y 

3416  0247 

A-y 

3416  TOTAL 

-  2 

3417  0202 

A-y 

3417  0203 

A-y 

3417  0204 

A-y 

3417  0205 

A-y 

3417  TOTAL 

-  4 

3419  A219 

MI 

3419  TOTAL 

-  1 

3424  0121 

A- 

3424  0122 

A- 

3424  0123 

A- 

2424  0124 

A- 

3424  0125 

A- 

3424  TOTAL 

-  5 

3431  0223 

A- 

3431  0224 

A- 

3431  0226 

AW 

3431  AZ18 

MI 

3431  A219 

MI 

3431  N220 

DO 

3431  TOTAL 

-  6 

3432  0158 

MI 

3432  A159 

MI 

3432  TOTAL 

-  2 

3433  0126 

MI 

3433  0127 

A 

3433  0133 

A- 

DELINQUENT  -  0 


STATUS  COOES:  A  -  4 


M  80255B  MCHING  CTRS  VERT  SOLE  SP  CN  IP 
-XXXXX  MACHINING  CENTERS  CNC  SINGLE  GS 


.  DELINQUENT  -  1 


STATUS  COOES:  A  -  2 


.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES: 


A  -  2 

IE  GS 


.  DELINQUENT  -  0 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  COOES:  A 


2 

GS 


STATUS  CODES:  A  -  1 

IL  BNCH  &  PED  GS 
INES  SURFACE  RECI  GS 
INE  JIG  vertical  GS 


A-XXXXX  GRINDING  MACHINE  TOOL  & 


:utter  GS 
INUAl  GS 


AA 

GC 

NT 

TV 


L  G  XXXXX  GRINDING  MACH  KNIFE  SHARP  8A 

,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  9 

A-XXXXX  lathes  engine  &  tool  ROOM  GS 
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3433  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

3436  A050  MIL  W  45809  TABLE  WELDING 
3436  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

3438  0068  CIO  XXXXX  SCREEN  WELDING  PORTABLE  VINYL 

3438  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

3439  0673  MIL  E  18193B  1  ELECTRODE  WELDING  CARBON 

3439  08:t  mil  F  6939B  FLUX  Al  AND  A.  ALLOY  GAS  WEl 

3439  0827  A  A  51165  MOISTURE  STABILIZER 

3439  0828  AWS  A5.24  90  ZIRCONIUM  L  ZIRCONIUM  AlL0> 

3439  0829  AWS  A5.1  91  CARBON  STEEL  ELECTRODES  FOR 

3439  0842  AWS-A5.8-92  FILLER  METALS  FOR  BRAZING 

3439  0844  MIL-F-14256  'LUX,  SOLDERING,  LIQUID,  PAS 

3439  0846  q5-S-571  E  SOLDER  ELECTRONIC  96-485  DEGR 

3439  0847  NEMA-EW2  ELECTRODES  6  ROOS-72 

3439  0848  ADOPT  J-STD-004  REG  FOR  SOLDERING  ^LUXES 

3439  0849  ADOPT  J-STD-005i00e  ON  SOLDER  MATERIALS 

3439  4622  MIL  E  13080E  ELECTRODES  WELDING  COVERED 

3439  F786  A-A-XXX  SOLDERING  AND  DESOLDING  WORK 

3439  N449  MIL  I  23413  INSERTS  WELDING  FILLER  MATER 

3439  N767  MIL  E  24355B  1  ElEACTRODES  WELDING 

3439  N782  MIL  E  21562  E  ELECTRODES  AND  RODS 

3439  N783  MIL  E  24403  ID  ELECTRODES  WELDING  FLUX 

3439  N784  MIL  E  23765  4  ELECTRODES  WELDING  BARE 

3439  TOTAL  -  18  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A 

3441  0151  A  A  51159A  CRIMPING  AND  BEADING  MCH 
3441  0152  AA  51164  CRIMPING  AND  BEADING  MCH 

3441  0157  MIL-B-80161C  BENDING  MACH  ROT  HD  HYC 

3441  0158  MIL  P  80276A  PRESS  BRAKE  HYD  SHTFPl  CNC 

3441  Cl 59  A  A  XXXXX  pQRMING  MCh  Sh  MTL  MANUA,  OPR 

3441  C16C  A  A  XXXXX  SHEARING  MCh  SH  MTl  MANUA.  OPR 

3441  0162  A-A-XXXX  PRESS  BRAKE  PWR  OP  HYD  SHEET 

3441  0163  A-A-XXXX  poRMING  MCr  SHEET  i  PlA-TE 

3441  TOTAL  -  8  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

3442  0005  80  MIL-P-80128C  PRESS  H  FRAME  VER"  HYC 

3442  0058  m:l-P-80126  PRESS  AND  pRAME  VEN' 

3442  0061  A-A-NE«  DRESS  h  praME  Tvr  hyo  ElEC  MTR 

3442  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

3445  0123  h:..S-80086C  SHEARING  MACH  mi-l  SC  HVD 

3445  012’  MIL-P-8C172D  plNCm  MACh  SINGlE  ENO  CNC 

3445  C13C  A-A-XXXX  SHEARING  MCH  METAL  SQ  HXD 

3445  0131  A-A-XXX  PUNCHING  MCH  META.  PWR  DR  SGL 

3445  0139  A-A-51156  BLADES  SAW  ROUND  MACHINE  6  HAN 

3445  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

3446  0026  MIL  F  12075E  FORGE  MCH  HAMMER  VERT  ElE 

3446  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

3448  0012  A-A-XXX  DIMPLING  MACHINES  HOT  &  COLD  PRT 
3448  0013  A-A-XXX  DIMPLING  MACHINE  HOT  &  COLD  SQZ 

3448  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES’  A 

3450  A021  MIL  S  45578B  SAW  POWER  HACK  PORTABLE  PNE 

3450  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

3455  0144  A-A-51166  FILES  ROTARY  INVERTED  CONE 

3455  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 
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% 

G  - 

0 

* 

y 

-  0 

> 

Z  - 

0 

3694 

0034 

MIL-STD-1246B  PROD  CLN  LVL  CONTAM  CONT 

MI 

F2 

931 

931 

951 

A 

m: 

yd:  99 

3694 

TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

y 

G  - 

0 

Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

3695 

0012 

GGG-S-62D  SAW  CHAIN  PORT  PWR 

ME 

B2 

914 

934 

944 

A 

3695 

0013 

A-A-XXXXX 

GS 

F4 

A 

931 

935 

933 

A 

ME 

^D1  99 

A 

3695 

0014 

A-A-XXXXX 

GS 

F4 

A 

931 

933 

933 

A 

ME 

YDl  99 

A 

3695 

TOTAL 

-  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

9 

G  - 

0 

* 

Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

3740 

0098 

MS24529B  CAP  LUBRICATION  FTG  PROTECTIVE 

ar 

H5 

911 

924 

924 

A 

AR 

A 

3740 

0134 

RR-D-780  OUSTERS  MANUALLY  OPERATED  TU6UL 

cs 

H5 

931 

942 

942 

A 

MC 

yd:  99 

CC 

A 

3740 

0135 

A-A-XXXXX  DUSTERS  MANUALLY  OPERATED  TUBU 

cs 

F4 

A 

931 

942 

942 

A 

MD 

YDl  99 

C7 

A 

3740 

0136 

MIL-S-14102  sprayers  INSECTICIDE  MANUALL 

cs 

H5 

931 

942 

942 

A 

MD 

VC'  QQ 

CS 

A 

3740 

0137 

A-A-XXXXX  SPRAYERS  INSECTICIDE  MANUALLY 

cs 

F4 

A 

931 

942 

942 

A 

MD 

VDI  99 

cs 

A 

3740 

0138 

MIL-T-52062  trap  MOSQUITO  LIGHT 

cs 

H5 

931 

942 

942 

A 

MD 

YDl  99 

cs 

N 

3740 

0139 

A-A-XXXXX  TRAP  MOSQUITO  LIGHT 

cs 

F4 

A 

931 

942 

942 

A 

MD 

YDl  99 

cs 

N 

3740 

0140 

MIL-S-83961  SPRAYER  INSECTICIDE  ELECT 

84 

D5 

932 

932 

941 

G 

99 

L 

3740 

TOTAL 

-  8  ,  DELINQUEffT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  8 

• 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

3770 

0139 

MIL-C-1161E  COLLAR,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

A 

3770 

0140 

MIL-C-1453G  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  90 

CS 

A 

3770 

0142 

MIL-M-15190  MU22LE,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

C7 

N 

3770 

0143 

MIL-L-1522C  LEASH,  DOG,  COTTON.  WEBBING. 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

A 

3770 

0144 

MIL-L-1531F  LEASH,  DOG,  LEAD  TYPE.  HOLDE  84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

CS 

A 

3770 

0146 

MIL-H-43210A  HARNESS,  DOG  LEADING  LEATHE 
MIL-C-43508  collar  DOG  CHOKE  CHAIN 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

A 

3770 

0148 

84 

99 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

A 

3770 

0151 

A-A-XXX  COLLAR,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

74 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

A 

3770 

0152 

A-A-XXX  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

A 

3770 

0154 

A-A-XXX  MUZ2LE,  DOG,  LEATHER 

84 

99 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

GL 

MC  99 

cs 

N 
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3805 

0133 

MIL-T-3044  TRUCK  DUMP  OFF  ROAD 

ME 

D2 

891 

911 

942 

A 

ME 

N 

3805 

0144 

MIL  S  XXXXX  SCRAPER  14  CUBIC  YARDS  4X2 

84 

B4 

921 

921 

941 

A 

99 

N 

3805 

0151 

A-A-XXXXX  TRACTOR  LOADER  BACKHOE 

84 

B4 

932 

952 

952 

A 

99 

N 

3805 

0152 

A-A-XXXXX  TRENCHER  SELF  PROPELLED 

84 

B4 

932 

952 

952 

A 

99 

N 

3805 

0153 

00-6-630G  GRADERS  ROAD  MOTORIZED 

YDl 

D2 

932 

942 

942 

A 

ME 

YDl 

N 

3805 

0155 

MIL-L-87981A  LOADER  BACKHOE 

84 

B1 

934 

934 

934 

A 

99 

N 

3805 

0156 

MIL-D-29227A  DITCHING  MACHINE  WHEEL  TYPE 

YDl 

H5 

934 

951 

951 

A 

YDl 

N 

3805 

0157 

OO-D-2854  DITCHING  MACHINE  WHEEL  TYPE 

YDl 

B4 

934 

951 

951 

A 

YDl 

N 

3805 

0159 

MIL-L-28627C  LOADER  SKID  STEER  10  CUBIC 

YDl 

H5 

941 

951 

951 

A 

YDl 

99 

N 

3805 

0160 

A-A-XXXXX  TRENCHER  45HP  SELF  PROPELLED 

84 

B4 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

3805  TOTAL  -  10  .  DELIHQUEKT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-  10  .G-0  ,Y-0  .Z-0 

3810  one  A  A  XXXXX  CRANE  CRAWLER  LATTICE  BOOM  84  B4  921  921  941  A  N 

3810  0117  MIL-C-22972E  CRANES  TRUCK  MID  TWO  ENGINE  YDl  H5  931  941  941  A  VDl  99  N 

3810  0118  OO-C-2821  CRANES  TRUCK  MTD  TWO  ENGINE  DR  YDl  E4  931  941  941  A  VDl  99  N 

3810  A119  MlL-C-52648  CRANE  CRAWLER  MOUNTED  HE  B2  932  953  953  A  N 

3810  F102  MIL  C  XXXXX  CRANE  CRASH  RECOVER  35/50  TN  84  B4  873  893  911  A  99  L  E 

3810  TOTAL  -  5  .  OELINQUEMT  -  1  .  STATUS  CODES:  A-5  .G-0  .Y-0  .Z-0 

3820  0204  MIL-P-82008C  PAVING  BREAKER  SETS  PORTABL  YDl  H5  931  941  941  A  ME  YDl  99  N 

3820  0205  OO-P-2823  PAVING  BREAKER  SETS  PROTABLE  YDl  F4  931  941  941  A  ME  YDl  99  N 

3820  0207  00  D  2855  DRILL  HYDRAULIC  DRIFTER  SELF  YDl  B4  941  951  951  A  YDl  N 

3820  0208  MIL-W-234550  WASHING  &  SCREENING  PLANT  YDl  H5  941  943  943  A  ME  YDl  N 

3820  N206  MIL  D  29226A  DRILL  HYDRAULIC  DRIFTER  SEL  YDl  H5  941  951  951  A  YDl  N 

3820  TOTAL  -  5  .  DELINQUEKT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-5  .G-O.Y-O.Z-0 

3825  0210  A  A  XXXXX  SWEEPER  ROTARY  SNOW  84  B4  912  932  932  A  99  N  C 

3825  0211  A  A  XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  49000  SQ  FT  84  B4  912  932  932  A  99  N  C 

3825  0212  A  A  XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  60500  SQ  FT  84  B4  912  932  932  A  99  NO 

3825  0213  A  A  XXXXX  FILLERS  AND  SPACERS  84  B4  912  912  932  A  99  N  E 

3825  0220  MI L-S-0027178H  SNOW  SWEEPER  TOWED  84  F5  932  933  933  A  99  N  D 

3825  0221  MIL-S-27178G  SWEEPER  SNOW  A/M32U-5A  84  F5  932  933  933  A  99  N  D 

3825  0223  OO-D-2842  DISTRIBUTOR  WATER  TANK  TYPE  YDl  A4  932  943  941  G  YDl  U 

3825  0224  00-S-875G  SWEEPERS  ROTARY  SELF  PROPELLED  YDl  D2  933  944  944  A  YDl  99  N 

3825  N222  MIL-D-29224A  DISTRIBUTOR  WATER  TANK  TYPE  YDl  H5  932  943  941  G  YDl  L 

3825  TOTAL  -  9  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A-9  .G-0  ,Y-0  .Z-0 

3830  0163  MIL  W  6496B  WINCH  DRUM  TYEP  A-l  84  A?  884  904  904  A  EL  99  N  C 

3630  0170  A-A-XXXXX  MAGNET  SWEEPER  WHEEL  MOUNTED  84  84  912  932  932  A  99  N  C 

3830  0174  MIL-S-83120  SNOWPLOW  TRUCK  MOUNTED  84  F5  932  932  933  A  99  N  C 

3830  0175  MIL-S-83122  SNOWPLOW  MXU-514/E  84  F5  932  932  933  A  99  N  C 

3830  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A-4  .G-0  .Y-0  .Z-0 

3835  A105  MIL  H  52970C  HOSELINE  OUTFIT  4-INCH  ME  H5  941  961  961  A  N 


3835  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-l  .G-0 

3895  0321  MIL  R  3206B  REEL  MACH  CABLE  HAND  RL  39  CR  D2 

3895  0322  MIL  R  13442C  REEL  MACH  CABLE  HAND  ADJUST  CR  D2 

3895  0337  MIL  P  XXXXX  PALLET  ASSY  CABLE  REEL  84  B4 

3895  0339  MIL  P  335  PAVING  MACHINE  ME  D2 

3895  0346  MIL-M-XXX  MIXING  PLANT  ASPHALT  ME  F4  A 

3895  0347  MIL-M-52329  MIXING  PLANT  ASPHALT  ME  H5 

3895  0348  A-A-XXXXX  PAVING  MACHINE  SELF  PROPELLED  84  B4 

3895  0349  A-A-XXXXX  COMPACTOR  SANITARY  LANDFILL  84  B4 

3895  0351  OO-C-2840  CONCRETE  PLANT  MOBILE  SEMITRAI  YDl  14 

3895  0354  OO-C-2823  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EMBAN  YDl  B4 

3895  0355  MIL-R-10550F  ROLLERS  MOTORIZED  TANDEM  YDl  H5 

3895  0356  OO-R-2853  ROLLERS  MOTORIZED  TANDEM  2  AXL  YDl  B4 

3895  0360  OO-M-2829  MIXING  PLANT  ASPHALT  DRUM  TYPE  YDl  B4 

3895  0361  MIL-R-28567C  ROLLER  MOTORIZED  VIBRATING  YDl  H5 

3895  0362  00  B  2853  ROLLER  MOTORIZED  VIBRATING  ORU  YDl  B4 

3895  A353  MIL-C-53024B  COMPACTOR  HIGH  SPEED  ME  C2 

3895  A365  AMD  1  MIL-R-52934B  ROLLER  VIBRATORY  ME  B1 


.Y-0  .  Z  -  0 


904  924  944  A  CR  99 

904  912  924  A  CR  99 

922  922  942  A  99 

923  943  943  A  ME  YDl 

931  951  951  A  ME  YDl 

931  951  951  A  ME  YDl 

932  952  952  A  99 

932  952  952  A  99 

932  943  941  G  YDl 

933  944  944  A  YDl 

934  944  944  A  YDl 

934  944  944  A  ME 

934  944  944  A  YDl 

934  951  951  A  YDl 

934  951  951  A  YDl 

933  953  953  A  ME 

941  943  943  A 


L  C 

U  E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

U 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
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3895-4010 


RCS  NO.  DD-DR&  (A  )  9  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 

3895  F331 
3895  N350 
3895  N353 
3895  N357 
3895  N358 
3895  N359 
3895  N364 

3895  TOTAL  - 

3910  0192 
3910  0193 
3910  0194 
3910  A006 
3910  A007 
3910  N002 

3910  TOTAL  - 

3920  0174 
3920  0185 
3920  0190 


•  TITLE .  PY 


MIL-M-29219A  MIXING  PLANT  ASPHALT  DRUM 
MIL  M  291578  MIXING  PLANT  ASPHALT  BATCH 


DELINQUENT 


STATUS  COOES:  A 


MIL  C  11218E  CONVEYORS  ROLLER  AND  WHL  ME 
A  A  52013  CONVEYOR  BELT  PORT  ELEC  ME 
MIL  D  XXXXX  DOCK  CONVEYORIZED  PORTABLE  84 
MIL-C-52126D  CONVEYOR  BELT  ME 
MIL-C-392H  CONVEYOR  BELT  PORTABLE  ME 
MIL  C  23218C  CONVEYOR  VERTICAL  TRAY  TYPE  SH 


,  DELINQUENT 


.  STATUS  CODES: 


MIL-C-1173E  CART  GENERAL  HAULING 
MIL-T-17491  TRUCKS  HAND  LIFT  REV  J 
A-A-XXX  WHEELBARROWS 


3920  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  3  .  G  -  0 


3930  0639 
3930  0663 
3930  0665 
3930  0668 
3930  0669 
3930  0671 
3930  0672 
3930  A027 
3930  A028 
3930  F003 
3930  F020 
3930  F024 
3930  F025 
3930  F026 
3930  N016 

3930  TOTAL  - 

3940  0192 
3940  A048 


MIL-T-40632  UPDATE  TO  REVISION  B 
MIL-T-83812A  TRUCK  LIFT  FORK 
MIL-T-40629  TRUCK  FORK  REACH  REV  C 
A  A  XXXXX  TRUCK  FORK  LIFT  DIESEL  lOOOOLB 
A-A-50691  TRUCK  ACFT  BAGGAGE 
MIL-T-3997  TRUCK  FIXED  PLAT  ELEC  REV 
MIL-T-10010  TRACTOR  ELECTRIC  REV  J 
MIL  T  0052864E  TRUCK  FORKLIFT  lOOOOLB 
MIL  LIFTER  ALL  TERRAIN  ARTICULATED  SYS 
MIL  T  XXXXX  TRUCK  LOADER  AC  CARGO  60000 
MIL  F  XXXXX  forklift  ROUGH  TERRAIN  25000 
MIL-T-XXXX  TRUCK  LIFT  ELECT  FORK 
MlL-T-0052864/6(84) 

A  A  50693  TRUCK  AIRCRAFT  CARGO  WIDE  BODY 
MIL-T-XXXX  TRUCK, LI6T, FORK, VARIABLE  REAC 


,  DELINQUENT  -  9 


STATUS  COOES:  A  -  15 


MIL  B  12582C  BLOCKS  TRACKLE  HAUL  BACK 
MIL-S-70615A  SLINGS  tqP-LIFT  FAMILY  OF 


3940  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 


3950  0280 
3950  0292 
3950  0294 
3950  0299 
3950  0301 
3950  F018 
3950  FC21 
3950  N038 
3950  N039 
3950  N047 

3950  TOTAL  - 

3960  0005 
3960  0006 

3960  TOTAL  - 

3990  0222 
3990  A223 

3990  TOTAL  - 

4010  0200 
4010  0203 
4010  0204 
4010  0205 
4010  N047 


MIL  C  6497C  CRANE  ENG  OR-  TURRET  PORT  84 
MIL  H  15317  C  1  HOISTS  CHAIN  OR  WIRE  SH 
MIL  G  28673C  GANTRIES  HOIST  PORTABLE  SHO  YDl 
MIL-C-4551E  CRANES  FLOOR  PORTABLE  84 
MIL-C-3998  CRANE  TRUCKS  WHSE  REV  E  SA 
MIL  C  XXXXX  CRANE  PORT  1500  CAP  84 
MIL  W  26217B  WINCH  DRUM  POWER  OPR  84 
MIL-C-17933C  CRANE  ELECTRO  HYDRAULIC  SH 
MIL-C-17949B  CRANE  ELECTRO  MECHANICAL  SH 
MIL-L-29250B  LOADING  JACK  SYSTEM  ISO  CON  YDl 

10  ,  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES;  A  -  10 


,  DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  2 


MIL  P  43465  PALLETS  MTL  HDLG  WOOD 
MIL  P  52999  PALLETS  MTL  HDLG  WOOD 


.  DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES:  A  - 


MIL  W  83420E  WIRE  ROPE  FLEXIBLE  FOR  AIR 


MIL  S  24584  STOPPERS  CARPENTER 
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99 

N 

r 

SH 

H5 

923 

924  924  A 

SH 

N 

r 

SH 

H5 

923 

924  924  A 

SH 

N 

c 

YDl 

D2 

932 

943  943  A 

N 

■  10 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

YDl 

F5 

B 

934 

944  944  A 

ME 

YDl 

99 

N 

YDl 

F5 

B 

934 

944  944  A 

ME 

YDl 

99 

N 

-  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

ME 

B2 

924 

924 

924  944  A 

ME 

MC 

U 

C 

ME 

B2 

924 

924 

944  944  A 

ME 

N 

-  2 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

82 

F2 

923 

943  943  A 

AV 

AS 

99 

N 

YDl 

F5 

B 

932 

943  943  A 

ME 

YDl 

99 

N 

YDl 

F5 

6 

932 

943  943  A 

ME 

VDI 

99 

N 

YDl 

F5 

6 

934 

944  944  A 

ME 

YDl 

99 

N 

SH 

A1 

931 

951  Z 

N 

A 
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4010-4130 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  2/A  G/A  S  AC  NC 
RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  g  T  RU  AU 
ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  IYT  A  MS  VS 
PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT 


s 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

4010  TOTAL  -  5  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  5  ,  G  -  0 

4020  0336  T  R  605B  3  ROPE  MANILA  AND  SISAL  SH  W 

4020  0337  T  R  650  1  ROPE  YARN  AND  TWINE  SH  A2 

4020  0338  MIL  C  1145E  CORD  FIBROUS  SH  A2 

4020  0339  MIL  R  17343D  1  ROPE  NYLON  SH  W 

4020  0342  MIL-C-5040G  02  CORD  FIBROUS  NYLON  GL  F2 

4020  0344  07  IR  STDY  INTERMIDIATE  ROPE  LENGTH350  35  IS  E3 

4020  0345  MIL-F-44422  FIBER  ROPE  ASSEM  INSERT  EXTR  GL  FI 

4020  N023  mil  P  24216A  2  POLYPROPYLENE  CORES  SH  D2 

4020  N025  MIL  R  24536  ROPE  FIBROUS  SH  A2 

4020  N026  MIL  R  24537  ROPE  FIBROUS  SH  A2 

4020  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  10  .  G  -  0 

4030  0218  MS51868B  CLP  WR  DBL  SDL  DBL  GRIP  STL  AR  H5 

4030  0219  MS87007B  SWVL  EYE  AND  LINK  AR  H5 

4030  0220  MIL  H  13220C  1  HOOKS  SLIDING  CHOKER  ^  SH  A1 

4030  0224  MIL-T-6117  TERMINAl-CABLE  ASSEMBLIES  SwA  82  D1 

4030  0245  A-A-XXXX  ANCHOR  GUY  AND  RODS  ER  IS  F4  A 

4030  0246  A  A  YYYY  CLAMP  GUY  POLE  LINE  ER  IS  F4  A 

4030  0247  AND10081  REV  3  TERMINAL  SHANK  SWAGIN  AS  R2 

4030  0249  MS20115  SHACKLE-WIRE  ROPE  82  D5 

4030  NOr  MIL  F  XXX  FITTINGS  END  FOR  1/2  INCH  SH  A4 

4030  N020  MIL  T  23326A  THIMBLE  SH  A1 

4030  TOTAL  -  10  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  -  10  .  G  -  0 

4110  0446  mil  D  0040605D  GL  DISPLAY  CA  MECH  REF  GL  F2 

4110  0453  MIL  R  43891A  1  REFRIGERATION  UNIT  GL  F2 

4110  0454  MIL  R  10735K  3  REFRIGERATION  UNITS  MECH  GL  H5 

4110  0455  A  A  XXX  FROZEN  FD  CAB  MECH  RE  HOUSE  GL  B4  A 

4110  0456  A  A  XXX  REFRIGERATOR  FREEZER  PREFAB  CMCL  GL  B4  A 

4110  0457  A  A  XXX  REFRIGERATOR  MECHAN  EXPLOSION  PR  GL  B4  A 

4110  0458  MIL  I  3624D  ICE  MAKING  PLANT  BLK  GL  H5 

411C  0471  MIL  B  0013312P  GL  REFRIGERATION  UNITS  GL  F2 

4110  0472  A  -A-52139  ICE  MAKING  MACHINE  CUBE  GL  B4  A 

4110  0473  A.A-52137  CABINET  FOOD  SERVICE  WARMER  GL  B4  A 

4110  0474  A-A-XXX  ICE  CRM  CAB  MECH  REFRIG  DIS  MO  GL  B4  A 

4110  0475  A-A-XXX  ICE  MAKER  DISPENSER  GL  B4  A 

4110  0476  A-A-XXX  REFRIG  MECH  BIO  LOW  TEMP  GL  B4  A 

4110  0477  A-A-XXX  ICE  MAKING  MACHINE  FLAKE  EL  GL  B4  A 

4110  0481  A-A-XXX  FREEZER.  MB  DM  F4  A 


SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

SH 

A2 
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951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

GL 

F2 

931  934 

942 

A 

GL 

AS 

99 

IS 

U 

IS 

E3 

932  942 

941 

V 

GL 

SH 

99 

U 

GL 

FI 

933  942 

942 

A 

GL 

SH 

99 

IS 

N 

SH 

D2 

884  904 

904 

A 

N 

c 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

-  0  .  Z  -  0 

912  932  932  A  AR  SH  99 

912  932  932  A  AR 

951  Z  ME  99 

912  932  944  A  99 

923  942  942  A  ER  YDl  99 

923  942  942  A  ER  YDl  99 


R2 

924 

924 

934 

941 

G 

ME 

AS 

99  IS 

U 

D5 

931 

951 

951 

A 

99 

N 

A4 

902 

922 

922 

A 

N 

C 

A1 

931 

951 

2 

N 

A 

G  - 

0 

,  V 

-  0 

* 

1  - 

D 

F2 

912 

922 

941 

Y 

GL 

YDl 

99 

U 

D 

F2 

914 

923 

933 

A 

GL 

YDl 

U 

D 

H5 

914 

9.32 

941 

Y 

Gl 

99 

L 

D 

B4 

A 

914 

931 

941 

Y 

GL 

YDl 

99 

U 

D 

B4 

A 

914 

931 

933 

A 

GL 

SA 

99 

U 

D 

B4 

A 

914 

931 

933 

A 

GL 

YDl 

99 

U 

D 

H5 

921 

924 

944 

A 

GL 

YDl 

U 

D 

F2 

924 

924 

934 

934 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

B4 

A 

924 

931 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

U 

D 

934  941 
934  934 
934  934 
934  934 
941  941 
943  943 


YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 


4110  TOTAL  - 


,  DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  -  15 


MIl  a  52767  AIR  CONDITIONER  VERT  HORIZ 
00-A-374C  AIR  CONDITIONERS  WITH  REMOTE 
MIL-A-53089A  AIR  CONDITIONER  VERTICAL 
AA  5068A,  ACTRAILER.  MOUNTED.  ELEC  MOTC 
AA  50687A  AC, TRAILER.  MOUNTED, DIESEL  EN 
MIL  C  22948D  YD  COOLER  AIR  EVAPORATIVE 
00  C  2858  COOLERS  AIR  EVAPORATIVE 


4120  F327  MIL-A-38345E  AIR  COND  A/E32C-24  84  I 

412C  F32e  MIL-A-83477A  AIR  CONDITIONER,  A  M32C  18  82  I 

4120  F329  MIL-A-26624B  AIRCONDITIONER,  A/M32C-5  82  1 

4120  TOTAL  -  12  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  12  .  G 

4130  0326  A-A-XXX  RECEIVERS  LIQ  REFRI  12  GL  I 

4130  0327  A-A-XXX  HEATER  INTERCHANGER  REFRI  GL  I 

4130  0330  MIL  V  20064E  VALVE  NONFERROUS  SH 

4130  0331  IR  STDY  FILTER  ELEMENT  3846  GS 

4130  0335  CTI  ATC  105  WATER  COOLING  TOWERS  ACCEPTA  YDl 

4130  0342  A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  AND  RECY  GL 

4130  0343  A  A  XXX  COMPRESSOR  HERMETIC  AIR  COND  ME 

4130  0344  MIL  C  52717  COMPRESSOR  HERMETIC  ME 

4130  0348  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT,  M  82 

4130  0349  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT.  L  82 

4130  0350  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT,  MEDI  82  99 

4130  0351  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT,  LARG  82  99 

4130  0352  UL181/90  FACTORY  MADE  AIR  DUCTS  &  AIR  YDl 

4130  0355  ARI  365  87  COMML  &  INDUSTRIAL  UNITARY  YDl 
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15 

.  G  - 

0 
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-  0 
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O 

ME 
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ME 
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N 
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YDl 

99 

N 

YDl 
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941 
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ME 

YDl 

99 

N 

YDl 

F5 

B 

941 

952  952  A 

ME 

YDl 

99 

N 

84 

H5 

912 

912 

914  914  A 

99 

N 

82 

D5 

913 

923  923  A 

99 

N 

82 

D1 

941 

951  951  A 

82 

N 

-  12 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

912 
933 
923 
924  924 
924  924 
932 


914  933 
914  933 

951 

924  924 
944  944 
931  941 
944  944 
944  944 
933  933 
933  933 
933  933 
933  933 
944  944 

952  952 


YDl  99 
YDl  99 
99 
YDl  99 
YDl  99 
YDl  99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

YDl  99 
YDl  99 


T 


T 


4130-4310 


*■  standardizaiiom  projects 

1  REPORT  - 

1ST  QTR 

FT 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

pp 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

9 

9 

s 

9 

T 

Rll 

All 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

4130 

A315 

MIL-W-53047  WATER  CHILLER 

ME 

B2 

933 

943 

943 

A 

ME 

N 

4130 

N307 

MIL  R  24085A  1  REFRIGERATING  PLANT 

SH 

D2 

881 

901 

914 

A 

U 

8 

4130 

N315 

MIL  F  16552E  FILTER  AIR  ENVIRONMENT 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

4130 

N316 

MIL  T  22576  1  TERMINAL  AIR  DIFFUSING 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

4130 

TOTAL  - 

18  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  18 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

4140 

0067 

MIL  F  151E  FAN  CIRCULATING 

SH 

A2 

931 

951 

7 

HE 

N 

A 

4140 

0082 

IR  STUDY  FAN 

GS 

E3 

931 

931 

943 

943 

A 

GS 

N 

4140 

0145 

UL378/93  DRAFT  EQUIPMENT 

YDl 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

4140 

0146 

AMCA  201  90  FANS  &  SYSTEMS 

YDl 

F5 

B 

941 

943 

943 

A 

MF 

YOl 

99 

N 

4140 

0147 

AMCA  302  73  SONE  RATINGS  APPLICATION  OF 

YDl 

F5 

B 

941 

943 

943 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

4140 

0148 

AMCA  303  79  SOUND  POWER  LEVEL  APPLICATIO 

YDl 

F5 

B 

941 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

4140 

N066 

MIL  F  68F  2  FAN  CIRCULATING 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

4140 

N068 

MIL  F  19004A  FAN  CENTRIFUGAL 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

4140 

TOTAL  - 

8  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  8 

t 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

F  -  0 

4210 

0391 

0  D  1407  1  DRY  CHEMICAL  FIRE 

SH 

A2 

884 

904 

904 

A 

MF 

SH 

84 

N 

C 

4210 

0410 

Z2  H  451H  HOSE  FIRE  WOVEN  JACKETED  RUBBE 

YDl 

02 

892 

904 

942 

A 

MF 

YDl 

99 

U 

4210 

0441 

MIL  H  24146  HEADS  SPRINKLER  FIRE 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

ME 

SH 

11 

N 

A 

4210 

0442 

MIL  V  17360  E  VALVES  CYLINDER 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

U 

r 

4210 

0454 

A  A  XXXXX  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

84 

B4 

922 

92? 

94? 

A 

99 

ki 

4210 

0455 

A  A  XXXXX  TRUCK  WATER  TANKER 

84 

B4 

92? 

92? 

94? 

A 

99 

4210 

0456 

A  A  XXXXX  TRUCK  FIRE  AERIAL  LADDER 

84 

B4 

92? 

92? 

94? 

A 

99 

N 

4210 

0457 

MIL  L  12197  LADDERS  FIRE 

ME 

D2 

922 

92? 

94? 

G 

MF 

u 

4210 

0458 

MIL  T  10224  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

MF 

D2 

92? 

942 

942 

A 

ME 

N 

4210 

0467 

MIL  T  11407  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

ME 

D2 

924 

924 

944 

944 

A 

MF 

MC 

84 

N 

4210 

0468 

MIL  C  52404  CONNECTIONS  HOSE  FIRE 

ME 

D1 

924 

924 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

84 

CS 

N 

4210 

0478 

A-A-XXXXX  TRAILOR  FOAM  1000  GAL  CAP 

84 

B4 

93? 

932 

95? 

A 

N 

4210 

0481 

A.A-52471  EXTINGUISHER  FIRE 

AT 

F4 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

4210 

0482 

NFPA  10  90  PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER 

YDl 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

MF 

YDl 

99 

N 

4210 

A348 

MIL-V-62574  valve  FIRE  EXTINGUISHER 

AT 

B4 

891 

893 

902 

A 

AT 

U 

E 

4210 

A466 

MIL  T  52984B  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

ME 

FI 

924 

924 

944 

944 

A 

MF 

N 

4210 

A474 

MIL-V-62547  VALVE  AND  CYLINDER  ASSEMBLIE 

AT 

Cl 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

4210 

F236 

MIL  T  83965A  TRUCK  FIRE  FIGHTING  A/S32P 

84 

B4 

882 

902 

911 

A 

99 

L 

B 

4210 

N203 

MIL  E  XXX  EXTINGUISHER  FIRE  HALON  1211 

SH 

A4 

854 

874 

874 

A 

N 

C 

4210 

N416 

MIL  E  24091C  1  EXTINGUISHER  FIRE 

SH 

Cl 

894 

914 

914 

A 

U 

C 

4210 

N440 

MIL  H  24606  A  HOSE  ASSEMBLIES 

SH 

D2 

931 

951 

7. 

N 

A 

4210 

N443 

mil  P  15208  A  1  PROPORTIONERS 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

4210 

TOTAL  - 

22  .  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES:  A 

-  22 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

*  ‘ 

1  -  ( 

3 

4220 

0382 

MIL  S  53120  SUPPORT  SYSTEM  DIVERS  AIR 

MF 

B4 

923 

943 

943 

A 

MF 

SH 

N 

4220 

0386 

CID  A-A-XXXXX  FISHING  KIT  SURVIVAL 

84 

F5 

A 

931 

941 

941 

A 

ME 

AS 

99 

N 

4220 

0387 

MIL-F-6218C  (ASG)  FISHING  KIT  SURVIVAL 

84 

H4 

A 

931 

941 

941 

A 

ME 

AS 

QQ 

N 

4220 

0392 

MIL-L-18045F  1  LIFE  PRESERVERS  VEST 

SH 

D2 

924 

944 

944 

A 

ME 

SH 

99 

N 

4220 

N320 

MIL  L  24247B  LIFE  PRESERVER  VEST  TYPE 

SH 

B? 

902 

902 

902 

A 

N 

4220 

N345 

MIL  D  22962  DIVING  APPARATUS  SELF 

SH 

D2 

912 

932 

932 

A 

N 

4220 

N349 

MIL  C  24316A  CYLINDER  CONPRESSED  GAS 

SH 

D? 

882 

884 

884 

A 

N 

C 

4220 

N371 

MIL  R  15041  C  RELEASES  LIFESAVING 

SH 

D? 

931 

951 

7 

L 

A 

4220 

N372 

MIL  R  19558  A  1  REGULATOR  AIR 

SH 

D? 

931 

951 

7 

SH 

N 

A 

4220 

N374 

MIL  E  23155  B  ESCAPE  APPLIANCE 

SH 

D? 

931 

951 

Z 

U 

A 

4220 

N379 

MIL  L  16383H  LIFE  PRESERVER 

SH 

A? 

921 

941 

941 

A 

N 

4220 

N380 

MIL  R  16417J  1  REPAIR  KITS  C02 

SH 

A2 

923 

943 

943 

A 

N 

4220 

TOTAL  - 

12  ,  DELINPUtNr  3  ,  STATUS  CODES:  A 

-  12 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  ^ 

1  -  0 

4240 

0577 

MIL  V  3293B  V'LVE  ANTI  BACK  DRAFT  Ml 

FA 

A? 

914 

922 

92? 

A 

EA 

SH 

99 

GS 

N 

r 

4240 

0579 

GGG  H  211D  HELMETS  WELDERS  HANDSHIELD 

FA 

H5 

921 

922 

92? 

A 

EA 

SH 

99 

GS 

N 

c 

4240 

0582 

GGG  P  2826  PROTECTOR  SOUND  AURAL 

84 

B4 

924 

924 

924 

941 

G 

99 

U 

4240 

0585 

LASER  RANGE  SAFETY 

EC 

A4 

931 

932 

932 

A 

EA 

EC 

03 

N 

c 

4240 

0588 

A-A-50547  BAG  LINEMANS  GLOVE 

YDl 

84 

933 

944 

944 

A 

YOl 

N 

4240 

0589 

DSN-B-28599  BAG  LINEMANS  GLOVE 

YDl 

H5 

933 

944 

944 

A 

YDl 

N 
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84 

F5 

932 

932 

933 

Y 

99 

U 

4310 

0205 

XX-C-2812  AMD  1  COMPRESSOR  AIR  DEO  PORTA 

YDl 

B1 

934 

944 

944 

A 

YDl 

99 

N 

PAGE  NO.  A  -  23 


4310-4440 

RCS  NO.  0D-DR&E(AR)759  stakdARD  I Z AT  I  ON  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACriVm  LISTING 


1994 


PROJECT  . TITLE .  PV 

4310  A193  MIL  C  555  COMPRESSOR  AIR  ME 

4310  F116  MIL  P  83950  PUMP  VACUUM  POSITIVE  DISPLAC  84 

4310  F117  MIL  C  26805G  COMPRESSOR  UNITS  AIR/GAS  84 

4310  F118  MIL  C  26165  COMPRESSOR  AIR  AF-E32A-1  84 

4310  N112  MIL  C  23961A  1  COMPRESSORS  HIGH  PRESSURE  SH 

4310  N113  MIL  V  18683A  1  VACUUM  PUMPS  POWER  DRIVEN  SH 

4310  TOTAL  -  11  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  COOES:  A  -  11 

4320  0349  A  A  XXXX  PUMP  RECIP  HND  DRVN  BILGE  ME 

4320  0355  MIL-P-3230H  PUMPING  ASSEMBLY  FLAMMABLE  ME 

4320  0360  A-A-XXX  PUMP  RECIPROCATING  GEO  ME 

4320  0361  MIL  P  509  PUMP  RECIPROCATING  GEO  ME 

4320  0374  IR  STOY  PUMP  HYDRAULIC  RAM  281  28  CS 

4320  0375  IR  STOY  PUMP  RECIPROCATINE  579  58  CS 

4320  A346  MIL  P  52746  PUMP  ASSEMBLY  100  GPM  ME 

4320  A350  MIL  P  52235  PUMP  RECIP  HND  DRVN  BILGE  ME 

4320  A368  MIL-P-POWER  SUPPLY  HYDR  SKID  MTD  DEO  ME 

4320  A369  MIL-P-53051  PUMPING  UNIT  CENT  DEO  ME 

4320  A370  MIL-P-53054  PUMPING  ASSEMBLY  ME 

4320  N236  MIL  P  21343  1  PUMPS  CENTRIFUGAL  SH 

4320  N243  MIL  P  22302  2  PUMPS  CENTRIFUGAL  BOILER  SH 

4320  N253  MIL  P  24475  PUMPS  CENTRIFUGAL  SEWAGE  SH 

4320  N337  MIL  P  17945  A  PUMPS  CENTRIFUGAL  SH 

4320  TOTAL  -  15  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  -  15 

4330  0071  MIL  F  89015  FILTER  SEPARATORS  ME 

4330  0099  MIL-F-83243A  FILTER  SEPARATOR  LQ  FUEL  84 

4330  0100  MIL-F-38009F  FILTER  SEPARATOR  KIT  84 

4330  0101  MIL-F-38008D  FILTER  ELEMENT  MXU-234/C  84 

4330  0102  MIL-F-38007D  FILTER  ELEMENT  MXU-233/E  84 

4330  0103  MIL-F-27707H  FILTER  ELEMENT  FFU-5/C  84 

4330  0104  MIL-F.27660G  FILTER  ELEMENT  FFU-3/C  84 

4330  0105  MIL-F-27630  FILTER  ELEMENT  FFU-27C  84 

4330  0106  MIL-F-27629D  FILTER  ELEMENT  FFU-l/C  84 

4330  0107  MIL-F-83402  FILTER-SEPARATOR  FFU-25/E  84 

4330  0108  MIL-F-27656  FILTER  UNIT  MXU-4081M  84 

4330  0109  A-A-XXX  PORTABLE  FLUID  PURIFIER  82 

4330  0111  WW-F.2849  FILTERS  FLUID  PRESSURE  FEEDWAT  YDl 

4330  0114  MIL  F  52308F  FILTER  ELEMENT  FLUID  ME 

4330  0115  MIL  F  52S56G  FILTER-SEPARATOR  LIQUID  ME 

4330  0116  MIL  F  52666E  FILTER-SEPARATOR  LIQU  350  ME 

4330  0118  MIL  F  53429E  FILTER-SEPARATOR  LIQU  15  ME 

4330  0119  MIL  F  52694D  FILTER-SEPARATOR  LIQU  600  ME 

4330  0880  AMS  7259A  RINGS  SEALING  FLUOROCARBON  11 

4330  A117  MIL  F  52667E  FILTER-SEPARATORS  LIQ  50  ME 

4330  N081  MIL  F  24702  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC  SH 

4330  N081  01  MIL  F  24702  1  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC  SH 

4330  N091  MIL  F  24402E  FILTERS  HYDRAULIC  FILTER  SH 

4330  N092  MIL  F  24402  1  FILTER  HOUSINGS  SH 

4330  N093  MIL  F  24402  2  FILTER  HOUSINGS  SH 

4330  NllO  MIL-F-17559D  FILTERS  FLUID  PRESSURE  FEED  YDl 

4330  N112  MIL-P-17639F  2  PUMPS  CENTRIFUGAL  SH 

4330  TOTAL  -  27  ,  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  -  27 
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4440  0066 
4440  0068 
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ASTM-D2156-80R88  SMOKE  DENSITY  IN  FLUE 


MIL-B-1947  A  5  BLOWERS  SOOT  SH 

MIL  B  16747  C  BOILER  STEAM  HIGH  PRESSURE  SH 
MIL  B  21331C  BOILER  STEAM  HIGH  SH 

MIL  B  18381D  BOILER  STEAM  HIGH  PRESSURE  SH 

7  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  7 

MIL  W  21965D  WATER  COOLING  SH 


,  DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A  -  1 


MIL-C-83960A  CYLINDER  DEHYDRATOR 
MIL  D  3263B  DESICCANT  CONTAINERS 
MIL-D-28594B  DEHUMIDIFIER  ROTARY 
UL474  87  DEHUMIDIFIERS 
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4440-4520 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 
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4440  F070 

MIL-C-26058C(Z)  CARTRIDGE  GAS  PURIFIER 

84 

F5 

934 

941  941  A 

99 

4440  F071 

QPL-26058  CARTIDGE  GAS  PURIFIER  MATZ 
MIL-D-24693  DEHYDRATOR  CONDENSER  FILTER 

84 

Fb 

934 

941  941  A 

99 

4440  N064 

SH 

Cl 

931 

914 

951  924  A 

SH 

4440  N065 

MIL  D  24322  DEHUMIDIFIERS  ROTARY 

SH 

A2 
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4440  TOTAL 

-  9  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  9 

• 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.2-0 

4460  0058  IGCI  EP  1  TERMINOLOGY  FOR  ELECTROSTATIC  YDl  F5  B  933  943  943  A  ME  YDl  99 

4460  0059  IGCI  EP  4  BID  EVALUATION  FORM  FOR  ELECTR  YDl  F5  B  933  943  943  A  ME  YDl  99 

4460  0060  IGCI  EP  5  PREPARATION  OF  BIDDING  SPECIFl  YDl  F5  B  933  943  943  A  ME  YDl  99 

4460  0061  IGCI  EP  6  PILOT  ELECTROSTATIC  PRECIPITAT  YDl  F5  B  933  943  943  A  ME  YDl  99 

4460  0062  IGCI  EP  7  GAS  FLOW  MODEL  STUDIES  YDl  F5  B  933  943  943  A  ME  YDl  99 

4460  N050  MIL  P  23917  2  PRECIPITATOR  ELECTROSTATIC  SH  A2  931  951  Z 

4460  N051  MIL  F  15919D  FILTER  AIR  ACTIVATED  SH  A1  931  951  2 

4460  N052  MIL  D  17847E  DEHYDRATOR  DESICCANT  SH  A1  931  951  Z 

4460  N053  MIL  F  22963B  1  FILTER  AIR  SH  A1  931  951  Z 

4460  TOTAL  -  9  .  DELIMOUEMT  -  0  .  STATUS  CODES:  A-9  .G-O.Y-O.Z-0 

4470  N064  MIL  STD  1308C  MATERIAL  APPLICATION  SH  A2  851  871  871  A 

4470  N068  MIL  STD  1308D  MATERIAL  APPLICATION  AND  SH  A2  912  932  932  A 

4470  N070  MIL  I  24064  D  ION  EXCHANGER  AND  SH  A2  913  933  933  A 

4470  N071  MIL  C  23232C  DETECTORS  PRESSURE  SH  A2  922  942  942  A 

4470  N071  01  MIL  C  23232  1C  DETECTORS  PRESSURE  SH  D2  922  942  942  A 

4470  N071  02  MIL  C  23232  2B  DETECTORS  PRESSURE  SH  A2  922  942  942  A 

4470  N071  03  MIL  C  23232  3  DETECTORS  PRESSURE  SH  D5  922  942  942  A 

4470  N071  04  MIL  C  23232  4  DETECTORS  PRESSURE  SH  A2  922  942  942  A 

4470  N071  05  MIL  C  23232  5  DETECTORS  PRESSURE  SH  A2  922  942  942  A 

4470  N071  06  MIL  C  23232  6B  DETECTORS  PRESSURE  SH  A2  922  942  942  A 

4470  N071  07  MIL  C  23232  7  DETECTORS  PRESSURE  SH  A2  922  942  942  A 

4470  N073  MIL  F  23497  8  FLASKS  HIGH  PRESSURE  WATER  SH  A2  924  924  944  944  A  SH 

4470  TOTAL  -  12  ,  DELINQUEMT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A-  12  ,G-0  ,Y-0  ,Z-0 

4510  0273  SMACNA  GFSR  GUIDELINES  FOR  SEISMIC  RESTR  YDl  F5  B  914  932  942  A  YDl 

4510  0274  ANSI-Z124.9  URINAL  FIXTURES  FOR  USE  BY  YDl  F5  B  914  932  942  A  YDl 

4510  0279  ASME  A112.19.1M  92  PLUMBING  FIXTURES  ENA  YDl  F5  B  923  934  944  A  YDl  99 

4510  0280  ASME  A112.19.4M  92  PLUMBING  FIXTURES  POR  YDl  F5  B  923  934  944  A  YDl  99 

4510  0281  ASME  A112.19.3M  92  PLUMBING  FIXTURES  STA  YDl  F5  B  923  934  944  A  YDl  99 

4510  0285  ASME  A112.18.1M  PLUMBING  FIXTURE  FITTING  YDl  F5  B  924  924  942  942  A  ME  YDl  99 
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A  A 
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YDl 

A4 

90? 
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A  A 

XXXXX  RADIATORS  HEATING  STEAM  &  HOT 

YDl 

A4 
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99 
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0342 
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XXXXX  RADIATOR  HEATING  BASEBOARD  PAN 

YDl 

A4 

902 

914 

934 
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ME 
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99 

4520  0357  ASME  BPVC  SEC  VIII  D1  CONSTRUCTION  OF  PR  YDl  F5  B  932  942  941  G  ME  YDl  99 

4520  0359  ASME  BPVC  SEC  VIII  D2  CONSTRUCTION  OF  PR  YDl  F5  B  932  942  941  G  ME  YDl  99 

4520  0360  MIL-H-18551C  HEATERS  CONVECTION  STEAM  OR  YDl  A5  932  942  934  G  ME  YDl  99 

4520  0361  MIL-U-17691D  UNIT  HEATER  AIR  CIRCULATING  YDl  H5  932  944  944  A  YDl  99 

4520  0362  S-U-2833  UNIT  HEATER  AIR  CIRCULATING  STE  YDl  14  932  944  944  A  YDl  99 

4520  0363  MIL-B-16220E  BOILER  STEAM  LOW  PRESSURE  YDl  H5  932  944  944  A  ME  YDl  99 

4520  0364  F-B-2835  BOILER  STEAM  LOW  PRESSURE  FIRET  YDl  14  932  944  944  A  ME  YDl  99 

4520  0365  MIL-R-11723E  RADIATORS  HEATING  STEEL  YDl  H5  932  944  944  A  YDi  go 

4520  0366  S-R-2834  RADIATORS  HEATING  STEEL  MUTIFIN  YDl  14  932  944  944  A  YDl  99 

4520  0367  UL574  91  ELECTRIC  OIL  HEATERS  YDl  F5  B  933  944  944  A  ME  YDl  99 

4520  0368  UL555  91  FIRE  DAMPERS  YDl  F5  B  933  944  944  A  ME  YDl  99 

4520  0369  UL555S  83  LEAKAGE  RATED  DAMPERS  FOR  USE  YDl  F5  B  933  944  944  A  ME  YDl  99 

4520  0370  UL727/86  OIL  FIRED  CENTRAL  FURNACES  YDl  F5  B  934  944  944  A  ME  YDl  99 

4520  0371  ANSI  Z83.6  90  GAS  FIRED  INFRARED  HEATERS  YDl  F5  B  941  951  951  A  ME  YDl  99 

4520  0372  ANSI  Z83.8  90  GAS  UNIT  HEATERS  YDl  F5  B  941  951  951  A  ME  YDl  99 

4520  0373  ANSI  Z83.9  90  GAS  FIRED  DUCT  FURNACES  YDl  F5  B  941  951  951  A  ME  YDl  99 

4520  0374  MIL-H-19910C  HEATERS  SPACE  ELECTRIC  YDl  H5  941  951  951  A  YDl 

4520  N002  MIL  H  22881D  HEATERS  WATER  STEAM  HEATED  SH  D2  881  901  911  A 

4520  N003  MIL  H  965D  2  HEATERS  WATER  ELECTRIC  SH  A2  881  901  911  A 

4520  N006  MIL  H  15289  B  HEATERS  SPACE  ELECTRIC  SH  H5  931  951  Z 

4520  N007  MIL  B  17748C  1  BOILERS  HEATING  LOW  SH  A2  931  951  Z 

4520  N008  MIL  U  17293  D  1  UNIT  HEATER  AIR  SH  A2  931  951  Z 

4520  N009  MIL  H  3117  C  1  HEATERS  CONVECTION  STEAM  SH  A2  931  951  Z 


T  C 
R  0 
N  N 

S  D 

N 

N 

U 

N  A 


N 

N 

N 

N 

N 

N  A 
N  A 
N  A 
N  A 


N  C 

N  C 

N  0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 


U 

u 

u 

u 

u 

N 

N 

N 

N  C 
N  A 
N  A 
N  A 
N  A 


U 

U 

U 

U 

U 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

U  E 
U  B 
N  A 
N  A 
N  A 
N  A 


PAGE  NO.  A  -  25 


4520-4720 
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11 
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MP 
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4/10 
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ME 
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11 
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SAE  HIR  1528  SEAWATER  SYSTEM  DESIGN 

SH 
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0986 

MIL-T.1368  TUBE  AND  PIPE  NICKEL  COPPER 

SH 
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4720-473C 


RCS  HO.  Iffi-DR&E(AR)759 


STANDARD IZAT I ON  PROJECTS  REPORT 


1ST  QTR  FT  1994 


ASSIGNEE  ACTIVmr  Lisnis 


PROJECT  . TITLE . 

<72C  0046  HIL-H-10868F  HOSE  ASSEH  RBR  UTIL  SAS 

472C  004S  L-T-790  TUBE  HOHMETALLIC:  P0i.''VIHyL  CHl 

472C  005C  A-A-XXXX  TUBE  H0H«ETAL;.IC;  <»0Ln'IHr.  CH. 
472C  005:  HIL-H-26385E  HOSE  OXVGEH  ANC  PRESSURIZE 

472C  0725  MIL-H-13531  HOSE.RUBBER  AND  HOSE  ASS>. 

4720  0775  SAE-J1401  HYDRAULIC  BRAKE  HOSE  ASSEMB..IE 

4720  0776  A-A-XXXX  HOSE  ASSEMBLIES  RUBBER.HYDRAULI 
4720  A005  SAE-J-517HVDRAULIC  HOSE 
4720  A045  01  MlL-H-62217/1  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

4720  A045  02  MIL-H-62217/2  HOSE  &  HOSE  ASSEIffiLIES 

4720  A045  03  MIL-H-62217/3  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

4720  A045  04  MIL-H-62217/4  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

4720  A046  MIL-H-13524  HOSE  ASSEMBLIES  METAL 

4720  F031  MIL  H  27301  HOSE  ASSY  METAL  CRYO  LIQUID 
4720  F04C  MIL-H-26894D  (USAF)  HOSE  ASSEMBLY  RUBBER 
4720  F05C  MlL-H-87961  USAF  HOSE  AND  HOSE  ASSEMBl! 
4720  F05C  01  MIL-H-87961/1  USAF  HOSE  AIR  DUCT  aIR  BR 
472C  F05C  02  MIL-H-87961/2A  USAF  HOSE  ASSEXBLV  AIR 
4720  F05C  C:  MlL-h-87961/3  USAF  HOSE  ASSEMBlV  AIR 
472C  N0C3  MIL  H  17902  F  HOSES  END  FITTINGS  AND 

4720  N024  MIL  H  17666A  HOSE  METAL  CORRUGATED 

4720  N02E  MIL  h  222404  1  HOSE  RUBBER  PETROlEUP 

4720  N026  MIL  H  24135A  HOSE  SYNTHETIC  RUBBER 

4720  N026  04  MIL  H  24135  5  HOSE  SYNTHETIC  RUBBER 

4720  NC27  MIL  T  24565  1  HOSE  ANC  FI-^INGS  Cl. 

4720  N026  MlL-h-24595  1  HOSE  WIRE  REINFORCED 

4720  N035  MIL  H  22343A  AS  HOSE  ASSMBlS  MET  LIC  OXV 

4720  NC3e  MIL  R  18158C  1  HOSE  ASSEMB-V  AIR  DUC’ 

4'2C  N043  MI.  T  29210E  NAVV  HOSE  ASSEMB.v  RUBBER 

4720  N051  MIL  H  2217C  1  HOSE  ASSEMBLIES  WIRE 
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4720  TOTAL  -  49  .  DELINQUENT  -  20  .  STATUS  COOES:  A-49  ,G-0  ,Y-0  .Z-O 


4730  OCi:  A  A  XXX  PATCH  REPAIR  EMERGENCY  HATER  SH  A4  901  511  51 1  A  M[  S" 

4’30  0C15  MS51873  NIPPlE  PIBE  EX^RA  STRONG  STEE.  AR  F2  901  534  of-  i  aF 
4’30  0C16  MSE1953  NIPP.E  PIPE  STANDARD  S'EE-  AR  '2  9::  S34  9:1  A  Af 
4730  0C24  A-A-XXXXX  COUPLING  AIR  BRAKE  AT  'S  9C2  9&4  904  t  t' 

4730  0025  ADAPTER  PIPE  STRAIGHT  LOW  PRESSURE  AT  903  513  513  At'  AS  55 
4730  0C38  AN  804  REV  G  TEE, FLARED  TUBE  WITH  BUlKHE  82  ^2  90A  524  92l  l  k\  AS  95 
4730  0044  MS24395  TE£  TUBE  BULKHEAD  PRECISION  "^YP^  82  4-,  90^  g2i  924  t  95 
473C  0045  MS  24335  FLANGE  BULKHEAD  MOUNTING  REV  E  82  B2  9Q4  924  524  t  AS  95 
4730  0050  MIL-F-8379e  FITTING  RUBBER  HOSE  82  95  D2  511  53'.  5?:  A  09 
4730  0051  MS27053C  ADAP7£r  ASSEMBLY  p^ARED  STTV.IGH  82  C5  A2  511  53!  544  A  M:  S-  55 
4730  0052  MS27054D  ADAPTER  ASSEMBLY  STRAIGH"  SWIVE  82  CS  A2  51 1  531  544  A  ME  Sr  95 
4730  0053  MS27055D  ADAPTER  ASSEMBLY  PLARED  45  ELBE  82  CS  A2  511  531  944  A  ME  Sr  95 
4730  0054  MS27056D  ADAPTER  ASSEMBLE  45  E-BOw  SWIVE  82  CS  A2  91:  52'.  544  A  ME  Sr  95 
4'’3C  005E  MS270E7C  ADAPTER  ASSEMB.'  4^aREC  4:  E-BS  62  CS  A2  5'.:  531  54A  a  mI  Sr  55 
4^30  3056  MS27058D  ADAPTER  ASSEMB.'  9C  E-BO.  SWIVE  62  CS  A2  61 1  531  54A  A  ME  Sr  55 
473c  0057  MS27059D  AOAP'^ER  ASSEMBL'  FLARED  4E  FQRG  82  CS  A2  511  631  544  A  m[  Sr  55 
4’3C  0056  MS2706C  ADAPTER  ASSEMBL'  F^areo  9C  fqro  82  CS  A2  511  531  544  A  MI  S-  55 
4-30  3055  M527061:  NIPP-E  SUE  ASSEMB.'  FEARED  S'RA  82  CS  A2  511  531  544  A  m-:  s^  ag 
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PROJECT 


N089 
H09C 
N09C  c: 
N09C  c: 
H09C  C3 
N094 
N094  o: 
NOS<  02 
N094  03 
N1G7 
N106 


MI.  C  24714  :  CONNECTOR  TUBES 
NIL  V  868  VA.VES  HVDRAULIC 
HI  L  V  868  1  VAlVES  HVDRAU;.IC 
MIL  B  868  2  VAlVES  HYDRAU:.:: 

MI L  V  868  3  VALVES  HYDRAULIC 
MlL-V-24722(SHi  VALVE  AND  SUBPLATE 
MIL-V-24722^*(SH)  VALVE  AND  SUBPLA'^E 
MIL-V-24722/2(SH1  VALVE  AND  SUBPlA"^- 
MIL-V-24722/3  SH)  VALVE  AND  SUBPLA'E 
MIL-V-17501  F  1  VALVES  CONTROL 
MIL  STD  2193A  HYDRAULIC  SYSTEM 


4810  TOTAL  -  17  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  17 

482C  0071  MIL  A  10894C  AMPLIFIER  PMR  SUPPLY  AM  598  CR 
482C  0575  MIL  R  138770  REGUlATOR  OXYGEN  ACETYLENE  AL 
482C  0582  NS28889  VALVE  AIR  HIGH  PRESSURE  CHARGIN  71 
482C  059C  MIL  V  18318B  VALVE  PRES  REG  OXYGEN  SYSTE  AS 
482C  06C1  MIL-V-27166C  VALVE  PRESSURE  EQUALIZER  69 
482C  0620  MIL  V  12003F  VALVES  PLUG  CAST  IRON  ME 
482C  0622  MS220120  VALVE  H!  PRESS  OXV  CYL  AUTO  OPN  AS 
482C  0632  AN6024  VALVE  FILLER  LOW  PRESSURE  OXYGEN  71 
462C  0634  MIL  V  25675C  VALVES  CHECK  MINIATURE  HVD  71 
482C  0637  MIL-V-6164E  VALVE  AIRCRAFT  AIR  HIGH  PRE  71 
482C  0638  MIi.-R-19180E  REGULATORS  PRESSURE  COMPRES  82 
482C  064C  IR  STDY  VALVE  VENT  CS 
482C  0641  IR  STD  Y  COCK  PLUG  413  41  CS 
482C  0642  IR  STDY  VALVE  PLUG  931  93  CS 
4B2C  065:  MI.-V-9050E  VALES  OXV  GEN  PRESSURE  RE. IE  71 
482C  -08:  MI.-V-5519E  USAF  VAlVE  REGULATING  F.UIC  71 
482C  F082  MIL-V-5529C  VALVES  HYDRAULIC  DIREC^IONA  71 
482C  NCI 4  MIL  V  24624  1  VALVES  BU’n'ERFLY  WAFER  AND  SH 
482:  N054  MI.  V  197724  1  VALVES  TEMPERATURE  Sh 
462:  N067  MI.  V  20065D  VAi.VE  ANGLE  PRESSURE  Sh 
482C  N066  MI.  V  22549D  1  VALVE  ANGlE  RE-IEF  Sh 
482:  N065  MIl  V  24272E  VALVE  MANIFOLC  HIGH  Sh 
482:  NC:  MI.  V  243364  VA.VE  PRESSURE  REDUCING  SH 
462:  NCTl  MI.  V  243848  VA.VE  PRESSURE  REGULA’ING  SH 
482C  NC72  MIl  V  24509  VA.VE  FLANGED  BAlL  Sh 
482:  N074  MI.  V  24232  I  VAlVES  PNEUMATIC  4  WAv  Sh, 
482C  N09:  MIl-V-17547  4  VA.VES  CHECK  Sh 
482C  N0S2  MI.-V-2460C  9  VA.VE  SPECIA.  PURPOSE  Sh 
482C  N094  MI.-V-2460C/6E  VA.VES  SPECIA.  PURPOSE  Sh 
4B2C  N095  m:.-V-2460C/84  VA.VES  SPECIA.  PURPOSE  Sh 
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:  15353E  INDICA'ORE  COMPRESSION 
.  13009P  .IGHT  IGNITION  ’IMING 
4556E  ■^ES*  SE’  'ACHOME'EF  OWE., 
t  686  GRINDING  MACHINE  VA.VE  ^ACE 
XXXXX  GRINDING  MACHINE  VA.VE  FACE 
69C  GRINDING  Kr  VALVE  5E4-^ 

XXXXX  GRINDING  KI’  VA.VE  SEA* 

4  13092  ADAPTER  SE'  E.EC^RICA, 

XXXXX  ADAPTER  SE*  E.EC’RICA. 

-I-443C  INCICA'OR  CONN  ROC  A.IGNMEN' 
-690D  GRINDING  KI'^S  VA.VE  SEA*  E.EC^R 
-R-13495P  RE.INERS  BRAKE  SHOE  AND  CLL 
-6-45006P  GRINDING  MACHINE  CRANKSHAP* 
-A-13092G  ADAPTER  SET  ElECTRICA.  TEST 
-p-XXXXX  ELEC  SYS  TEST  SE'" 

13906  TAB.ES  WORK  AL''"OMD'"IVE 
-■"-52414  TES'"  EQUIPMENT 
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99  CS 

4930 

0371 

A-A-XXX  FILTER  SEPARATOR  LIQUID  FUEL 

82 

B4 

A 

931 

944 

944 

A 

99 

N 

4930 

0378 

MIL-G-3859  &  S  1  THRU  4  GREASE  GUNS 

ME 

H5 

932 

952 

952 

A 

ME 

N 

4930 

0379 

A-A-XXXXX  GREASE  GUNS 

ME 

H5 

932 

952 

952 

A 

ME 

N 

4930 

0381 

A-A-50492A  OILER  AIR  LINE 

YDl 

D2 

932 

942 

941 

G 

YDl 

L 

4930 

0382 

MIL-F-XXX  FILTER-SEPARATOR  LIQUID  FUEL 

82 

B4 

934 

954 

954 

A 

99 

N 

4930 

0383 

IR  STDY  DISPENSING  PUMP  HAND  39  8 

CS 

E3 

934 

954 

954 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

4930 

0384 

API  STD  614  92  LUBRICATION  SHAFT  SEALING 

YDl 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

4930 

0385 

MIL  HDBK  FUEL  SYS  DESIGN  GUIDE 

ME 

F4 

934 

954 

954 

A 

N 

4930 

0386 

MIL-F-XXX  FUEL  DILIVERY  SYSTEM  BULK  AIRB 

82 

B4 

941 

951 

Z 

82 

N 

4930 

0387 

A-A-50471A  OILERS  HAND  RECTANGULAR  PUSH 

YDl 

H5 

941 

951 

951 

A 

N 

4930 

F337 

MIL-C-XXX  COUPLER  HYDRANT  VALVE 

82 

A4 

893 

941 

921 

A 

99 

4930 

F338 

MIL-F-83428A  FILTER  ELEMENT  MXE-6491E 

82 

C2 

894 

904 

944 

A 

99 

1 

r 

<. 

4930 

F339 

MIL-F-XXXXX  FUEL  SERVICING  UNIT  TYPE  MH3 

82 

A4 

894 

914 

914 

A 

99 

N 

k. 

4930 

F359 

MIL-N-38439A 

82 

D5 

912 

932 

932 

A 

82 

N 

C 

4930 

F388 

MIL-F-26887E  FUEL  SERVICING  UNIT  AIRCRFT 

82 

C6 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

4930 

TOTAL  - 

17  .  DELINQUEMT  -  4  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  17 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  / 

1  -  ( 

3 

4931 

A184 

MIL-T-48466B  TEST  SET  XM21  CMP  AN/VVG-2 

AR 

Al 

941 

941 

941 

r* 

U 

AR 

N 

4931 

A259 

MIL-P-50346B  PWR  SPLY  9333063 

AR 

B2 

874 

882 

934 

G 

AR 

(j 

E 

4931 

A261  01 

MIL-C-70707/1A  CCA  SVO  AMPL  TEST  INP 

AR 

B2 

874 

891 

944 

A 

AR 

L, 

E 

4931 

A267 

MIL-T-50337A  TEST  SET  CARD  READER 

AR 

B2 

861 

883 

944 

A 

AR 

L 

E 

4931 

A274 

MIL  D  70591B  D  BOX  TEST  PANEL 

AR 

B2 

882 

884 

944 

A 

AR 

U 

E 

4931 

A275 

MIL  S  70S92B  SERVO  AMP  TEST  PANEL 

AR 

B2 

882 

884 

944 

A 

AR 

L 

E 

4931 

A276 

MIL  T  50339B  TEST  SET  SUBASSY  MX  8050 

AR 

B2 

882 

884 

944 

A 

AR 

L 

E 

4931 

A279 

MIL-C-60898/11A  CCA  SVO  AMPL 

AR 

B2 

882 

891 

944 

A 

AR 

U 

c 

4931 

A288 

MIL-T-50334t  TEST  SET  SUB  ASSY 

AR 

B2 

882 

891 

944 

A 

AR 

1 

B 

4931 

A300 

MIL-V-70588C  V  CONV  TEST  PANEL 

AR 

B2 

863 

893 

944 

A 

AR 

L 

E 

4931 

A302 

MIL-C-70594B  CMPNT  BD  REMOTE  BIT  TESTER 

AR 

22 

883 

893 

944 

A 

AR 

U 

E 

4931 

A303 

MIL-C-70707B  CCA 

AR 

B2 

883 

893 

944 

A 

AR 

L 

E 

4931 

A304 

MIL-T-50332B  TEST  SET  SUBASSY 

AR 

B2 

884 

892 

944 

A 

AR 

L 

B 

4931 

A306 

MIL-T-50789B  TEST  SET  AIR  DEFENSE 

AR 

B2 

884 

892 

944 

A 

AR 

A 

4931 

A321 

MIL-T.50789A  TEST  SET  AIR  DEFENSE  ARTR 

AR 

Cl 

934 

944 

941 

G 

AR 

L 

4931 

A322 

MIL  T  60878  TEST  SET  SIGHT  CURRENT  GEN 

AR 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

4931 

A323 

MIL  T  60879A  TEST  SET  POWER  PANEL 

AR 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

4931 

A324 

mil  T  48599  TEST  SET  INV  CNV  AY  11748234 

AR 

Cl 

934 

944 

941 

G 

AR 

L 

4931 

TOTAL  - 

18  ,  DELINQUENT  -  13  .  STATUS  COOES:  A 

-  18 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

«  t 

1  -  1 

3 

4940 

0443 

MIL-S-22805B  SPRAY  KIJ  SELF  PRESSURIZED 

AS 

Cl 

J 

941 

941 

941 

r 

C 

A. 

AS 

99 

N 

4940 

0577 

MIL-W-87893A  WORKSTATION.  ELECTROSTATIC 

30 

CS 

A2 

884 

901 

944 

A 

3C 

ij 

E 

4940 

0616 

M.Il  S  14560  SPRAY  OUTFIT  PAINT 

AL 

05 

912 

921 

941 

r 

A. 

L 

4940 

0617 

A  A  XXXXX  SPRAY  OUTFIT  PAIN! 

AL 

A4 

912 

921 

921 

A 

Al 

N 

r 

4940 

0625 

A  A  DEGRBASER  PORTABLE  SOLVENT 

Al 

A4 

914 

923 

941 

V 

A. 

r 

4940 

0632 

MIL-T-XXX  TESTER, FUEL  HOSE  ASSEMBLIES 

G2 

B4 

932 

944 

944 

A 

99 

L 

4940 

0634 

MIL-B-XXX  BOOTH,  CLEANING,  WATER  BASE  SO 

82 

B4 

9i: 

912 

944 

944 

A 

99 

L 

r 

V. 

4940 

0646 

MIL  C  45960A  CLEANER  STEAM  PRESSURE  JET 

82 

B5 

923 

933 

933 

A 

al 

99 

N 

n 

L> 

4940 

0647 

MIL-C-45960A  CLEANER  STEAM  PRESSURE  JET 

82 

B2 

924 

944 

L. 

Au 

99 

N 

4940 

0648 

A-AXXX  MAINTENANCE  PLATFORM  SELF  PROPEL 

01 

B4 

A 

923 

942 

942 

A 

99 

N 

4940 

0665 

RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  FILTRATION 

82 

99 

B4 

A 

933 

933 

941 

941 

A 

AL 

YDl 

99 

U 

4940 

0656 

RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  DISTILLATION 

82 

99 

B4 

A 

933 

933 

941 

941 

A 

A^ 

YDl 

99 

L 

4940 

0661 

A-A-XXX  COATING  APPLICATION  SYSTEM  HIGH 

82 

B4 

A 

933 

944 

944 

A 

99 

N 

4940 

A6D7 

MIL  P  45051D  PRESS  CONNECTING  ROD  STRAIG 

A' 

D5 

902 

912 

912 

A 

A;. 

N 

r 

C 

4940 

A636 

MIL-C-14076B  CLEANING  ELEMENT 

ME 

D2 

912 

932 

952 

A 

L 

4940 

A663 

MIL-S-64055  (AL)  SHOP  EQUIPMENT  MECHANIC 

AL 

B4 

934 

942 

Z 

AL 

N 

4940 

A664 

MIL-S-52330D  Sh6p  EQUIPMENT  ELECTRICAL 

AL 

D2 

934 

934 

943 

941 

G 

AL 

U 

4940 

F641 

MIL  G  XXX  GRIT  BLAST  ROOM 

82 

B4 

912 

912 

932 

932 

A 

99 

N 

C 

4940 

F650 

MIL  S  4953C  SPRAY  OUTFIT  CORROSION  PREVE 

82 

B2 

924 

924 

924 

944 

A 

99 

N 

4940 

F657 

MIL-W-XXXXX  WASHER  AIRCRAFT  HIGH  PRESSUR 

82 

B4 

932 

952 

952 

A 

99 

N 

4940 

F658 

A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  RECYCLING 

82 

B4 

A 

932 

942 

942 

A 

99 

N 

4940 

F863 

MIL-D-XXX  DOLLY  HANDLIFT 

82 

B4 

912 

912 

932 

932 

A 

99 

N 

r 

4940 

N563 

DOD  W  XXX  WASHER  HIGH  PRESSURE  DIESEL 

SH 

A4 

874 

894 

894 

A 

N 

c 

4940 

N564 

DOD  W  XXX  WASHER  HIGH  PRESSURE  ELECTRIC 

SH 

A4 

874 

894 

894 

A 

N 

r 

c 

4940 

TOTAL  - 

24  .  DELINQUENT  -  9  ,  STATUS  CODES:  A 

-  24 

« 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

«  t 

Z  -  1 

0 

5035 

1778 

MS  1096  SCREW  CAP  HEXAGON  HEAD 

AR 

IS 

D2 

902 

922 

922 

A 

AR 

SH 

82 

N 

r 

L. 

5035 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

V 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  ‘ 

Z  -  1 

D 

5110 

0332 

MIL-S-9964A  SAW  HAND  FINGER  FRIP 

84 

F5 

932 

932 

932 

A 

99 

N 

c 
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5110  0334  A-A-XXX  SAW  HAND  FINGER  GRIP  SURVIVAL  84 

5110  0335  GGG-P-836  02  PUNCH  AND  DIE  KNOCK  OUT  MCA  GL 

5110  A340  MIL-S-43032A  GL  NOT  1  SAW  HAND  CROSSCUT  GL 

5110  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  -  4 

5120  0004  MIL-B-9946  BITS  SCREWDRIVER  GEN  SPEC  84 

5120  0009  A-A-52114  MATTAX  WITH  CARRIER  GL 

5120  0013  M1L-H-2814E  NOT  1  HOOKS  MTlS  HDLG  HAND  Gl 

5120  0015  MIL-H-20638B  1  HOOK  CANT  GL 

5120  0023  MIL-W-26497C  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  Gl 

5120  AC91  AS4167  WRENCH  FLARE  NUT  CROWFOOT  12  PT  AV 

5120  AC92  MA1547A  SPLINE  WRENCH  SYS  METRIC  PERF  RE  AV 

5120  B055  MIL-B-9946E  BIT  SCREWDRIVER  GENL  SPEC  84 

5120  B095  01  MIL  I  81969  1  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS 

5120  B095  02  MIL  I  81969  2  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS 

5120  B095  03  MIL  I  81969  3  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS 

5120  B095  04  MIL  I  81969  16  INST  «,  REM  TOOL  REV  A  AS 

5120  B095  05  MIL  I  81969  17  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS 

5120  B095  06  MIL  I  81969  18  INST  AND  REM  TOOLS  REV  A  AS 

5120  B095  07  MIL  I  81969  19  INST  &  REM  TOOL  REV  A  AS 

5120  B095  08  MIL  I  81969  20  INST  AND  REM  TOOLS  REV  A  AS 

5120  8095  11  MIL  I  81969  27  INST  AND  REM  TOOLS  AS 

5120  DOOl  MIL-B-9946/2  SCREWDRIVER  BIT  84 

5120  D002  MIL-B-9946/5  SCREWDRIVER  BIT  84 

5120  D004  MIL-B-9946/5  SCREWDRIVER  BIT  84 

5120  D015  A-A-XXX  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  TYPE  GL 

5120  F024  AGGG-W-686E  WRENCH  TORQYE  UNDIRECTIONAL  84 

5120  NB84  MIL  C  22520  25  CRIMPING  TOOLS  TERMINAL  SH 

5120  TOTAL  -  23  .  DELINQUENT  -  16  .  STATUS  CODES:  A  -  2 


5130  0357 
5130  0360 
5130  A364 

5130  TOTAL  - 

5140  0090 
5140  Alll 
5140  N084 

5140  TOTAL  - 

5180  0145 

5180  TOTAL  - 


IR  STUDY  RIVETER  YOKE  PNEU  MCA  54  12  GL 

IR  STDY  WRENCHES  IMPACT  PNEU  LSA  95  GL 

MIL-H-523648  ME  1  HAMMER  ELEC  PORT  HAND  GL 

3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

MIL  C  XXX  CASES  EQUIPMENT  POLYETHYLENE  AL 


3  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

MIL-T-11196E  TOOL  KIT  ELEC  NUMBER  ONE  Gl 


1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

MIL  STD  IlOA  GAGE  PLUG  PLAIN  CYL  GO  AR 
MIL  STD  113A  GAGE  RING  PLAIN  NOT  GO  AR 
MIL  STD  115  GAGE  PLUG  THD  NOT  GO  AR 


5220  0216  MIL  STD  274B  GAGE  PLUG  THD  SET  F  NOT  GO  AR 
5220  0223  666  B  461A  BLOCK  STEP  MACHINISTS  AR 
5220  A195  MIL  HDBK  204  INSPECTION  EQUIPMENT  DESIGN  AR 
5220  A207  MIL  G  46382  GAGES  SNAP  THREAD  ROLL  AR 

5220  TOTAL  -  9  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  9 


IR  STUDY  SCREW 
6219TUDY  SCREW 
IR  STUDY  SCREW 
IR  STUDY  SCREW 
IR  STDY  SCREW 
IR  STUDY  THUMB 
IR  STUDY  SCREW 
IR  STUDY  SCREW 
IR  STUDY  SCREW 
IR  STUDY  SCREW 
IR  SCREW  SELF 
IR  SCREW  SELF 
IR  STUDY  SCREW 
MS24667  SCREW 
ASTM-A574M-92 
MS51975  SCREW 


MACHINE  5000  040C 

MACHINE  4500  045C 

CAP  HCX  HEAD  10000  lOOC 

EXT  REL  BODY  4918  393 

SCREW  02371  0237 

TAPPING  THREAD  CUTTING 
CAP  SOCKET  HEAD 
TAPPING  THREAD  1800  180 
SELF  LOCKING  6000  600 
LOCKING  3000  300 
L0CKING“3000  300 
CAP  HEX  HEAD  500  200 
CAP  SOCKET  head  FLAT 
SCREW  CAP  SOCKET  HEAD  AS 
SHOULDER  SOCKET  HEAD  HEX 
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F  Q  F  Q 

F  Q  F  n 

T 

RU 

All 

FL) 

Hi 

R  C 

ET 

NT 

IT  CA 

lYT  lYT 

lY^  !Y; 

A 

MS 

VS 

s 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE 

.  py 

TV 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR  SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

5305  1956 

ASTM-P835-90  SCREWS  CAP  SOCKET  BUTTON  AR 

B5  B 

934 

934  934 

G 

AR 

AS 

99 

N 

5305  1957 

AN115401 

-115450-115450 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1958 

AN11545] 

-115500 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

K 

5305  1959 

AN115501 

.-115550 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1960 

AN115601-115650 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1961 

AN115651 

-115700 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1962 

AN] 15801 

-115850 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1963 

AN15951- 

116000 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1964 

AN11600] 

-116050 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1965 

AN116051 

-116100 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1966 

AN116101-116150 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1967 

AN116901-116912 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1968 

AN116913-116924 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1969 

AN116925-116960 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1970 

AN116961-117000 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1971 

AN117001-n7040 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1972 

AN117041-n7080 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1973 

AN254 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1974 

AN508 

IS 

'^5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1979 

MlL-S-21472 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1980 

MIL-S-50964 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1981 

NS141B8I 

'AS) 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1982 

NS16198 

'SH) 

IS 

F£ 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1983 

MS16215! 

'SH 

IS 

f  b 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1984 

MS16216! 

’SH 

IS 

cc. 

934 

542  942 

A 

N 

5305  1985 

MS16218( 

:sH 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1986 

MS21268 

IS 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1987 

MS21270 

IS 

rS 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1988 

MS21271 

IS 

rc 

934 

942  94? 

A 

N 

5305  1989 

MS25087 

IS 

rc 

934 

942  942 

A 

K 

5305  1990 

MS25332(AS' 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

K 

5305  1991 

MS35278 

IS 

cc. 

934 

942  942 

A 

K 

5305  1992 

M535302 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1993 

MS35493 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1995 

MS51475 

IS 

F5 

954 

942  942 

A 

K 

5305  1996 

MS51477 

IS 

FF 

934 

942  942 

A 

S 

5305  1997 

MS51478 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

K 

5305  1998 

MS51480 

IS 

pc 

934 

942  942 

A 

N 

5305  1999 

MS51481 

IS 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2000 

MS51482 

IS 

fl 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2001 

MS51483 

IS 

PC 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2002 

AN51485 

IS 

F£ 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2003 

MS51486 

IS 

pc 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2004 

MS51487 

IS 

pc 

934 

942  542 

A 

N 

5305  2005 

MS51487 

IS 

934 

942  942 

A 

N 

£305  2006 

MS5149C 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2007 

MS  5 1493 

IS 

r  ^ 

934 

942  942 

H 

% 

5305  2008 

MS  5 1494 

IS 

pc 

93*^ 

9*^4.  9^3 

A 

5305  2009 

MS51863 

IS 

Ei 

942  942 

A 

N 

5305  2010 

MS  5 1869 

IS 

pc 

934 

542  542 

A 

5305  2011 

MS51870 

IS 

PC 

934 

542  942 

A 

N 

5305  2012 

MS9216(AS) 

IS 

rc 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2013 

MS9292 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2014 

MS9317 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2015 

MS9449 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2016 

MS9450 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2017 

MS9516 

IS 

E_5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2018 

MS9517 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2019 

MS9527 

IS 

PS 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2020 

MS9528 

IS 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2021 

MS9572 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2022 

MS9712 

IS 

F5 

934 

942  942 

A 

N 

5305  2023 

MS27039 

SCREW  MACHINE 

PI  AN  HEAD  STRUCTUR  IS 

C2 

941 

941  941 

A 

AR 

AS 

95 

IS 

U 

5305  2024 

MS  16996 

SCTEW  CAP  SOCKET  HEAD  HEXAGON  IS 

C2 

941 

941  941 

A 

AR 

ns 

95 

IS 

L 

5305  2025 

MS24693 

SCREW  MACHINE 

COUNTERSUNK  HEAD  IS 

F2 

941 

941  941 

G 

AR 

AS 

99 

N 

5305  TOTAL 

-  81  ,  DELINQUENT  -  12 

,  STATUS  COOES:  A  -  81 

♦ 

G  -  0 

.  Y  -  0 

.2-1 

D 

5306  1186 

MIL  B  83650  BOLT  SELFRETA1NIN6  NTC  1  11 

H5 

874 

894  94] 

y 

AV 

11 

U  C 

5306  1196 

IR  STUDY  BOLT  MACHINE 

3700  0290  IS 

E3 

874 

884  914 

A 

AR 

SH 

99 

IS 

1)  E 

5306  1197 

IR  STUDY  BOLT  MACHINE 

3000  0240  IS 

E3 

874 

884  914 

A 

AR 

SH 

99 

IS 

U  B 

5306  1201 

MIL  B  83050  BOLT  SELFRETAINING  NTC  1  11 

H5 

874 

894  941 

y 

AV 

11 

11  r. 

5306  1260 

IR  STUDY  BOLT  EYE 

2600  200  IS 

E3 

883 

893  914 

A 

AR 

SH 

99 

U  B 

5306  1294 

IR  STUDY  BOLT  SHEAR 

1500  0150  IS 

E3 

892 

903  934 

A 

U  B 

5306  1295 

IR  STUDY  BOLT  SHEAR 

1600  0160  IS 

E3 

892 

903  914 

A 

11  B 

5306  1305 

IR  stay 

BOLT  SHEAR 

525  258  IS 

E3 

893 

911  922 

A 

U  B 
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ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA  PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC  LL 

9 

''  9 

9 

1 

RU 

AU 

FU 

Til 

R  0 

FT 

NT 

IT  CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE., 

PY 

TY 

SN  YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S  D 

5306 

1306 

IR  STDY  BOLT  U 

1273  100 

IS 

E3 

894 

912 

912 

A 

N  C 

5306 

1420 

MIL  S  1222  1  STUDS  BOLTS  AND  NUTS  HEX 

SH 

A4  H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

U  C 

5306 

1421 

MIL  S  1222  2  STUDS  BOLTS  NUTS  HEX  BOLTS 

SH 

A4  H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

U  C 

5306 

1572 

AS7466  BOLTS  AND  SCREWS 

NICKEL  ALLOY 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1573 

AS7468  BOLTS  AND  SCREWS 

COBALT  ALLOY 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1574 

AS7471  BOLTS  AND  SCREWS 

1900  OEG  F  H/T 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1575 

AS7467  BOLTS  AND  SCREWS 

NICKEL  ALLOY 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1576 

AS7475  BOLTS  AND  SCREWS 

WORK  STRENGTHENE 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1577 

AS7472  BOLTS  AND  SCREWS 

125  KPS  I 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1578 

AS7478  BOLTS  AND  SCREWS 

1800  OEG  F  SOLUT 

AR 

IS 

G5  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1579 

AS7479  BOLTS  AND  SCREWS 

CRES  HT  RESIST 

AR 

IS 

GS  B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5306 

1650 

IR  STUDY  BOLT  SELF  LOCKING 

IS 

E3 

922 

932 

A 

N 

5306 

1675 

MS27577  BOLT  SELF-RETAINING  IMPEDANCE 

IS 

F2 

932 

934 

934 

G 

AV 

99 

IS 

U 

5306 

1689  80 

AS7472  BOLTS  AND  SCREWS 

STEEL  CORROSION 

IS 

G5  B 

933 

941 

941 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1692 

AS7475  BOLTS  AND  SCREWS 

WORKSTRENGTHENEO 

IS 

G5  B 

933 

941 

941 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1694 

AS7478  BOLTS  AND  SCREWS 

STEEL  CORROSION 

IS 

G5  B 

933 

941 

941 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1695 

AS7479  BOLTS  AND  SCREWS 

STEEL  CORROSION 

IS 

G5  B 

933 

941 

941 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1703 

AS7477  BOLTS  AND  SCREWS 

STEEL  CORROSION 

IS 

G5  B 

934 

942 

942 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1704 

AS1177  NONDESTRUCTIVE  INSPECTION  STANDAR 

IS 

G5  B 

934 

942 

942 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1705 

AS7469  BOLTS  AND  SCREWS 

UNS  N07041 

IS 

G5  B 

934 

942 

94? 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5306 

1711 

AN3 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1712 

AN42 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1713 

MIL-B-87114/1 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1714 

MIL-B-8906 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1715 

MIL-B-8906/2 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1716 

MS14490 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1717 

MS-16201 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1718 

MS16204 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1719 

MS20069 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1720 

MS21291 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1721 

MS21292 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1722 

MS21294 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1723 

MSS11933 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1724 

MS51948 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1725 

MS51949 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1726 

MS90729 

IS 

F5 

941 

94? 

94? 

A 

N 

5306 

1727 

MS9160 

IS 

F5 

941 

94? 

94? 

A 

N 

5306 

1728 

MS9172 

IS 

F5 

941 

94? 

94? 

A 

N 

5306 

1729 

MS9210 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1730 

MS9212 

IS 

F5 

941 

94? 

94? 

A 

N 

5306 

1731 

MS9285 

IS 

F5 

941 

94? 

94? 

A 

N 

5306 

1732 

MS9294 

IS 

PC 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1733 

MS9295 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1734 

MS9297 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1735 

MS9397 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1736 

MS9398 

IS 

pc 

Qtfl 

942 

942 

A 

N 

5306 

1737 

MS9399 

IS 

pc 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1738 

MS9400 

IS 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1739 

MS9401 

IS 

Qa*! 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1740 

MS9402 

IS 

F5 

94i 

942 

942 

A 

N 

5306 

1741 

MS9433 

IS 

pc 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1742 

MS9434 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1743 

MS9435 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1744 

MS9436 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1745 

MS9437 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1746 

MS9441 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1747 

MS9442 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306 

1748 

MS9443 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1749 

MS9444 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1750 

MS9445 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1751 

MS9446 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1752 

MS9447 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1753 

MS9448 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1754 

MS9455 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1755 

MS9457 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1756 

MS9458 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1757 

MS9459 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1758 

MS9S22 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1759 

MS9524 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1760 

MS9526 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1761 

MS9531 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1762 

MS9560 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1763 

MS9561 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1764 

MS9576 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1765 

HS9578 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306 

1766 

MS9580 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 
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PROJECTS 

REPORT  -  1ST  QTR 

FY 
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ASSIGNEE  Acnvrrv  LlSnNG 

PA 

AA 

BA 

PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

RC 

GC 

SC 

LL 

9  ''.3 

'  9 

3 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  : 

ET 

IT 

IT 

CA 

lYT  lYT 

lY^ 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

.  PV 

TV 

SN 

VN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

V’ 

V" 

R* 

s  : 

5306  1767 

NS9586 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1768 

NS9587 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1769 

1459589 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1770 

NS9638 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1771 

I4S9677 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1772 

I4S9678  BOLT 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1773 

MS9679 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1774 

MS9680 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306  1775 

NS9681 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1776 

HS9716 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306  177-' 

MS9759 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306  1778 

MS9760 

IS 

C5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1779 

HS9790 

IS 

p  b 

941 

942 

942 

A 

5306  1780 

*459821 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306  1781 

*459890 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1782 

MS9917 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

V 

5306  1783 

MS9918 

IS 

F5 

941 

942 

942 

A 

N 

5306  1784 

MS9933 

IS 

F5 

941 

942 

94? 

A 

N 

5306  1735 

*459964 

IS 

cc 

941 

942 

94? 

A 

V 

5306  1786 

*4Il-B-6812E  BOLTS  AIRCRAFT 

IS 

F? 

934 

942 

942 

A 

AR 

AS 

32 

V 

5306  1787 

*45357515  3QL’  SQUARE  NECK 

IS 

F2 

941 

941 

941 

G 

N 

5306  TOTAL  -  105  .  DELIMOUEirT  -  19  .  STATIC  COOES:  A-105.G-0  .Y-0  .Z-0 


5307 

0366 

ANl 50501  THRU  150800  STUD  STEPPED 

11 

F2 

853 

863 

941 

V 

AV 

AS 

5 

5307 

0368 

AN151401  THRU  151700  STUD  STEPPED 

11 

F2 

853 

863 

941 

V 

AV 

AS 

1  • 

A  • 

1 

5307 

0369 

AN151701  THRU  152000  STUD  STEPPED 

11 

F2 

853 

863 

941 

V 

AV 

AS 

3 

5307 

0373 

AN152901  THRU  153200  STUD  AND  STPD  DRLD 

11 

F2 

853 

863 

941 

V 

AV 

AS 

^  • 

A  * 

3 

33C' 

0378 

AN154401  THRU  ISA-’OO  S^^UD  STEPPED  ORluLD 

11 

F2 

853 

863 

941 

AV 

AS 

3 

5307 

3379 

AN154701  thru  155000  S'UD  AND  STEPPED 

11 

F2 

853 

863 

941 

V 

AV 

AS 

"  • 

3 

5307 

0381 

AN155301  thru  155600  S'^UD  AND  STEPPED 

11 

F2 

353 

863 

941 

V 

AV 

AS 

•  * 

5 

5307 

0452 

IR  STQv  S"UD  LCKD  IN  RING  SER  0834  0066 

IS 

E3 

S73 

891 

914 

A 

AR 

AS 

99 

J 

3 

5307 

3457 

''R  S’UOv  STUD  PLAIN  6500  500 

IS 

E3 

882 

892 

914 

A 

AR 

AS 

99 

3 

530' 

0460 

IR  STOV  STUD  SHOULDERED  1502  118 

IS 

E3 

894 

912 

912 

A 

N 

' 

5307 

3514 

MI.  3  45915  STUD  .OCKED  IN  <EV  ^.OCKED 

AR 

IS 

B2 

903 

922 

922 

A 

AR 

AS 

82 

N 

530’ 

5 

MS51833C  S'UB  LOCKED  IN  KE’'  .OCKED  .GH* 

4R 

IS 

32 

9C3 

922 

922 

A 

A£ 

95 

V 

5307 

3516 

MS51834D  STUD  .GCKEC  IN  KE'  .OCKED  HEAV'' 

4R 

IS 

82 

9C3 

922 

922 

A 

AS 

99 

N 

*• 

5307 

051’ 

MI^  S  45933  S'UD  KEYRING  uOCKED 

AR 

IS 

82 

903 

922 

922 

A 

AR 

AS 

82 

N 

■ 

5307 

0518 

MIu  S  45933/lA  STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

82 

903 

922 

922 

A 

AR 

99 

S 

■* 

530' 

3519 

MI.  5  45933/24  S'UC  KEYRING  .OCKED 

AR 

IS 

82 

9C3 

922 

922 

A 

AR 

99 

S 

5307 

3535 

IR  S'UDV  STUD  SElF.OCKING  872  87 

IS 

E3 

904 

914 

914 

A 

N 

■■ 

5307 

0536 

mil  S  1222  6  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CONS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

- 

5307 

0537 

MIL  S  1222  7  S'^UDS  BOLTS  NUTS  S’'UDS  CONS 
MI.  S  1222  3  SFJDS  BOL'S  NU'S  S'UCS  CONS 

SH 

A4 

•4 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

j 

5307 

3538 

SH 

A4 

■M 

912 

932 

951 

A 

Sr 

ao 

* 

5307 

0539 

MI.  S  1222  9  STUDS  BOLTS  NU^S  STUDS  CON' 

SH 

A4 

912 

932 

951 

A 

SH 

95 

j 

*• 

5307 

3540 

MI.  S  1222  10  S‘"UCS  BOL’’S  NU^^S  STUDS  CON 

SH 

A4 

K 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

J 

*■ 

53C' 

3541 

AS'M  '  1179  ge  ANAEROBIC  '-^REAC  .OCKING 

SH 

AS 

912 

932 

931 

A 

AR 

Sr 

3C 

530' 

0546 

AS7a82  S'UCS  S'EI.  CRES  HEA'  RESIS'ANT 

AR 

IS 

35 

3 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

95 

N 

' 

5307 

0547 

AS7456  STUDS  STEELL  lOH  ALLO’'  HEAT  TREA' 

AR 

IS 

05 

3 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

95 

N 

■ 

5307 

0913 

AN153201THRUANI5350C 

82 

f  C 

932 

942 

942 

A 

95 

N 

530’ 

0914 

AN:S1701'HRUAN15200C 

82 

r  C 

932 

942 

942 

A 

ac 

N 

5307 

0915 

AN:55901THRUAN156200 

82 

932 

942 

942 

A 

95 

N 

5307 

0916 

ANl 58901THRUAN1 59200 

82 

C5 

931 

951 

951 

A 

95 

N 

5307 

N050 

MI^  S  24287C  1  S'^UDS  BOL'S  S'UDS  BOL'S 

SH 

A1 

912 

932 

932 

A 

N 

- 

5307 

TOTAL 

-  30  .  DELINQUENT  -  25  .  STATUS  CODES:  A 

-  30 

• 

G  - 

0 

.Y-0 

. 

1  -  0 

5310 

1520 

FT  W  92  WASHER  PLAIN 

AR 

IS 

'2 

H 

863 

374 

921 

A 

AR 

CS 

32 

3 

5310 

1560 

Ml.  K  XXXX/3  WASHER  SPERICAl  SE'  CRES 

AR 

IS 

B4 

M 

364 

882 

9C3 

A 

AR 

99 

3 

>  J  1  V 

1581 

DOD  W  XXXX/3  WASHER  F'lAT  STEE.  METRIC 

AR 

IS 

B4 

871 

882 

892 

A 

AR 

99 

J 

a 

5310 

1639 

FT-W-92/1  WASHER  -LAT  dlaIN  SQUARE  S'L 

AR 

IS 

B4 

874 

882 

921 

A 

AR 

CS 

99 

J 

3 

5310 

1662 

MIL-W-12:33/11  WASH  SPRING  TEN  WAVE  GAP 
IR  STUDY  NUT  plain  HEX  1375  110 

AR 

B4 

882 

892 

921 

A 

AR 

a 

5310 

1668 

IS 

E3 

882 

892 

914 

A 

AR 

SH 

95 

U 

a 

5310 

1669 

IR  STUDY  NUT  plain  HEX  1000  100 

IS 

E3 

882 

883 

922 

A 

AR 

SH 

99 

J 

a 

5310 

1671 

IR  STUDV  NU'  PLAIN  HEX  2150  210 

IS 

E3 

882 

892 

914 

A 

AR 

SH 

99 

J 

a 

5310 

1685 

NU'  SELF-LOCKING  BARREL 

IS 

E3 

884 

894 

914 

A 

AR 

SH 

99 

3 

5310 

1768 

A-A-52157  NUT  PiJ\IN  SINGLE  BALl  SEAT 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

A' 

99 

N 

5310 

1769 

MS  19068  NUT  PLAIN  ROUND  RETAINING  BALL 

OS 

IS 

F2 

9C3 

904 

942 

A 

A' 

OS 

1 

5310 

1780 

IR  S'UDV  WASHER  SPRING  TENSION  4100  410 

IS 

E3 

904 

922 

922 

A 

N 

5310 

1736 

MI.  S  1222  3  S'UDS  BOLTS  NU'^S  HEX  NUTS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5310 

1787 

MIc  S  1222  4  STUDS  BOLTS  NUTS  HEAVv  HEX 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

* 

5310 

1788 

Ml.  S  1222  5  STUDS  BOLTS  NU'S  HEAW  HEX 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

J 

5310 

1799 

IR  STUDV  WASHER  '"LA"!'  2440  244 

IS 

E3 

912 

933 

A 

N 

5310 

1800 

IR  STUD''  WASHER  FLA'  5600  560 

IS 

E3 

912 

933 

A 

N 

5310 

1801 

IR  STUDV  WASHER  ^lAT  4700  470 

IS 

E3 

912 

933 

A 

N 

5310 

1803 

IR  STUDY  WASHER  FLA'  2100  210 

IS 

E3 

912 

933 

A 

N 

PAS  m.  A  -  35 


5310-5320 

RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVinr  LISTING  . 


1994 


PROJECT 

5310  1804 
5310  1805 
5310  1806 
5310  1815 
5310  1816 
5310  1836 
5310  1846 
5310  1847 
5310  1883 
5310  1885 
5310  1896 
5310  1897 
5310  1898 
5310  1899 
5310  1900 
5310  1901 
5310  1902 
5310  1908 
5310  1940 
5310  1941 
5310  1942 
5310  N046 
5310  N047 


IR  STUDY  WASHER  FLAT  3120  312  IS 
IR  STUDY  WASHER  FLAT  3200  320  IS 
IR  STUDY  WASHER  FLAT  1100  110  IS 
IR  STUDY  WASHER  SPRING  TENSION  4000  400  IS 
IR  STUDY  WASHER  L0C<  4000  400  IS 
MS51984  NUT  PLAIN  CONE  SEAT  AT 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  ASSEMBLED  AT 
MS53069  NUT  PLAIN  ASSEMBLED  AT 
MIL-N-45938/7  NUT  PLAIN  AND  NUT  SELF  LOC  IS 
AS3486  NUT  ^LF-LOCKING  12  POINT  REDUCED  IS 
MS51415C  WASHER  LOCK  HELICAL  SPRING  REG  IS 
MS35340F  WASHER  LOCK  HELICAL  SPRING  IS 
MS35335F  WASHER  LOCK  FLAT  EXTERNAL  TOOTH  IS 
MS16213C  WASHERS  FLAT  EXTERNAL  TOOTH  IS 
MS51848E  WASHER  LOCK  HELICAL  SPRING  HI  IS 
MS35333K  WASHER  LOCK  FLAT  INTERNAL  TOOTH  IS 
MS35338K  WASHER  LOCK  SPRING  HELICAL  REG  IS 
MS20501D  NUT  SEF  LGK  PLATE  IS 
MS21045J  NUT  SELF-LKG  HEX  REG  HT  IS 
MS21042L  NUT-SELF-LGK  450  DEGREES  IS 
MS14210A  NUT  FLOATING  SELF  LOCKING  ATTAC  IS 
MIL  S  19622  IIG  STUFFING  TUBE  NYLON  SH 
MIL  S  19622  12F  STUFFING  TUBE  NYLON  SH 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S  AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  s 

^  9 

F  Q  F  Q  T  RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A  MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T  YT 

YT 

T 

RT 

S 

0 

IS 

E3 

912 

933  A 

N 

D 

IS 

E3 

912 

933  A 

N 

D 

IS 

E3 

912 

933  A 

N 

D 

IS 

E3 

914 

931  931  A 

IS 

N 

C 

IS 

E3 

914 

931  931  A 

IS 

N 

C 

AT 

H5 

923 

923 

933  933  A  AT 

N 

D 

5310  TOTAL  -  42  ,  DELINQUENT  -  18  ,  STATUS  CODES:  A-  42  .G-0  ,Y-0  .Z-0 

5315  0414  AN122776  THRU  AN122802  KEY  CHAMF  WOODRUF  11  F2  853  863  941  Y 

5315  0438  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADED  6000  500  IS  E3  882  892  914  A 

5315  0450  EPS  5315  AEROSPACE  METRICATION  STUDY  IS  E3  C  901  903  903  A 

5315  0451  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  2000  0200  IS  E3  901  911  922  A 

5315  0452  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  2000  0200  IS  E3  901  911  922  A 

5315  0453  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  2000  0200  IS  E3  901  911  922  A 

£315  0455  IR  STDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  3200  320  IS  E3  902  912  912  A 

5315  0456  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  3200  320  IS  E3  902  912  922  A 

5315  0458  IR  STDY  PIN  SPRING  3300  128  IS  E3  903  913  913  A 

5315  0459  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  IS  E3  904  921  921  A 

5315  0460  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  IS  E3  904  922  922  A 

5315  0461  IR  STUDY  PIN  STRAIGHT  HEADLESS  IS  E3  904  914  931  A 

5315  0465  MIL-P-20700A  PIN  GROOVED  HEADLESS  AR  IS  B2  911  923  923  A 

5315  0470  18  IR.STUDY-PIN.STRAIGHT-HEADLESS  100  IS  E3  923  931  931  A 

5315  0473  AA55XX6  PIN  STRAIGHT  ALLOY  STEEL  IS  B4  933  943  943  A 

5315  0474  AA55XX7  PIN  STRAIGHT  CRES  IS  G4  933  943  943  A 

5315  0475  AA55XX8  PIN  STRAIGHT  TITANIUM  ALLOY  IS  G4  933  943  943  A 

5315  0476  MS24665G  PIN  COTTER  SPLIT  IS  F2  934  934  934  G 

5315  0477  MS20253E  PIN  HINGE  IS  F2  941  941  941  G 

5315  TOTAL  -  19  ,  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  CODES:  A-  19  .G-0  .Y-O  ,Z-0 


AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

IS 

C2 

934 

941 

941 

G 

AR 

OS 

99 

U 

IS 

A4  B 

934 

934 

941 

G 

AR 

AS 

99 

u 

IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

SH 

u 

IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

AS 

99 

u 

IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

82 

IS 

u 

IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

SH 

IS 

u 

IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

AS 

99 

u 

1  IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

AS 

99 

u 

IS 

F2 

934 

941 

941 

G 

AR 

AS 

99 

u 

IS 

F2 

934 

942 

941 

G 

AR 

AS 

u 

IS 

F2 

941 

941 

941 

G 

AR 

AS 

99 

N 

IS 

F2 

941 

941 

941 

G 

AV 

AS 

99 

N 

:  IS 

C2 

941 

941 

941 

G 

N 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

-  42 

.G-0 

,  Y  -  0 

.  1 

I  -  0 

11 

F2 

853 

863 

941 

Y 

AV 

AS 

11 

U 

1  IS 

E3 

882 

892 

914 

A 

AR 

AS 

99 

L 

IS 

E3  C 

901 

903 

903 

A 

N 

1  IS 

E3 

901 

911 

922 

A 

AR 

SH 

99 

IS 

U 

1  IS 

E3 

901 

911 

922 

A 

AR 

SH 

99 

IS 

1 

1  IS 

E3 

901 

911 

922 

A 

AR 

SH 

99 

IS 

U 

I  IS 

E3 

902 

912 

912 

A 

N 

IS 

E3 

902 

912 

922 

A 

U 

!  IS 

E3 

903 

913 

913 

A 

AR 

AS 

99 

N 

IS 

E3 

904 

921 

921 

A 

N 

IS 

E3 

904 

922 

922 

A 

N 

IS 

E3 

904 

914 

931 

A 

U 

AR 

IS  B2 

911 

923 

923 

A 

AR 

AS 

99 

N 

IS 

E3 

923 

931 

931 

A 

IS 

N 

IS 

B4 

933 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

IS 

G4 

933 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

IS 

G4 

933 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

IS 

F2 

934 

934 

934 

G 

AR 

OS 

99 

N 

IS 

F2 

941 

941 

941 

G 

AS 

82 

N 

5320 

0710 

726  STD  1759  RIVETS  AND  RIVET  NTC  1 

11 

H5 

874 

894 

941 

V 

AR 

SH 

11 

u  c 

5320 

0734 

IR  STDY  RIVET  SO. ID  500  236 

IS 

892 

903 

914 

A 

AR 

AS 

U 

5320 

0772 

IR  STDY  RIUET  BLIND 

IS 

E3 

903 

913 

913 

A 

N  C 

5320 

0774 

IR  STUDY  RIVET  BLIND 

IS 

E3 

904 

914 

914 

A 

N  C 

5320 

0775 

IR  STDY  RIVET  BLIND  1000 

IS 

E3 

911 

921 

921 

A 

AR 

AS 

99 

N  C 

5320 

0776 

IR  STUDY  COLLAR  PIN  RIVET  20  10 

IS 

E3 

912 

921 

921 

A 

IS 

N  C 

5320 

0777 

IR  STUDY  RIVET, PIN  THREADED 

IS 

E3 

912 

931 

931 

A 

N  C 

5320 

0780 

MIL-P-87988  pin  THREADED  WITH  HEX  SOC 

82 

F5 

913 

933 

933 

A 

99 

N  D 

5320 

0785 

IR  STDY  RIVET  BLIND  1500  500 

IS 

E3 

921 

921 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N  B 

5320 

0787 

21 

IR  STUDY  RIVET  BLIND 

IS 

E3 

924 

934 

934 

A 

AR 

AS 

99 

IS 

N 

5320 

0796 

MS14218  RIVET  SOLID  120  DEG  FLUSH  SHEAR 

AS 

IS 

F2 

93"* 

941 

941 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

5320 

0802 

MS20427  G  RIVET  SOLID  100  DEG  COUNTERSUN 

IS 

F2 

934 

934 

934 

G 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0803 

MS14219(AS)  RIVET  SOLID  120  DEG  HD  TEN  H 

AS 

IS 

F2 

934 

942 

942 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

5320 

0807 

MS21140H  FASTENER  BLIND  HI  STRENGTH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AV 

AS 

99 

N 

5320 

0808 

MS21141H  FASTENER  BLIND  HI  STRENGTH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AV 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

MIL-R-24243  RIVT  BLND  NEN  STRUCT  GEN  SPC 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

01 

MIL-R-24243/1  RVT  BLND  RET  MAN  01  END  DH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

02 

MIL-R-24243/2  RVT  BLND  RET  MAND  OPEND  DH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

03 

MIL-R-24243/3  RVT  BLND  RET  MAND  OP  END  L 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

04 

MIL-R-24243/4  RVT  BLND  RT  MAND  OPEND  100 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

05 

MIL-R-24243/5  RVT  BLND  RT  MAND  OPEND  120 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

06 

MIL-R-24243/6  RVT  BLND  RT  MAND  CLEND  DH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

07 

MIL-R-24243/7  RVT  BLND  RT  MAND  CLEND  120 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

08 

MIL-R-24243/8  RVT  BLND  RT  MAND  OPEND  SH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

09 

MIL-R-24243/9  RVT  BLND  RT  MAND  OPEND  120 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

10 

MIL-R-24243/10  RUT  BLND  RT  MAND  OPEND  DH 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5320 

0809 

11 

MIL-R-24243  SUPPLEMENT  1 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AR 

AS 

99 

U 

5320 

0810 

MIL-R-5674  RIVETS  STRC  AL  AL  TI  CB 

IS 

F2 

941 

943 

943 

A 

AV 

AS 

99 

N 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING  ..... 


PROJECT 

5320  0811 
5320  0812 


MIL-R-7885  RIVER  BLIND  STRUCTURAL 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

^  9 

''  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYi 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

IS 

FI 

941 

943 

943 

A 

AV 

AS 

99 

N 

IS 

FI 

942 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

5320  TOTAL  -  30  ,  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  COOES:  A  -  30 


5325  0290  IR  STDY  STUD  TRNLK  FAST  2826  225 

5325  0297  IR  STDY  INSERT  PANEL  FASTENER  778  60 

5325  0308  IR  STDY  PLUG, EXPANSION  8347  90 

5325  0309  IR  STDY  STUD.ASSY  TURNLOCK  FAS  1138  110 

5325  0310  IR  STDY  EYELFT  METALLIC  1068  100 

5325  0311  IR  STUDY  EYELET  METALLIC  1084  108 

5325  0312  IR  STUDY  GROMMET  NON-METALLIC  3930  393 

5325  0315  EPS  5325  FASTENER  STRUCTURAL  QUICK  OP 


IS 

E3 

884 

901 

901 

A 

N 

C 

IS 

E3 

894 

912 

922 

A 

U 

B 

IS 

E3 

904 

914 

914 

A 

N 

r 

c 

IS 

E3 

904 

914 

914 

A 

N 

c 

IS 

E3 

904 

914 

914 

A 

N 

c 

IS 

E3 

912 

924 

924 

A 

N 

c 

IS 

E3 

912 

931 

A 

N 

IS 

A3  B 

921 

932 

933 

A 

N 

0 

5325  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES:  A-8  .G-0  ,Y-0  .2-0 

5330  0684  AN6226  PACKING  U  CUP  HYDRAULIC  REV  G  82  D2  862  924  944  A  MR  SH  99  U 

5330  0852  HH  G  76C  GASKET  AS6  METALLIC  CLOTH  SH  IS  FI  F  904  924  941  G  MR  SH  99  U 

5330  0863  T  0  56A  OAKUM  MARINE  SH  D2  931  951  941  Y  MR  SH  82  U 

5330  0864  MIL  P  2911A  PACKING  ASSEMBLY  HYDRAULIC  SH  H5  931  951  2  AR  SH  N 

5330  0896  A-A-XXXXX  SEAL  PLAIN  AT  F4  923  923  933  933  A  A^  N 

5330  0897  MIL-S-45005  SEA!,  PLAIN  AT  H5  923  923  933  933  A  AT  N 

5330  0898  A-A-XXXXX  GASKET  RUBBER  SYNTHETIC  AT  F4  924  924  924  924  A  A^"  N 

5330  0899  MS52000  GASKET  RUBBER  STNTHETIC  AT  H5  924  924  924  924  A  A"^  N 

5330  0902  MIL-R-83248  RUB  FLUOR  ELAS  H  TE  FL  REV  C  11  A2  931  941  954  A  MR  AS  11  L 

5330  0911  AN6230,  GASKET,  "0"  RING  HYDRAULIC  82  D5  932  942  941  G  99  L 

5330  0917  MIL-P-83461  PACK  PREF  PETRO  HYD  FL  AMD  1  11  A1  931  94]  941  G  AV  AS  11  L 

5330  0924  NIL-P-83461B  AMD  2  PACKING  PREFORMED  11  Cl  941  942  942  A  AV  AS  11  N 

5330  F053  MrL-P-83461  PACK  PREF  PETRO  HYD  FL  AMD  1  11  A1  931  941  941  v  m  AS  11  U 

5330  N135  MIL  P  21099  3  PACKING  ASSEMBLIES  HYDRAUL  SH  H5  931  951  Z  N  A 

5330  N136  MIL-G-19769C  GASKET  SYN.  RUBBER  OS  IS  D2  912  922  942  A  OS  L  D 

5330  N151  10  MIL-G-24716/1  GASKETS  METALLIC  FLEXIBLE  SH  A2  914  934  941  G  SH  G 

5330  N155  MlL-G-24748  GASKETS  METALLIC  AND  RUBBER  SH  A2  932  942  942  A  SH  N 

5330  TOTAL  -  17  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  COOES:  A-  17  ,G-0  ,Y-0  .2-0 


5340  1624 
5340  1686 
5340  1754 
5340  1786 
5340  1850 
5340  1921 
5340  1960 
5340  2046 
5340  2047 
5340  2048 
5340  2082 
5340  2084 
5340  2092 
5340  2093 
5340  2094 
5340  2105  32 
5340  2106  33 
5340  2107  34 
5340  2108 
5340  2109  35 
5340  2113  38 
5340  2114 
5340  2115 
5340  2116 
5340  2117 
5340  2118 
5340  2119 
5340  2120 
5340  2121 
5340  2122 
5340  2123 
5340  2124 
5340  2125 
5340  2126  39 
5340  2129 
5340  2134 
5340  2136 
5340  2141 
5340  2142 
5340  2143 


MS  33538  NUT  SHEET  SPRING  LIMITATIONSREV  11 
MIL  C  6818  CLAMP  INSTRUMENT  MOUNT  AIRCRA  82 
IR  STDY  INSERT  SCREW  THREAD  4726  360  IS 
MIl  T  8878C  TURNBUCKLE  POS  SAFE  AMEND  1  82 
MS  33537  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  REV  11 
MS21256  CLIP  RETAINING  TURNBUCKLE  82 
IR  STUDY  PLUG  IS 
MIL-C-85052/5  CLAMP  SADDLE  400F  AS 
MIL-C-85052/6  CLAMP  INSERT  275F  AS 
MIL-C-85052/7  CLAMP  INSERT  LOOP  500F  AS 
MIL  C  854A9  CLAMP  ASSMBLY  SADDLE  TYPE  AS 
MS  35258A  BRACE  CORNER  BOX  SMALL  2  QUART  ER 
MIL-M-45907  MOUNT  SHIPPING  CONTAINER  AT 
A-A-XXXXX  MOUNT  SHIPPING  CONTAINER  AT 
MIL-H-29181R  HASP  HS  HIGH  SECURITY  SHROU  YDl 
IR  STUDY  CAP  PROTECTIVE  2230  400  IS 
IR  STUDY  PLUG  PROTECTIVE  1313  250  IS 
IR  STUDY  CAP-PLUG  PROTECTIVE  576  100  IS 
MS24380D  CASTERS  INDUSTRIAL  62 
IR  STUDY  POST  825  83  IS 
IR  STUDY  CLAMP  LOOP  22  9  IS 
MS27966B  HINGE  BUTT-NARROW  NON-TEMPLATE  AR 
MS27968B  HINGE  BUTT  BROAD  NON-TEMPLATE  AR 
MS27973B  HINGE  STRAP  AR 
MS35821E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35822E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35823E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35825E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35826E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35829F  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35830E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MS35831E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS  AR 
MIL-T-8878C  TURNBUCKLE  POSIIIVE  SAFETYIN  82 
IR  STUDY  CLAMP  LOOP  TEFLON  CUSH  82  41  IS 
MS124731THRUMS124770  REV  E  82 
MS33537E  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COI  82 
NAS1130  INSERT  SCREW  HELIOOIL  TANGLESS  82 
MS21252G  CLEVIS  ROD  END  TURNBUCKLE  CLIP  82 
MS21253J  CLEVIS  END  TURNBUCKLE  CLIP  LOCK  82 
MS21254L  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE  82 
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RCS  MO.  D0-DR4E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 
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BA 

pp 
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AC 

NO 
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RU 

AU 
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R 

r*' 

N' 

r 

CA 
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A 

MS 

VS 

S  HS 
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PROJEr 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

¥N 

SRR 

SRR 

kR 

SRR 

¥' 

V’ 

1' 

s 

1 

5340 

2144 

MS21255K  CONMEC'DR  ROD  END  TURNBUCKLE 

B2 

r- 

933 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

5340 

2145 

AS  7245  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  001. 

82 

IS 

Gb 

B 

933 

942 

942 

A 

AV 

99 

N 

5340 

2146 

AS  7246  INSERT  SCREU  THREAD  HELICAl  COIl 

82 

IS 

G5 

B 

933 

942 

942 

A 

AV 

99 

S 

N 

5340 

2150 

■F-T-791B  1  TURNBUCKLE 

SH 

H5 

B 

924 

944 

944 

A 

AR 

SH 

99 

N 

5340 

2152 

AS3298  CUSHION  TUBE  CLAMP  SUPPQR”  '’"E 

AS 

IS 

®5 

B 

933 

941 

941 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5340 

2153 

UL  228  93  DOOR  CLOSERS  HOLDERS  NITH  OR 

YOl 

PQ 

B 

934 

944 

944 

A 

AR 

YOl 

99 

N 

5340 

2154 

FF  P  IlOh  PADLOCK  CHANGEABLE  COMBINATION 

¥01 

G2 

934 

944 

944 

A 

ME 

¥01 

99 

N 

5340 

2155 

NI>.-!-8fl46C  INSERTS  SCREW  THREAD  HELICAL 

82 

IS 

G2 

934 

943 

943 

A 

AV 

AS 

99 

C 

N 

5340 

2156 

MI.-F-85731/1A  FAS'^ENER  ELECTRONIC  EQUIP 

AS 

R2 

934 

942 

942 

A 

ER 

AS 

99 

s 

N 

5340 

2157 

MIl-P-584B  2  POKER 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

Gl 

VDl 

99 

s 

J 

5340 

2159 

-F-S-2738  Atffi2  SEALS  ANTIPILFERAGE 

¥01 

FI 

941 

941 

941 

G 

AR 

YOl 

N 

5340 

2160 

-c.f.282’  AMDl  P4DL0CK  KEV  OPERATED  SENE 

¥01 

r- 

934 

944 

944 

A 

3L 

99 

N 

5340 

21" 

MI;.-0-55Cl  32  CAP  0  Tvpj 

30 

IS 

C4 

941 

944 

944 

A 

AR 

Sr 

30 

Y 

5340 

2178 

MI .-C- 5501  31  CAP  CIRCULAR 

30 

IS 

®4 

941 

944 

944 

A 

AR 

SH 

30 

N 

5340 

-022 

MI.-B-4792  BUMPER,  RUBBER  DUPLEX  ROUND 

82 

02 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

5340 

MC9' 

MI^  M  175Q8E  2  MOUN'  RESI-iEN’ 

SH 

D2 

861 

881 

904 

A 

J 

2 

5340 

Ml  24 

MIL  S  21433A  3  SOCKETS  TURNBUCK;.ES  AND 

Sr 

D2 

874 

894 

914 

A 

J 

a 

5340 

Ml  06 

MIL  M  17191Q  MOUNTS  RESILIENT 

SH 

02 

881 

901 

912 

A 

J 

a 

5340 

Ni:' 

MI^  M  17ia5A  1  MOUNTS  RES! LIEN'' 

SH 

D2 

881 

901 

912 

A 

a 

5340 

Mill 

MI,.  M  19379B  MOUNTS  RESILIENT  MARE 

SH 

D2 

882 

884 

941 

A 

2 

5340 

Ml  26 

Ml;.  H  24653  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUDED 

SH 

02 

931 

951 

7 

: 

5340 

n:26  01 

MI^  -  24653  1  HASP  HIGH  SECURITv  SHROUD 

SH 

02 

931 

951 

7 

N 

i 

5340 

N126  22 

MI^  24653  2  HAS?  1IGH  SECUR"''  SHROUD 

Sr 

D2 

931 

951 

■* 

4 

5340 

M126  23 

MI^  H  24653  3  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

D2 

931 

951 

7 

A 

5340 

Ml 26  04 

Ml;.  H  24653  4  HASP  HIGH  SECURITv  SHROUD 

SH 

D2 

931 

951 

7 

A 

5340 

N126  25 

MI.  H  24653  5  HASP  HIGH  SECURI”''  SHROUD 

SH 

0? 

931 

961 

7 

A 

5340 

Ml 26  06 

MI.  H  24653  6  HASP  HIGH  SECURI'''  SHROUD 

SH 

02 

931 

951 

7 

- 

- 

5340 

TOTAL  - 

67  .  DELINQUENT  -  14  ,  STATUS  COC^:  A 

-  67 

* 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

* 

1  -  0 

5345 

N05a 

MI.  N  ai319A  AS  1  WHLS  A6RSV  Nv;,0N 

AS 

®2 

931 

931 

941 

941 

i. 

AS 

N 

A 

5345 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

> 

- 

535C 

2014 

MI.  3  16909B  3UF-ING  AND  “OLISH  CMPOS 

AS 

D2 

374 

384 

934 

A 

59 

5350 

M1.-4-4869A  Aluminum  ^ccl 

34 

-5 

941 

941 

55: 

A 

59 

N 

5250 

NO  15 

MI.  A  22262A  ABRASIVE  MEDIA  SHI?  HUL. 

Sr 

AI 

874 

994 

394 

A 

N 

- 

5350 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

« 

Z  - 

D 

5355 

2213 

MI.  <  25049  2  <NOE  ION”  E.EC'RONIC  EQU” 

AS 

IS 

A4 

371 

374 

944 

A 

ER 

^5 

_r 

a 

5255 

2214 

MI.  S  25049  3  KNOBS  CON'^  E.EC’  EOUI® 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

s 

2 

5355 

2215 

MIL  K  25049  4  <nCBS  CON"  ELEC"  EQUI® 

AS 

IS 

a4 

371 

874 

944 

A 

AS 

s 

a 

ZTCS 

2216 

MI.  <  25049  5  KNOBS  IDN*  E.EC  EDUl® 

AS 

.3 

A4 

371 

874 

944 

A 

ER 

AS 

a 

5355 

:2r 

MIl  K  25049  6 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

J 

a 

C^CC 

2218 

MI.  K  25049  7  KNOBS  CCNT  ELEC^  EQUI® 

AS 

IS 

aa 

871 

874 

944 

A 

FR 

A:' 

■S 

; 

= 

1213 

MI.  <  25049  a  KNOBS  CON'  E.EC  ECU" 

AS 

IS 

AJ 

871 

874 

Qaj 

A 

-  ■< 

A 

c 

2222 

Ml.  <  25049  9  knobs  CCN'  E.EC'  ECUI® 

MIl  K  25049  12  KNOBS  CONT  ELEC'  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

S7I 

374 

944 

A 

Al 

A 

2221 

AS 

:s 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

3 

zztz. 

2222 

MI.  <  25049  1:  KNOBS  :CN'  E.EC'  EQUI® 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

AS 

~ 

i 

2226 

MI.  <  25049C 

AS 

s 

A2 

864 

374 

94J 

A 

222' 

MS  25155 

AS 

73 

A? 

864 

874 

944 

A 

ER 

AS 

5 

5355 

2228 

MS25166E  KNOB  ®0:N':R  I.LUM 

AS 

IS 

A2 

864 

874 

944 

A 

-R 

AS 

J 

a 

222S 

MS25167®  KNOB  ROUND  SMAl. 

AS 

.  .'0 

A? 

864 

3'4 

944 

A 

AS 

a 

2230 

MS25168F  KNOB  ROUND 

. 

A2 

864 

374 

944 

A 

AS 

a 

MS25169G  KNOB  BAR  5MAL. 

AS 

A2 

864 

874 

944 

A 

AS 

J 

3 

2232 

MS2517QF  KNOB  BAR 

AS 

IS 

A? 

364 

874 

944 

A 

AS 

A 

Z'iZZ 

.  -  -  w 

MS25154E  SKIR'  CON'RCL  KNOBS 

AS 

R2 

322 

934 

944 

944 

A 

AS 

A 

z^'zz 

IR  S'D''  KNOB  13467  134' 

» 

9.5. 

931 

971 

971 

•T 

N 

5355 

1C13 

MI.-K-3926C  KNOBS  CQN'ROL  E.EC  CDMM  EQUI 

GS 

B? 

93? 

941 

941 

ER 

z  ~ 

13*4 

m:.-K-25C490  knobs  CDN'ROL  E.EC  EQUI® 

'3 

GS 

3? 

93? 

941 

941 

A 

ER 

AS 

N 

z-izz 

NOCl 

MS33742A  SHAF'S  CQN'ROL  KNOB 

AS 

R5 

9?3 

933 

944 

A 

AS 

5355 

N0C2 

MS33743A  HOLES  CONTROL  KNOB  SHAF' 

AS 

R5 

923 

933 

944 

A 

AS 

J 

5355 

TOTAL  - 

23  .  DELINQUENT  -  16  .  STATUS  CODES:  A 

-  23 

• 

G  - 

0 

.  ¥ 

-  0 

9 

Z  - 

3 

5365 

3:2: 

M!l  S  XXXXX  shim  laminated  gen  SPEC  ®aR 

AR 

IS 

F4 

874 

883 

904 

A 

AR 

MOl 

99 

a 

5365 

0122 

MIl  S  XXXXX/1  SHIM  lAMINA'^ED  002 

AR 

IS 

F4 

874 

883 

904 

4 

AR 

■'01 

99 

a 

5365 

2123 

Ml.  S  XXXXX/2  SHIM  .AMINA'ED  003 

AR 

IS 

F4 

874 

883 

904 

A 

AR 

99 

. 

a 

5365 

Ml.  R  21248B  RING  RE'AINING  'APERED 

OS 

IS 

A? 

874 

891 

913 

A 

AR 

99 

a 

5365 

2138 

MI.  R  27426  RING  RE'AINING  SPIRAl 

cs 

IS 

A? 

874 

891 

934 

A 

AR 

2S 

99 

5365 

3144 

IR  S'UDM  RING  RETAINING  500  50 

15 

L2 

88? 

892 

902 

A 

AR 

-'Dl 

99 

J 

A 

5365 

214’ 

IR  S'CCM  RING 

IS 

£3 

884 

901 

914 

A 

AR 

a 

5365 

2148 

IRS  ®LJG 

..i 

C  *5 

884 

901 

914 

A 

AR 

J 

a 

5365 

2149 

IRS  BOSHING 

c-} 

884 

901 

914 

A 

a 

5365 

1)16: 

MS35844  plug  drain 

A' 

H5 

902 

904 

904 

A 

A' 

N 

5 

PAGE  NO. 

A  - 

38 

i 
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53SP-5510 


RCS  NO.  DD-DR&E<AR^759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

9 

^  9 

^  9 

1 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

53GP 

0268 

ASTM-A354-92A  BOLTS  STUDS  AND  OTHER  EXT 

AR 

B5 

6 

941 

941 

941 

G 

AR 

YDl 

99 

N 

53GP 

0300 

EP  STUDY 

IS 

D3 

B 

904 

914 

914 

A 

IS 

N 

C 

53GP 

0300  01 

EPS  NAS1835  INSERT  MOLDED  IN  BLIND 

IS 

B3 

B 

894 

903 

911 

A 

IS 

u 

R 

53GP 

0300  02 

EPS  NAS1836  INSERT  MOLDED  IN  BLIND 

IS 

B3 

B 

894 

903 

911 

A 

IS 

u 

B 

53GP 

0300  03 

EPS  NAS1834  INSERT  MOLDED  IN  SANDWICH 

IS 

B3 

B 

894 

902 

902 

A 

IS 

N 

C 

53GP 

0300  04 

EPS  NASXXX  RETAINER  BARREL  NUT  LIGHTHHT 

IS 

B3 

B 

894 

903 

912 

A 

IS 

u 

R 

Si3GP 

0300  15 

NA51198  RIVET  SOLID  UNV  HD  A0286  CRES  ST 

IS 

C3 

B 

901 

914 

914 

A 

u 

C 

“536? 

0300  17 

NAS1200  RIV  SOL  100  FL  SH  HD  A286  &  MONE 

IS 

C3 

B 

901 

914 

91/1 

A 

IS 

N 

r 

53GP 

0300  18 

EPS  NAS1218  HOOK  SNAP  SPRING 

IS 

B3 

B 

911 

922 

922 

A 

N 

i 

b3GP 

0300  21 

EP  STUDY 

IS 

D3 

B 

904 

914 

914 

A 

N 

r 

c 

b3GP 

0300  23 

EPS  NASI677  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

b3GP 

0300  24 

EPS  NASI711  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

U 

b3GP 

0300  25 

EPS  NAS  1 7 16  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

U 

b3GP 

0300  26 

EPS  NASI715  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

u 

b3GP 

0300  27 

EPS  NASI1714  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

u 

b3GP 

0300  28 

EPS  NAS  NASI713  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

u 

b3GP 

0300  29 

EPS  NASI712  CLAMP  LOOP 

IS 

F3 

B 

924 

924 

934 

942 

A 

IS 

u 

b3GP 

0300  30 

EPS  NAS1397  CLAMP  LOOP  NYLON 

IS 

F3 

B 

931 

941 

943 

A 

u 

53GP 

TOTAL  - 

81  ,  DELINQUENT  -  72  .  STATUS  CODES:  A 

-  81 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  * 

1  -  ( 

D 

5410 

0347 

MIL  S  XXXXX  SHELTER  DOME  BARE  BASE 

84 

B4 

923 

923 

943 

A 

99 

N 

b410 

0361 

MIL-B-29194B  BLOG  ADDITION  PREFAB  READY 

YDl 

02 

931 

942 

942 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

5410 

A357 

MIL-B-52745ME  BUILDINGS  PREFAB  SEC  MTL 

GL 

F2 

924 

924 

933 

942 

A 

GL 

u 

D 

5410 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  * 

1  -  1 

D 

5411 

0035 

MIL-S-55286E  CR  1  SHELTER  EL  EQMT  S  280 

GL 

F2 

871 

882 

941 

A 

GL 

MC 

99 

u 

5411 

0053 

MIL-S-28633C  SHELTER  EQUIPMENT  MULTI  PUR 

YDl 

H5 

932 

942 

941 

G 

YDl 

u 

5411 

A052 

MIL-S-44408A  GL  SHELTER  NON  EXPAND 

GL 

F2 

931 

934 

942 

A 

GL 

u 

5411 

N038 

MIL-S-29410B(MC) 

MC 

AT 

881 

883 

883 

A 

MC 

N 

c 

5411 

N039 

MIL-S-29413B(M) 

MC 

A1 

881 

883 

883 

A 

MC 

N 

c 

5411 

N040 

MIL-S-29412B  MC) 

MC 

A1 

881 

883 

883 

A 

MC 

N 

r 

5411 

N041 

MIL-S-29411B(MC) 

MC 

A1 

881 

863 

883 

A 

MC 

N 

r 

w 

5411 

TOTAL  - 

7  ,  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  7 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  * 

1  -  ( 

3 

5420 

0170 

MIL  T  118380  TREADWAY  SUPERSTRUC  BRIDGE 

ME 

B2 

904 

924 

934 

G 

ME 

MC 

CS 

U 

5420 

0176 

MIL  S  52159B  SLING  MULTIPLE  LEG 

MF 

R2 

904 

924 

944 

A 

ME 

MC 

CS 

u 

5420 

0204 

MIL-E-3677  ERECTION  EQUIP 

MF 

B2 

913 

933 

941 

G 

ME 

CS 

1 

D 

5420 

0206 

MIL  V  52456A  VALVE  ASSY  PNEU  FIT 

MF 

B2 

913 

933 

951 

A 

ME 

CS 

u 

D 

5420 

0215 

MIL  P  11386G  PONTON  FLOAT  PNEU 

MF 

R2 

914 

934 

944 

A 

ME 

MC 

u 

5420 

0218 

MIL-B-52088E  BRDGE  AVL  SCISSORING  TYPE 

MF 

B2 

932 

952 

952 

A 

ME 

CS 

N 

5420 

A397 

MIL  B  52690A  BRACKET  PUSHING  BOW  ATTACH 

MF 

H5 

913 

933 

944 

A 

u 

D 

5420 

A401 

MIL  T  52463A  TOOL  ALIGNING  DECK 

ME 

H5 

913 

933 

944 

A 

u 

D 

5420 

A405 

MIL-L-52325D  LAUNCHER  BRIDGE 

ME 

B2 

932 

952 

941 

V 

u 

5420 

TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  9 

♦ 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

«  i 

1  -  ( 

3 

5430 

0222 

MIL  T  462F  TANKS  LIQUID  STORAGE  METAL 

MF 

D2 

914 

934 

941 

V 

ME 

vDl 

QG 

u 

5430 

0231 

MIl  T  53066A  TANK  FABRIC  COLLAPSIBlE 

MF 

Bl 

924 

924 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5430 

0232 

MIL-T-52983F  TANKS  FABRIC  COLLAPSIBLE 

MF 

B2 

933 

941 

942 

A 

ME 

u 

5430 

A216 

MIL  T  53029B  TANKS  FABRIC  COLLAPSIBLE 

MF 

A? 

913 

933 

942 

A 

ME 

YDl 

99 

u 

C 

5430 

F230 

MIL  T  XXX  3000  GALLON  AERIAL  BULK  FUEL 

82 

B4 

923 

943 

943 

A 

99 

N 

5430 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

«  i 

1  -  ( 

3 

5445 

0025 

MIL  T  10767F  TOWER  COMPONENTS  OF 

CR 

D2 

904 

922 

922 

A 

CR 

99 

U 

c 

5445 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

♦ 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  * 

1  -  ( 

3 

5450 

0024 

MIL-L-XXX  LATRINE  BOX 

MB 

DM 

F2 

A 

923 

933 

942 

A 

MD 

MS 

03 

u 

D 

5450 

0025 

MIL-C-14522D  COMPONENTS  PREFAB  STR  RM 

GL 

FI 

931 

934 

941 

G 

GL 

99 

L 

5450 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  2 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  * 

1  -  ( 

3 

5510 

0317 

A-A-XXXX  PILES  AND  POLES  WOOD 

84 

B4 

912 

932 

932 

A 

99 

U 

C 

5510 

0318 

MIL  L  19140E  1  LUMBER  AND  PLYWOOD  FIRE 

SH 

D2 

931 

951 

Z 

ME 

Sn 

U 

A 

5510 

0319 

MIL  W  15154E  WOOD  LAMINATES  OAK 

SH 

02 

931 

951 

Z 

ME 

SH 

N 

A 

5510 

0320 

MlL-C-12436  CROSSARMS  WOOD 

84 

H5 

912 

932 

941 

G 

99 

U 

c 

5510 

0321 

A  A  XXXXX  CROSSARMS  WOOD 

84 

A4 

A 

912 

912 

932 

932 

A 

99 

N 

C 

5510 

0341 

A-A-XXXXX  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S 

CS 

F4 

A 

931 

942 

952 

A 

ME 

CS 

U 

5510 

0342 

MM-T-371E  TIES  RAILROAD  WOOD  CROSS  AND  S 

CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

ME 

CS 

U 

5510 

0343 

A-A-XXXXX  LUMBER  HARDWOOD 

CS 

F4 

A 

931 

942 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

CS 

U 

5510 

0344 

MM-T-736C 

CS 

H5 

931 

942 

952 

A 

ME 

YDl 

99 

CS 

u 

5510 

0345 

A-A-XXXXX  LUMBER  SOFTWOOD 

CS 

F4 

A 

931 

942 

952 

A 

ME 

SH 

99 

CS 

u 
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5510- &640 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


-  1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PROJECT  . TITLE . 

5510  0346  MM.L-751H 

5510  N002  MIL  W  2038  C  2  WOOD-LAMINATES  DOUGLAS 

5510  N003  MIL  W  24126  1  WOOD  LAMINATES  SOUTHERN 

5510  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES: 

55GP  0010  MIL-HDBK-7B  LUMBER  AND  ALIED  PRODUCTS 

55GP  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES: 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

2/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

r 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

''  9 

F  9  F  9  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

6 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

... 

PY 

yv 

SN 

YN 

SRR 

SRR  SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

CS 

H5 

931 

942  952  A  ME 

SH 

99 

CS 

U 

SH 

D2 

931 

951  Z 

u 

A 

SH 

D2 

931 

951  : 

N 

A 

A 

-  13 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

ME 

D2 

924 

924 

954  954  A 

N 

A 

-  1 

• 

C  - 

0 

.  Y 

-  0 

o 

1 

• 

5610  0513  MIL  D  16680D  DECK  COVERING  SH 
5610  0647  MIL  D  18873B  3  DECK  COVERING  MAGNESIA  SH 
5610  0705  MIL  W  5044D  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP  84 
5610  0747  DOD  I  24688  INSULATION  PANEL  THERMAL  SH 
5610  0796  MIL  W  5044C  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP  84 
5610  0818  ANS1-A108.1A  92  CERAMIC  TILE  IN  THE  WET  YDl 
5610  0819  ANSI-A108.1B  92  CERAMIC  TILE  ON  CURED  PO  YDl 
5610  0820  ANSI-A108.1C  92  CERAMIC  TILE  IN  THE  WET  YDl 
5610  0821  ANSI-A136.1  92  ORGANIC  ADHESIVES  FOR  INS  YDl 
5610  0822  ANSI-A108.4  92  CERAMIC  TILE  WITH  ORGANIC  YDl 
5610  0823  ANSI-A108.5  92  CERAMIC  TILE  WITH  DRY  SET  YDl 
5610  0824  ANSI-A108.6  92  CERAMIC  TILE  WITH  CHEMICA  YDl 
5610  0825  ANSI-A108.10  92  INSTALLATION  OF  GROUT  YDl 
5610  0826  ANSI-A118.1  92  DRY  SET  PORTLAND  CEMENT  YDl 
5610  0827  ASTM-C1019  89  GROUT  SAMPLING  &  TESTING  YDl 
5610  0828  ASTM-C780  91  EVAL  OF  MORTARS  FOR  PLAIN  YDl 
5610  0830  ASTM-C939  87  FLOW  OF  GROUT  FOR  PREPLACED  YDl 
5610  0831  ASTM-C942  86R91  COMPRESSIVE  STRENGTH  OF  YDl 
5610  0832  ASTM-C805-85  REBOUND  NUMBER  OF  HARDENED  YDl 
5610  0833  ASTM-C597-83R91  PULSE  VELOCITY  THRU  CONC  YDl 
5610  0834  ASTM-C311-92  FLY  ASH  OR  NATURAL  P02Z0LAN  YDl 
5610  0835  ASTM-C1077-91  CONCRETE  &  CONCRETE  AGGREG  YDl 
5610  0836  ASTM-C1107  91  PKG  DRY  HYDRAULIC  CEMENT  YDl 
5610  0837  ASTM-D4791  89  FLAT  OR  ElONGATED  PARTICLE  YDl 

5610  TOTAL  -  24  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  COOES:  A  -  24 

5620  0059  MIL  G  2857B  GLASS  HEAT  TREATED  GLAZING  SH 
5620  0079  ASTM-C1072-86  MEASUREMENT  OF  MASONRY  FLE  YDl 
5620  0081  ASTM-C158-84R89  STRENGTH  OF  GLASS  BY  FLE  YDl 
5620  0082  ASTM-E774  88  SEALED  INSULATING  GLASS  UNI  YDl 

5620  TOTAL  -  4  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  4 


5630  0217 
5630  0218 
5630  0219 
5630  0220 
5630  0221 
5630  0222 


ASTM-C828-90  LOW  PRESSURE  AIR  TEST  OF  VI  YDl 
ASTM-F794  91  PVC  PROFILE  GRAVITY  SEWER  YDl 
ASTM-F949  91  PVC  CORRUGATED  SEWER  PIPE  YDl 
ASTM-B788  88  INSTALLING  FACTORY  MADE  COR  YDl 
ASTM-F758  90  SMOOTH  WALL  PVC  PLASTIC  UND  YDl 
AS5TM-C969  82  R90  INFILTRATION  &  EXFILTR  YDl 


5630  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  6 


5640  0508 
5640  0509 
5640  0510 
5640  0533 
5640  055 
5640  0557 
5640  0558 
5640  0559 
5640  0560 
5640  0561 
5640  0562 
5640  0563 
5640  0564 
5640  0580 
5640  0582 
5640  A504 
5640  N532 
5640  N534 
5640  N535 
5640  N554 


A-A-XXXXX  INSULATION  TUBING  AT 
ASTM  D581GLASS  FIBER  BRAIDED  TUBULAR  AT 
ASTM  C1086  GLASS  FIBER  THERMAL  IN5ULATI0  AT 
MIL  I  22023D  1  INSULATION  FELT  THERMAL  SH 
A-A-XXXXX  INSULATION  SHEET  AT 
A-A-XXXXX  INSULATION  PANEL  AT 
MIL-I-62522  INSULATION  PANEL  NOISE  AT 
A-A-XXXXX  INSULATION  NOISE  BARRIER  AT 
MIL-I-62520  INSULATION  NOISE  BARRIER  AT 
A-A-XXXXX  INSULATION  FLOOR  MAT  AT 
MIL-I-62521  INSULATION  FLOOR  MAT  AT 
A-A-XXXXX  INSULATION  PANEL  VIBRATION  AT 
MIL-I-62523  INSULATION  PANEL  VIBRATION  AT 
ASTM-E795-92  MOUNTING  TEST  SPECIMENS  DUR  YDl 
CCC-W-408D  WALL  COVERING  VINYL  COATED  YDl 
MIL-1-13042  INSUL  SLEEVING  AT 
MIL  T  24708  THERMAL  ACOUSTC  INSULATION  SH 
MIL  A  24699  ACOUSTICAL  TRANSMISSION  LOSS  SH 
MIL  STD  2184  PROCEDURES  FOR  INSTALLATION  SH 
MIL  L  81293A(0S)  LTWT  SAND-CONST  PANELS  OS 


D2 

883  893 

893 

A 

ME 

SH 

N 

C 

D2 

894 

914 

914 

A 

CE 

Sh 

N 

C 

F2 

904 

924 

924 

A 

ME 

AS 

99 

N 

C 

A1 

911 

931 

931 

A 

ME 

SH 

99 

U 

c 

B4 

924 

924 

924 

934 

A 

99 

N 

F5 

B 

932 

942 

942 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

F5 

B 

932 

942 

942 
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5895  0390  MI.  T  49303  TRANSPONDER  SE’  AN  PPN  19V  CR  A2  392  912  912  a 

5895  A324  MI.-C-58IHv'AV)  CON^'ROL  UNI’  C-11746(V)  AV  F4  864  872  872  a  av 

5895  A356  MI.  A  XXX  A«PL  pREQ  MULT'  AM4320  GRC  103  CR  a4  8’3  893  9C4  a 

5895  A359  m:..;.58:;0A(AV'  INDICA’OR.REMCTE  AV  ^1  381  38J  884  a  aj 

5895  A379  MIl  A  XXX  AMPLIFIER  ^WR  SUPP  GRP  06174  CR  A4  884  9C2  902  a 

5895  4391  M:.-A-70920  AMPL  SWEEP  GENERATOR  ASSY  AR  84  912  922  922  a  AR 

5895  4433  m:.-C-t1068  COMM  PROCESSOR  ASSY  12561713  AR  B4  933  941  941  4  ap 

5895  P404  Ml.  0  87243  USAF  OFpENSIVE  AVIONICS  11  A2  911  931  94'  ' 

5895  -'436  M:.-A-25546C  AMP  AUDIO  pREG  AM-944/AIC-I  84  84  941  951  951  4  99 

5895  P437  M:.-A-9286C  AF  AMP  AM-47607aiC-10  84  64  941  951  951  4  59 
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5895-5906 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PROJECT  . TITLE 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

RC 

GC 

SC 

LL 

Q 

F  C  F  Q 

T 

RU 

AU 

FIJ 

TL 

R 

C 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  lYT 

A 

MS 

VS 

c 

HS 

N 

N 

.  PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

5 

D 

5895  TOTAL  - 

10  ,  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CfflJES:  A  - 

-  10 

• 

G  -  0 

.  V  -  0 

.  ‘ 

I  -  0 

58GP 

0006 

IR  STUDY  ON  58  ITEMS 

ES 

£4  H 

931 

941 

951 

A 

CR 

EC 

99 

ij 

58GP  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  1 

• 

G  -  0 

.  Y  -  0 

.  i 

1  -  ( 

3 

5905 

1149 

IR  Slut  RESISTOR  MIRt  W  1385  50  25 

ES 

E3 

891 

902 

942 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

L 

5905 

1209 

IR  STDY  RESISTOR  NETWORKS  02A  100  50 

ES 

E3 

901 

913 

943 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

r 

5905 

1210 

IR  STDY  RESISTOR  ADJUSTABL  17  30  15 

ES 

E3 

901 

913 

944 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

c 

5905 

1245 

MIL-R-22097  res  VAR  NON  WW  ADJ  TYPE  GEN 

85 

ES 

F2 

904 

922 

941 

G 

ER 

EC 

85 

5905 

1246 

MIL-R-26  RES  FXD  WW  DWR  TYPE 

ER 

ES 

F2 

904 

912 

941 

G 

ER 

EC 

85 

1 

r 

5905 

1247 

5905R-26F  RES  FXD  WW  DWR  TYPE 

ER 

ES 

F4 

904 

912 

941 

G 

ER 

EC 

85 

C 

5905 

1250 

MIL-R-22097G  RES  VAR  COMPOSITION 

85 

ES 

FI 

904 

914 

941 

G 

5905 

1257 

MIL  R  19  RES  VAR  WW  LO  OP  TEMP  GEN  SPEC 

ER 

ES 

F2 

911 

921 

941 

A 

ER 

EC 

85 

L 

e 

5905 

1258 

MIL-R-NNNNN  RES  FXD  WW  PWR  TYPE  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

19 

NA 

Ij 

E 

5905 

1258 

01 

MIL-R-NNNNN/1  REES  FXD  WW  PWR  TYPE  HI  RE 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

19 

NA 

1 

8 

5905 

1258 

02 

MIL-R-NNNNN/2  RES  FXD  WW  PWR  TYPE  HI  REL 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

19 

NA 

u 

E 

5905 

1258 

03 

MIL-R-NNNNN/3  RES  FXD  WW  PWR  TYPE  HI  REL 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

IQ 

NA 

L- 

R 

5905 

1259 

MIL-R-JJJJJ  RES  FXD  FLM  CHIP  MI  RELI  GEN 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

E 

5905 

1259 

01 

MIL-R-JJJJJ/1  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

L 

R 

5905 

1259 

02 

MIL-R-JJJJJ/2  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

1 

1 

5905 

1259 

03 

MIL-R-JJJJJ/3  res  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

L 

E 

5905 

1259 

04 

MIL-R-JJJJJ/4  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

L 

E 

5905 

1259 

05 

MIL-R'JJJJJ/5  res  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

E 

5905 

1259 

06 

MIL-R-JJJJJ/6  res  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

L 

E 

5905 

1259 

07 

MIL-R-JJJJJ/7  res  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

R 

5905 

1259 

08 

MIL-R-JJJJJ/8  res  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

FC 

IQ 

NA 

L 

E 

5905 

1259 

09 

MIL-R-JJJJJ/9  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F4 

912 

922 

924 

A 

ER 

IQ 

NA 

L 

E 

5905 

1259 

10 

MIL-R-JJJJJ/IO  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI 

19 

ES 

F< 

912 

922 

924 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

E 

5905 

1260 

MIL-R-JJJJJ  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI  GEN 

19 

ES 

F4 

912 

922 

922 

A 

19 

N 

r 

5905 

1273 

MIL-R-10509  RES  FXD  FLM  HI  RELI 

ER 

ES 

F2 

912 

922 

941 

A 

ER 

EC 

85 

1 

C 

5905 

1273 

01 

MIL-R-10509G  RES  FXD  FlM  HI  RELI 

ER 

ES 

F4 

912 

922 

941 

A 

1 

C 

5905 

1274 

IR  STDY  RES  COMPOSITION  11B4  100  50 

ES 

E3 

913 

924 

954 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

1 

5905 

1275 

IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C2  9999  2000 

ES 

£3 

913 

933 

954 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

5905 

1276 

IR  STDY  RESISTOR  MISC  16A1  100  5 

ES 

E3 

913 

923 

954 

A 

FR 

EC 

99 

ES 

5905 

1290 

MIL-R-39009C  RES  FXD  WW  ER 

ER 

ES 

FI 

913 

922 

942 

A 

ER 

EC 

85 

E 

5905 

1291 

MIL-R-55342  RES  FXD  FLM  CHIP  ER 

ER 

ES 

F2 

913 

924 

942 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

E 

5905 

1291 

01 

MIL-R-55342F  RES  FXD  FLM  CHIP  ER 

ER 

ES 

F4 

913 

923 

942 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

L- 

B 

5905 

1292 

MIL-R-18546  RES  FXD  WW 

EC 

ES 

F2 

913 

924 

942 

A 

ER 

EC 

85 

r 

L, 

5905 

1294 

IR  STDY  RES  VARIABLE  W  NW  14B3  2000  200 

ES 

E3 

914 

934 

944 

A 

ER 

EC 

99 

L 

5905 

1296 

MIL-R-914/4  RES  NET  SURFACE  MOUNT  20  PIN 

ER 

ES 

F2 

914 

922 

942 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

1 

E 

5905 

1297 

MIL-R-914/5  OES  NET  SURFACE  MOUNT  16  PIN 

ER 

ES 

F2 

914 

922 

942 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

R 

5905 

1302 

MIL-R-914/3  RES  NET  SURFACE  MOUNT 

ER 

ES 

F2 

914 

922 

942 

A 

ER 

EC 

85 

1 1 

E 

5905 

1303 

MIL-R-914  res  net  SURFACE  MOUNT  ER  GEN 

ER 

ES 

F2 

914 

922 

942 

A 

ER 

EC 

85 

L 

E 

5905 

1304 

MlL-R-914/6  RES  NET  FXD  FLM  SURFACE  MNT 

ER 

ES 

F4 

921 

923 

942 

A 

FR 

EC 

85 

L 

1305 

MIL-R-914  RES  NET  FXD  FlM  SURFACE  MNT 

ER 

ES 

F4 

921 

923 

942 

A 

'R 

EC 

85 

r 

5905 

1306 

MIL-R-914/7  RES  NET  FXD  FLM  SURFACE  MNT 

ER 

ES 

F4 

921 

923 

942 

A 

ER 

FC 

85 

1^ 

L, 

5905 

1307 

MlL-R-22684  RES  FXD  FLM  INSULATED 

ER 

ES 

F2 

921 

931 

942 

A 

ER 

h 

85 

L' 

r 

5905 

1307 

01 

MIL-R-22684D  RES  FXD  FLM  INSULATED 

ER 

ES 

F4 

921 

931 

941 

A 

i. 

r 

F90= 

1308 

MIL-R-18546E  RES  FXD  WW 

EC 

ES 

F4 

921 

931 

941 

V 

ER 

EL 

85 

5905 

1310 

MIL  R  12934  RES  VAR  WW  PREC  GEN  SPEC  FOR 

ER 

ES 

F2 

922 

932 

941 

A 

ER 

EC 

85 

u 

5905 

1311 

IR  STUDY  RES  FIX  W  W  IND  NONIND  5000  500 

ES 

E3 

923 

932 

952 

A 

ER 

EC 

99 

5905 

1313 

MlL-R-11  RESISTORS  FXD  COMP 

ER 

ES 

F2 

923 

931 

942 

A 

ER 

EC 

85 

1 

r 

5905 

1315 

01 

MIL-R-49462/1  RESISTORS  FXD  FRM  HI  VOLT 

ER 

ES 

F5 

923 

932 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

c 

5905 

1315 

02 

MIL-R-49462/2  RESISTOR  FXD  FILM  HI  VOLT 

ER 

ES 

F6 

923 

932 

941 

G 

ER 

El. 

85 

5905 

1316 

IR  STDY  RES  COMPOSITION  11B5  500  50 

ES 

E3 

924 

934 

944 

A 

ER 

EC 

99 

L 

5905 

1321 

MIL-R-83530/1  RESISTOR  VOLT  SENSITIVE 

85 

ES 

F2 

924 

934 

942 

A 

ER 

EC 

85 

L 

5905 

1341 

MIL-R-93D  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 

ER 

ES 

n 

933 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1342 

IR  STDY  RESISTOR  NETWORK  02A1  1000  100 

ES 

E3 

933 

953 

953 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1343 

IR  STDY  RESISTOR  MISCF  16A2  50  25 

ES 

E3 

933 

953 

955 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5905 

1344 

MIL-R-83401/3E 

85 

FI 

941 

941 

941 

G 

85 

N 

5905 

1345 

MIL-R-39035  RESISTOR  VARIABLE  NON-WIREWO 

ES 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5905 

1346 

MR-R-122A  RESISTOR  FXD  PRECISION 

EC 

ES 

FI 

933 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1347 

MIL-R-39035/5B  RESISTOR  VARIABLE  NON-WIR  85 

ES 

F5 

934 

942 

934 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1348 

MIL-R-27208/2E  RESISTORS  VARIABLE  WIRE-W 

85 

ES 

FI 

934 

942 

934 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1349 

01 

MIL-R-83401/4C  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FlL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1349 

02 

MIL-R-83401/5C  RESISTORS  NETWORKS  FXD 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1349 

03 

MIL-R-83401/6B  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1349 

04 

MIL-R-83401/6C  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FiL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

L 

5905 

1349 

05 

MIL-R-83401/8C  RECISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1349 

06 

MIL-R-83401/9C  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

07 

MlL-R-83401/16  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

08 

MIL-R-83401/17  RESISTOR  NETWORKS 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

09 

MIL-R-83401/20  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

10 

MlL-R-83401/21  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 
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ASSIGMEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 


.TITLE .  PV 


1349  11 
1349  12 
1351 

1355 

1356 

1357 

1358 

1359 

1360 

1361 

1362 

1363 

1364 

1365 

1366 

1367 

1368 

1369 

1370 
1370  01 
1370  02 
1370  03 
1370  04 
1370  05 
1370  06 
1370  07 
1370  08 
1370  09 

10 

1370  11 
1370  12 

1370  13 

1371 

1372 

1373 

1374 
1380 
0306 
0316 
0320 
0321 
0322 
0324 
0332 
0333 
0334 
F329 
F33C 
1^331 


MIL-R-83401/22  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 
MIL-R-83401/23  RESISTOR  NETWK 
MIL-R-914  resistor  NETWORKS  FXO 
MIL-R-39005D  RESISTORS  FXO  WIRE  &  WOUND 
MIL-R- 39017/40  RESISTORS  FXD  FILM 
IR  STDY  RESISTOR  MISC  01A2  100  25 
MIL-R-39007G  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 
MIL-R-39007/12D  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 
MIL-R-55182F  RESISTORS  FXD  FILM 
MIL-R-55182/9E  RESISTORS  FXO  FILM 
MIL-R-27208D  RESISTOR  VARIABLE  WIRE-WOUN 
MIL-R-39015C  RESISTOR  VAR  WIRE  WOUND 
MIL-R-39035/1C  RESISTOR  VAR  NONWIRE-WOUN 
MIL-R-39035/2F  RESISTORS  VAR  NONWIRE-WOU 
MIL-R-39035/3C  RESISTORS  VARIABLE  NON-WI 
MIL-R-39035/4E  RESISTORS  VAR  NON-WOUND 
MIL-R-49462A  RESISTORS  FXD  FILM  HIVOLT 
MIL-R-55182/9E  RESISTORS  FXD  FILM  EST  RE 
MIL-R-874  RESISTORS  NETWKS 
HIL-R-874/3  RESISTORS  NETWORK  FXD  FILM 
MIL-R-874/4  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/5  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/6  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/7  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/8  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/9  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/14  resistor  NETWORK 
MlL-R-874/15  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-874/16  resistor  NET  WORK 
MIL-R-874/17  RESISTuR  NETWORK 
MIL-R-874/18  resistor  NETWORK 
MIL-R-874/19  resistor  NETWORK 
MIL-R-49465A  RESISTOR  FXD 
MIL-R-55342E  RESISTORS  FXD  FILM  CHIP 
MIL-R-22C  RESISTOR  VARIABLE  WIRE  WOUND 
MIL-R-26F  RESISTOR  FXO  WIRE  WOUND 
IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C3  2500  250 
EP  STUDY  PASSIVE  RES  CA®  CHIP  "^ERM  ROMTS 
£P  STUDY  ELECTROSTATIC  DISCHARGE  TEST 
RES  FUSIBLE  FLAMEPROOF 
EPS  RES  WW  PWR  TYPE 
A-A-AACID  res  WW  PWR  type 
A  A  ACCID  RES  WW  PWR  TYPE 
A-A-55501  RESISOTR  FXD  ZERO  OHM 
A-A-55502  RESISTOR  FXD  ZERO  OHM 
EP  STUDT  REVIEW  STD  DOC 
MIL-R-39025/9  RESISTOR  VAR  NON  WIRE  WNC 
M1L-R-83401/18A  (USAF)  RESISTOR  NETWORK 
MIL-R-83401/19B  USAF  RESISTOR  NETWORK  ^ 


5905  TOTAL  -  118  .  DELINQUENT  -  41  ,  STATUS  CODES:  A  -  118  ,  G  -  0 

5910  1015  22  MIL  I  XXX  22  INSULATION  PLASTIC  SH  A4 

5910  1612  IR  STDY  CAP  FIX  ELECTROLY  02D1  2500  250  ES  £3 

5910  1641  IR  STDY  VARIABLE  CAPACITORIO  1  50  25  ES  E3 

5910  1642  IR  STDY  CAP  FIXED  PAPER  01C3  2000  500  ES  E3 

5910  1652  IR  STDY  CAP  FIXED  MICA  03Di  7000  700  ES  E3 

5910  1688  04  MIL  C  39018  4B  CAP  FXO  ELECTROLYTIC  EC  ES  FI 

5910  1694  MIL  C  20  CAP  FXD  CERAMIC  85  ES  C2 

5910  1707  IR  STDY  CAP  CERAMIC  FIXED  04C3  50  25  ES  E3 

5910  1730  MIL  C  81  9B  CAP  VAR  CERAMIC  DIELECTRIC  85  ES  Cl 

5910  1741  MIL-C-23269/8C  CAP  FXD  GLASS  DIELEC  EC  ES  D1  A 

5910  1751  MIL  C  55681C  CAP  CHIP  MULTI  LAYER  FXD  ER  ES  C2 

5910  1754  MIL-C-39003/1  CAP  FXD  ELEC  TANT  EC  ES  C2 

5910  1755  MIL-C-39003/3  CAP  FXD  ELECTROLYTIC  TANT  EC  ES  C2 

5910  1756  MIL-C-39003/6  CAP  FXD  ELECTROLYTIC  TANT  EC  ES  C2 

5910  1757  MlL-C-39003/9  CAP  FXD  ELECTROLYTIC  TANT  EC  ES  C2 

5910  1759  MIL-C-39022E  CAP  FXD  MTlZD  PAPER  PLAS  FL  EC  ES  FI  A 

5910  1809  MIL  C  XXXXX  CAP  CER  SWITCH  MODE  PWR  SUPP  ER  ES  F4 

5910  1809  01  MIL-C-XXXXX/1  CAP  FXD  CERAMIC  ER  ES  F4 

5910  1809  02  MIL-C-XXXXX/2  CAP  FXD  CERAMIC  ER  ES  F4 

5910  1809  03  MlL-C-XXXXX/3  CAP  FXD  CERAMIC  ER  ES  F4 

5910  1809  04  MIL-C-XXXXX/4  CAP  FXD  CERAMIC  ER  ES  F4 
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99 

N 

85 

ES 

FI 

F 

933 

943 

04  F 

A 

ER 

AS 

85 

N 

ES 

ET 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

99 

N 

ES 

E3 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

99 

N 

85 

ES 

F2 

933 

943 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

85 

ES 

F2 

933 

943 

941 

G 

ER 

EC 

85 

b 

ER 

ES 

A2 

933 

951 

951 

A 

ER 

AS 

85 

N 

85 

ES 

C2 

934 

QA? 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

ER 

ES 

r  1 

F 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 

EC 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

FC 

85 

N 

E3 

934 

954 

954 

A 

ER 

EC 

00 

N 

85 

ES 

H5 

934 

942 

942 

A 

ER 

AS 

85 

N 

EC 

ES 

F? 

94; 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

EC 

ES 

r? 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

EC 

ES 

F4 

941 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

85 

ES 

FI 

C 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

F2 

F 

941 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

FI 

931 

933 

933 

A 

85 

N 

D 

A’ 

F2 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

C 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

923  923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

ES 

F4 

A 

931 

933 

933 

A 

ES 

N 

D 

85 

ES 

F2 

931 

943 

943 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

93! 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

E5 

F2 

931 

944 

944 

A 

85 

N 

EC 

ES 

R2 

914 

922 

942 

A 

EC 

U 

SH 

Cl 

921 

931 

931 

A 

SH 

N 

EC 

ES 

F2 

924 

932 

941 

G 

EC 

U 

C 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

U 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

U 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 
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PAGE  NO. 


5930-5935 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  inn< 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

9 

p  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5930 

N746 

07 

MIL-S-15743/7  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

U 

5930 

N746 

08 

MIL-S-15743/8  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

5930 

N746 

09 

MIL-S-15743/9  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

5930 

N746 

10 

MIL-S-15743/10  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

5930 

N746 

11 

MIL-S-15743/11  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

u 

5930 

N746 

12 

MIL-S-15743/12  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

L 

5930 

N746 

13 

MIL-S-15743/13  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

U 

5930 

N746 

14 

MIL-S-15743/14  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

941 

G 

SH 

U 

5930 

N746 

15 

MIL-S-15743/15  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

U 

5930 

N747 

MIL-S-16032  SWITCHES 

SH 

H5 

933 

953 

953 

A 

SH 

N 

5930 

N755 

MIL-S-8805/101H{EC)  SWITCHES  SENSITIVE 

EC 

ES 

F2 

934 

942 

94? 

A 

EC 

N 

5930 

N756 

01 

MIL-S-15743  16  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

N756 

02 

MIL-S-15743  17  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

N756 

03 

MIL-S-15743  18  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

N756 

04 

MIL-S-15743  19  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

N756 

05 

MIL-S-15743  20  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

N756 

06 

MIL-S-15743  21  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

N756 

07 

MIL-S-15743  22  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

SH 

N 

5930 

TOTAL  - 

82  .  DELINQUENT  -  9  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  82 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

t  ^ 

1  -  ( 

3 

5935 

1495 

MIL-C-83723/24C  CONN  ELEC 

85 

ES 

D1 

P 

934 

941 

941 

A 

ES 

N 

5935 

3628 

MIL  C  28754C  CONNCETORS  ELECTRICAL  MODUL 

SH 

A2 

882 

90? 

90? 

A 

CR 

SH 

85 

U 

i. 

5935 

3651 

MIL  C  83413  6  CONN  AND  ASSY  ELEC  ACFT 

n 

FS 

82 

P 

873 

883 

941 

V 

AV 

AS 

11 

u 

p 

5935 

3715 

09 

MIL  C  55302  181  CONN  PIN  4R0W  RT  ANGLE 

17 

ES 

A1 

883 

894 

894 

A 

CR 

FC 

17 

L 

c 

5935 

3748 

01 

W  C  596  80  CONN  MALE  INLET  30A  250V 

FS 

F2 

893 

904 

903 

A 

CR 

YD1 

85 

ES 

L 

5935 

3752 

IR  STDY  CONNECTOR  ELECTRICAL  01  Cl  100  50 

ES 

E3 

893 

914 

942 

A 

CR 

EC 

99 

U 

5935 

3759 

MIL  C  7974  3  CONNECTOR  PLUG  AHACHABLE  E 

AS 

A4 

893 

914 

944 

A 

AV 

AS 

85 

u 

5935 

3/87 

MIL  C  5015G  CONNECTOR  ELECTRICAL  REV  H 

AS 

R? 

901 

921 

944 

A 

CR 

AS 

85 

u 

5935 

3/90 

01 

MIL  C  28731  13  CONN  INSERT  CTR  SCREW 

FC 

ES 

F2 

902 

91? 

91? 

A 

CR 

EC 

85 

N 

r 

5935 

3807 

MS3459  REV  C  ELECTRICAL  CONNECTOR 

AS 

A? 

903 

913 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

b 

0 

5936 

3820 

MIL  S  12883  SOCKET  ACCESS  FOR  PLUG  IN 

85 

ES 

A2 

911 

9?3 

951 

A 

CR 

FC 

85 

L 

D 

5935 

3837 

01 

MIL  C  28754  6C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

m 

91? 

93? 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

c 

5935 

3837 

02 

MIL  C  28754  15A  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

91? 

93? 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

L. 

5935 

3837 

03 

MIL  C  28754  248  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

m 

91? 

93? 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3837 

05 

MIL  C  28754  31C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

m 

91? 

03? 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5935 

3837 

06 

MIL  C  28754  32D  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

ni 

91? 

93? 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

f 

5935 

383/ 

07 

MIL  C  28754  330  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3838 

01 

MIL  C  28754  34C  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

02 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

02 

MIL  C  28754  35D  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D? 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

03 

MIL  C  28754  36C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

n? 

921 

941 

1 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

04 

MIL  C  28754  37C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

n? 

921 

941 

1 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

05 

MIL  C  28754  38C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

0? 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

06 

MIL  C  28754  398  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

02 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

0/ 

MIL  C  28754  408  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

h 

5935 

3838 

08 

MIL  C  28754  418  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

91? 

93? 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3838 

09 

MIL  C  28754  438  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

91? 

93? 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5935 

3838 

10 

MIL  C  28754  448  I  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

05 

912 

91? 

91? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

‘ 

5935 

3838 

11 

MIL  C  28754  45A  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3838 

12 

MIL  C  28754  468  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3839 

01 

MIL-C-28754  IOC  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

02 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3839 

02 

MIL  C  28754  13C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5935 

3839 

04 

MIL  C  28754  49  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

91? 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3839 

05 

MIL  C  28754  50A  1  CONNECTOR  MODULAR 

SH 

NW 

D1 

91? 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3839 

06 

MIL  C  28754  51A  1  CONNECTOR  INSERT 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3839 

07 

MIL  C  28754  55  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3843 

IR  STDY  CONNECTORS  MISC  01C2  6500  650 

ES 

E3 

912 

944 

944 

A 

CR 

SH 

99 

N 

5935 

3845 

01 

MIL  C  85049  RR  CONNECTOR  ACCESSORY  MOUNT 

AS 

F4 

911 

921 

941 

G 

CR 

AS 

85 

U 

5935 

3845 

02 

MIL  C  85049  SS  CONNECTOR  ACCESSORY  MOUNT 

AS 

<^4 

911 

921 

941 

G 

CR 

AS 

85 

U 

5935 

3845 

03 

MIL  C  85049  TT  CONNECTOR  ACCESSORY  MOUNT 

AS 

F4 

911 

921 

941 

G 

CR 

AS 

85 

U 

5935 

3848 

04 

MIC-C-RRRRR/4  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

91? 

931 

931 

A 

CR 

FC 

85 

N 

c 

5935 

3848 

06 

MIL-C-RRRRR/11  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

A4 

P 

912 

931 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

5935 

3848 

09 

MIL-C-RRRRR/14  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

912 

931 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

5935 

3848 

12 

MIL-C-RRRRR/62  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

912 

931 

931 

A 

CR 

EC 

85 

N 

c 

5935 

3848 

21 

MIL-C-RRRRR/81  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

c 

5935 

3848 

22 

MIL-C-RRRRR/82  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

912 

931 

941 

A 

CP 

EC 

85 

U 

5935 

3848 

23 

MIL-C-RRRRR/91  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

FC 

85 

u 

c 

5935 

3848 

24 

MIL-C-RRRRR/92  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

FC 

85 

u 

5935 

3848 

27 

MIL-C-RRRRR/111  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

912 

931 

931 

A 

CR 

EC 

85 

N 

c 

5935 

3849 

MS27488L  PLUG  END  SEAL  ELEC  CONNECTOR 

AS 

R2 

912 

922 

944 

A 

CR 

AS 

85 

U 

B 

5935 

3853 

C 

MIL-C-RRRRR/21  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

P 

913 

932 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

r 

5935 

3853 

02 

MIL-C-RRRRR/22  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

913 

932 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

r 

5935 

3853 

06 

MIL-C-RRRRR/31  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

ES 

A4 

P 

913 

922 

941 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

3853 

07 

MIL-C-RRRRR/32  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

913 

932 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

C 

5935 

3856 

01 

MIL-C-39012/119  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

FC 

FS 

H5 

913 

923 

942 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

3856 

02 

MIL-C-39012/120  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942 

A 

CR 

EC 

85 

u 

B 
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3856  03 
3856  04 

3856  05 

3857  01 
3857  02 

3857  03 

3858  01 
3858  02 
3858  03 
3858  04 
3858  05 
3875 
3875  01 
3880  01 
3886 
3895 

3899 

3900 

3901  01 
3901  02 
3901  03 
3901  04 
3901  05 
3901  06 
3901  07 
3901  08 
3901  09 

3901  10 

3902 
3907  01 
3907  02 
3907  03 
3907  04 
3910  01 
3910  02 

3910  03 

3911  01 
3911  02 
3911  03 
3911  04 
3911  05 
3919  01 
3919  02 
3919  03 
3919  04 
3921  07 
3921  08 
3921  09 
3921  10 
3921  11 
3921  12 
3921  13 
3921  14 
3921  15 
3921  16 
3921  17 
3921  18 
3924  01 
3924  02 
3924  03 

3924  04 

3925  01 

3925  02 

3926  01 
3926  02 

3931 

3932 
3932  01 
3932  02 
3932  03 
3932  04 
3932  05 
3932  06 
3932  07 
3932  08 
3932  09 


MIL-C-39012/121  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 


MIL-C-39012/117  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF  EC 
MIL-C-39012/118  CONN  PLUG  COAXIAL  RF  EC 

MIL-C-39012/122  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF  EC 
MIL  C  55302  24  CONN  PC  RECEPT  CR 

MIL  C  55302  25  CONN  PC  RECEPT  CR 

MIL  C  55302  31  CONN  PC  KEYING  ACCESS  CR 

MIL  C  55302  156  CONN  PC  PLUG  RT  ANGLE  CR 

MIL  C  55302  23  CONN  PC  PLUG  CR 

MIL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER  CR 

MIL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER  CR 

MIL  C  RRRRR/1  EC 

MIL  C  28731/23  CONN  ELEC  CONTACT  FORK  EC 
MIL-A-55339A  ADAPTERS  CONN  COAXIAL  RAO  CR 
IR  STDY  CONNECTOR  RECEPTA  ELEC  7000  1000  ES 
MIL-C-UUUU  85 

MIL-C-UUUUU/1  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL  85 

MIL-C-UUUUU/2  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL  85 

MIL-C-UUUUU/3  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL  85 

MIL  -C-UUUUU/4  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL  85 
MIL-C-UUUUU/5  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL  85 

NUK  -C-UUUUU/6  CONN  ELEC  CIRCULAR  UMBILI  85 
MIL-C-UUUUU/7  conn  ELEC  CIRCULAR  UMBILIC  85 

MIL-C-UUUUU/8  conn  85 

MIL-C-UUUUU/9  CONN  El.EC  CIR  UMBILICAL  85 

MIL-C-UUUUU/10  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL  85 
MIL-C-55302/AAA  CONN  PRT  CIR  SUBASSEMBLY  CR 
MIL-C-55302/26  CON  PRINT  CIR  PLUG  CR 

MIL-C-55302/27  CON  PRINT  CIR  RECP  CR 

MIL-C-S5302/110  CON  PRINT  CIR  PLUG  RA  CR 

MIL-C-55302/118  CON  PRINT  CIR  PLUG  DEC  CR 

MIL-J-641/19D  JACK  (BANTAM)  TELEPHONE  CR 

MIL-J-641/2C  JACK  (BANTAM)  TELEPHONE  CR 
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MIL-C-26500E  (USAF)  CONN  GEN  PURPOSE 
MIL-C-83503/7C  CON  ELEC 
MS27291E(USAF)SUPP0RT  CABLE  ELEC  CONN 
MS27558C(USAF)  SUPPORT  CABLE  RT  ANGLE 
MS27559C(USAF)SUPP0RT  CABLE  RT  ANGLE 
MIL-C.26518C  (USAF)  CONN  ELEC  MIN  RACK 
MS24288E  (USAF)  INSECT  ARR  ELEC  CONN 
MS24500B  (USAFO  BUSHING  FYO  CONN 
MIL  C  24368  3  CONNECTOR  ASSEMBLY  PLUG 


MIL  C  28754  82  CONNECTORS  ASSY  FASTENER  SH 
MIL  C  28754  83  CONNECTORS  .6  PITCH  250C0  SH 
MIL  C  28754  84  CONNECTOR  .3  PITCH  lOOCO  SH 
MIL  C  28754  85  CONNECTORS  .3  PITCH  DIP  SH 
MIL  C  28754  86  CONNECTORS  FRAME  TYP4  DIP  SH 
MIL  C  28754  87  CONNECTOR  FRAME  TYP4  CTR  SH 
MIL  C  28754  88  CONNICTORS  FRAME  TYP4  OFF  SH 
MIL  C  28754  57  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  58  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  67  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  68  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  69  CONNECTORS  ELECTRICAL  SH 
MIL  C  28754  70  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  71  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  72  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  42C  CONNECTORS  ELECTRICAL  SH 
MIL  C  28754  60  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  62  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  63  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  64  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  47B  CONNECTORS  ELECTRICAL  SH 
MIL  C  28754  56  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  59  CONNECTORS  ElECTRTCAL  MO  SH 
MIl  C  26754  61  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  65  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28754  66  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO  SH 
MIL  C  28859  18  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS  SH 
MIL  C  28859  2C  2  CONNECTOR  COMPONENT  SH 


MIL  R  2726  26B  RECEPTACLE  PLUG  4  PIN 
mil  R  2726  27A  RECEPTACLE  WITH  SWITCH 
MIL  R  2726  28  RECEPTACLE  4  POLE 
MIL  R  2726  370  RECEPTACLE  SYMBOL  1099  1 
MIL-C-55302/130  CON  PRINT  CIR  RECEP 
MIL-T-24649  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND  POV 
MlL-T-24649/1  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/2  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/3  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-2464g/4  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/5  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/6  TELEPHONE  HARDWARP  SOUND 
MIL-T-24649/7  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/8  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/9  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/10  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/11  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/12  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/13  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/14  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/15  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/16  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-T-24649/17  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 
MIL-C-21617  CONN  PLUG  &  RECEP 


5935  TOTAL  -  350  .  DELINQUENT  -  79  ,  STATUS  CODES:  A 
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MS35438B  TERM  LUG  SLDR  TY  COP  STPG  INS 
MS35446C  TERM  LUG  SLDR  TY  COP  TBG  ONE  H 
MS  35447  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 
MS  35448  terminal, LUG, SOLDER  TYPE 
MS- 35449  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 
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0911  13 
0911  14 
0911  15 
0911  16 
0911  17 
0911  18 
0911  19 
0911  20 
0912 
0913 
0914 
0915 
0915  01 
0918 
0918  01 
0918  02 
0918  03 
0918  04 
0918  05 
0918  06 
0918  07 
0918  08 
0918  09 
0918  10 
0918  11 
0918  12 
0918  13 
0918  14 
0918  15 
0919 
0920 
0921 
0922 
0923 
0924 
0925 
0926 
0927 
0928 
0929 
0930 
0760 
F737 
F737  01 
F739  01 
F742  02 
F743  01 
F743  02 
F745 


MIL-R-39016/50B  RELAYS  ELECTROMAG  HI  STO  EC 
MS25463H  RELAYS  ELECTROMAG  6  POT  5  AMP  85 
MS27997M  RELAYS  ELECTROMAG  25  AMP  85 
MIL-R-39016/AA  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/BB  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/CC  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/D0  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-2889  RELAYS  HYBRIO  OR  SOLID  STATE  EC 
MIL-R-28894  SUP  1  RELAYS  HYBRID  EC 
MIL-R-28894/1  RELAYS  HYBRIO  OR  SOLID  STA  EC 
MIL-R-28894/2  REUYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/3  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/4  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/5  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28B94/6  RELAYS  HYBRIO  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/7  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28B94/8  EC 
MIL-R-28894/9  EC 
MIL-R-28894/10  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/11  RELAY  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/12  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/13  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/14  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/15  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/16  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-28894/17  RELAYS  HYBRID  SENSORS  EC 
MIL-R-2B894/18  RELAYS  SOLID  STATE  EC 
MIL-R-28894/19  RELAYS  SOLID  STATE  SENSOR  EC 
MS24183K  RELAYS  ELECTROMAG  200  AMP  85 
EP  STUDY  TO  DETER  VIABILITY  OF  CANC  MIL-  ES 
MIL-R-28750/10B  RELAY  SOLID  STATE  EC 
MS24179L  RELAYS  ELECTROMAG  400  AMP  85 
MS24185L  RELAYS  ELECTROMAG  400  AMP  85 
MIL-R-39016/606  RELNY  ELECTROMAG  EC 
MU-R-35016/609  RELAYS  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-3901b/612  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/614  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/615  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/617  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/618  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/619  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/620  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/629  RELAY  ELECTROMAC  EC 
MIL-R-39016/630  RELAY  ELECTRCOMAG  EC 
MlL-R-39016/641  RELAYS  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/642  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/643  RELAYS  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/653  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-39016/654  RELAY  ELECTROMAG  EC 
MIL-R-83725/20A  RELAYS  VACUUM  SPOT  85 
MS24140L  RELAYS  ELECTROMAG  85 
MS24143  RELAYS  ELECTROMAG  85 
MS24152H  RELAY  25  AMP  3PDT  85 
MS24182K  RELAYS  ELECTRO  MAG  85 
MS24184L  RELAY  300  AMP  IPST  85 
MS25323L  RELAYS  ELECTROMAG  85 
MIL-ST0-1346C  RELAYS  SELECTION  AND  APPLI  EC 
MS24143W  RELAYS  ELECTROMAG  85 
MS24376N  RELAYS  ELECTROMAG  85 
MS24168  RELAYS  ELECTROMAG  85 
MS21330G  RELAYS  ELECTROMAG  85 
EP  STUDY  DETERMINE  POTENTIAL  FOR  DEVELOP  ES 
MIL-R-83725/4  RELAYS  VACCUM  SPOT  85 
MIL-R-83725/5  85 
MIL-R-6106/4  (USAFl  RELAYS  ELECTROMAGNET  85 
MS24142  RELAYS  ELECTROMAG  200AMP  85 
MIL-R-83726/22D  USAF  RELAYS  SOLID  STATE  85 
MIL-R-83726/23  RELAYS  HYBRID  85 
MIL-R-26126B  RELAY  ELECT  OVER  VOLTAGE  85 
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5945-5955 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

d 

ASSIGNEE  ACTIVm  LISTING 


PROJECT 

5945  F74C 
5945  F750 
5945  F752 
5945  F753 
5945  F754 
5945  F754  01 
5945  F754  02 
5945  F754  03 
5945  F757 
5945  F758 
5945  F759 
5945  N755 


.TITLE. 


MIL-R-83407A  (USAF)  RELAYS  REED 
MIL-R-83725/19  RELAY  VACCUM  SPST 
AN3319  RELAY  20AMP 
MIL-R-7649A  RELAY  ARMATURE 
MIL-R-6106/9C  (USAF)  RELAY  ELECTPOMAG 
MIL-R-6106/9C  (USAF  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/10D  (USAT)  RELAY  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/11C  (USAF)  RELAY  ELECTCOMAG 
MIL-R-6106/42(USAF)  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/48A  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-R-6106/12C  (USAF)  RELAYS  ELECTROMAG 
MIL-I-81663/2  (AS)  INDICATOR  BUILT  IN  TE 


5945  TOTAL  -  120  .  DELINQUENT  -  19  .  STATUS  CODES:  A  -  120  .  G  -  0 


01 

02 


05 

06 

07 

08 

09 

10 


5950  0680 
5950  0724 
5950  0802 
5950  0812  01 
5950  0812  02 
5950  0815 
5950  0825 
5950  0826 
5950  0829 
5950  0830 
5950  0831 
5950  0831  __ 
5950  0831  03 
5950  0831  04 
5950  0831 
5950  0831 
5950  0831 
5950  0831 
5950  0831 
5950  0831 
5950  0832 
5950  0833 
5950  0834 
5950  0835 
5950  0836 
5950  0837 
5950  0838 
5950  0839 
5950  0840 
5950  0841 
5950  0842 
5950  0843 
5950  0844 
5950  0845 
5950  0846 
5950  0847 
5950  0848 
5950  0849 
5950  0850 
5950  0853 
5950  D239 
5950  D240 
5950  D241 
5950  D244 
5950  F235 
5950  F236 
5950  F237 
5950  F238 
5950  N223 
5950  N242 
5950  N243 


IR  STDY  COILS  &  XMFRS  01A3  1000  1 
MIL  STD  981  EM  DVC  SPACE  APPLICATIONS 
MIL-C-39010  COIL  FXD  RF  MOLDED  ER 
MIL  C  83446/20  COILS  RF  CHIP  FXD 
MIL  C  83446/21  COILS  RF  CHIP  FXD 
MIL-T-27/82  XFMR  PWR  STEPDOHN 
MS75083  COILS  RF  MOLDED  FXD 
MS75084  COILS  RF  MOLDED  ^XD 
MI  L-T-27 /XXX 

MIL-C-83446/13A  COIL  RF  CHIP  FXD 
MI0-C-39010/1D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 
MIL-C-39010/2D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 
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MIL-C-39010/3D  COILS  FXD  RADIO  FREQ  MOLD  ER 

MIL-C-39010/4D  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 

MIL-C-39010/6D  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 

MIL-C-39010/70  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 

MIL-C-39010/8B  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 

MIL-C-39010/9B  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 

MIL-C-39010/10B  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 
MIL-C-39010/5D  COILS  FXD  RADIO  FREQ  ER 
MIL-T-27/103D  TRANSFORMER  ER 

MIL-T-21038/27D  RANS  PULSE  LOW  PWR  EC 

MIL-C-83446/4C  COIL  RF  CHIP  FXD  ER 

MIL-T-21038/9D  TRANSF  PULSE  LOW  PWR  EC 
MIL-C-15305F  COILS  FXD  &  VAR  RF  ER 

MIL-T-21038E  TRANSF  PULSE  LOW  PWR  EC 

MIL-T-27F  TRANSF  &  INDUCTORS  ER 

MIL-C-S3446C  COILS  CHIP  FXD  ORVAR  ER 

M1L-C-83446/26A  COILS  RF  CHIP  FXD  ER 

MIL-T-27/155B  TRANSFORMER  PWR 
MIL-T-27/157D  TRANSFORMER  PWRc 
MIL-C-83446/6D  COILS  RAD  FREQ 
MIL-T-27/146B  INDUCTORS  HICHQ 
MIL-T-27/164C  INDUCTORS  HIQ 
MIL-T-27/165D  TRANS  AUDIO  FREQ 
MIL-T-27/166B  TRANSFORMER  AUDIO 
MIL-T-27/167D  TRANS  AUDIO  FREQ 
MIL-T-27/235C  TRANS  PWR  ISOLATION 
MIL-T-27/300C  TRANS  PWR  STEPDN 
MIL-T-21038D  TRANS  PULSE  LOW  PWR 
A-A-55482  COIL  RADIO  FREQ 
A-A-55483  SHIELDING  BEAD  FERRITE 
A-A-55484  SHIELDING  BEADS  FERRITE  LEADED  ES 
A-A-55500  SHIELDING  BEADS 
MIL-T-21038/6B  TRANSFORMER  PULSE 
MIL-T-21038/11F  TRANSFORMER  PULSE 
MIL-T-21038/18A  TRANSFORMER 
MIL-T-21038/4A  TRANSFORMER 
MIL  T  16315C  3  TRANFORMERS 


5950  TOTAL  -  51  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A 


5955  0319 
5955  0635 
5955  0636 
5955  0637 
5955  0638 
5955  0673  01 
5955  0673  02 


MIL-0-55593  OVEN  ASSEMBLIES 
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943 

943 

A 

85 

N 

5960 

F?16 

03 

MIL-E-11543A  ELETRON  TUBE  PWR  TYPE 

8b 

Db 

934 

943 

943 

A 

85 

N 

5960 

F?16 

04 

MIL-E-11544A  ELECTRON  TUBE  PWR  TYPE 

8b 

Db 

934 

942 

943 

A 

85 

N 

5960 

F216 

05 

MIL-E-11S51A  ELECTRON  TUBE  TYPE  5682 

8b 

Db 

934 

943 

943 

A 

85 

N 

5960 

F217 

MIL-E-11681  ELECTRON  TUBE  CATHODE  RAY 

8b 

Db 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

5960 

F217 

01 

MIL-E-11694A  ELECTRON  TUBE  TRAVELING  WAV 

8b 

Db 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

5960 

F217 

02 

MIL-E-11699S  ELECTRON  TUBE  GAS  SWTCHNG 

8b 

Db 

943 

944 

944 

A 

85 

N 

5960 

F217 

03 

MIL-E-11700A  ELECTRON  TUBE  MAGNETRON 

8b 

Db 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

5960 

F217 

04 

MIL-E-1  1710A  ELECTRON  ELECTRON  TUBE  GAS 

8b 

Db 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

5960 

F218 

MIL-E-1/858A(USAF)  ELECTRON  TUBE 

Bb 

ES 

H 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5960 

F218 

01 

MIL-E-l/1045C(USAn  ELECTRON  TUBE 

85 

ES 

F] 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5960 

F218 

02 

MIL-E-1/1294B  USAF  ELECTRON  TUBE 

8b 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5960 

F218 

03 

MIL-E-1/1512B(USAF5  ELECTRON  TUBE 

8b 

Lb 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5960 

F218 

04 

MIL-E-1/1639B(USAF)  ELECTRON  TUBE 

8b 

Lb 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5960 

TOTAL  - 

46  .  DELINQUENT  -  14  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  46 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

t  i 

1  -  0 

5961 

1080 

IR-STDY  SEMICOND  DEVICES  0103  8000  2000 

ES 

E3 

881 

913 

954 

A 

FR 

FC 

99 

ES 

L 

5961 

1114 

MIL  S  19500  542  FIELD  EFFECT  XSIS 

NA 

ES 

F2 

P 

891 

894 

914 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

1 

E 

5961 

1115 

M-IL-S-19500/543  FIELD  EFFECT  XSIS 

17 

ES 

F2 

P 

891 

894 

914 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

L 

R 

5961 

1116 

MIL  S  19500  474D  MULTIPLE  DIODE  ARRAY 

1/ 

Lb 

FI 

891 

89? 

911 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

1 

E 

5961 

1128 

MIL  S  19500  356C  SEMICOND  DIO  VOLT  REG 

EC 

ES 

A1 

892 

893 

893 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

L 

5961 

1160 

MIL  S  19500  378  SEMICOND  FET  P  CHANNEL 

EC 

LS 

F2 

894 

902 

902 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

r 

5961 

1167 

MIL  S  19500  156  SEMICOND  DIO  VOLT 

Eb 

F2 

P 

894 

904 

904 

A 

FR 

FC 

1  7 

NA 

N 

r 

5961 

1170 

MIL  S  19500  157  SEMICOND  DIO  VOLT 

EC 

ES 

F2 

P 

894 

904 

904 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

r 

5961 

1200 

IR  STDY  SEMICOND  DEVICES  01D4  2500  500 

ES 

E3 

901 

921 

954 

A 

ER 

EC 

99 

L 

5961 

1202 

MIL  S  19500  578  SEMICOND  DIO  SWITCHING 

17 

ES 

FI 

90? 

912 

912 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

r 

L 

5961 

1230 

MIL  S  19500  368B  SEMICOND  XSIS  NPN 

EC 

ES 

FI 

903 

914 

914 

A 

ER 

FC. 

1/ 

N 

C 

5961 

1234 

MIL  S  19500  570  SEMICOND  FIELD  EFF  XSIS 

ER 

Eb 

FI 

903 

913 

921 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

R 

5961 

1245 

MIL  S  19500  TOD  SEMICOND  DIO  COM  CATH 

EC 

Lb 

A4 

904 

914 

924 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

1 ; 

E 

5961 

1284 

MIL-S-19500/558A  SEMICOND  PNP  SWITCH 

17 

ES 

A1 

912 

922 

931 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

E 

5961 

1288 

MIL-S-19500/464  SEMICOND  XSIS  NPN  PWR 

17 

LS 

F2 

P 

912 

922 

923 

A 

ER 

FC 

17 

U 

E 

5961 

130/ 

MIL  S  19500/3128  SEMICOND  XSIS  NPN  SILI 

1/ 

Lb 

F2 

P 

914 

924 

924 

A 

FR 

FC 

17 

N 

r 

5961 

1308 

MIL  S  19500/228F  SEMICOND  DIO  SILI  RECf 

FC 

ES 

C2 

914 

923 

933 

G 

FR 

FC 

17 

U 

b 

5961 

1313 

MIL  S  19500/429C  SEMICOND  DIO  SILI  PWR 

FR 

Lb 

F2 

P 

914 

924 

934 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

L 

E 

5961 

1315 

MIL  STD  750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND  DEV 

FC 

ES 

F5 

914 

923 

923 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

r 

5961 

1316 

MIL  STD  750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND  DEV 

FC 

Fb 

F5 

914 

931 

932 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

L 

r 

5961 

1320 

MIL  S  19500/HVM4  SEMICOND  FLD  EFF  XSIS 

FC 

ES 

F4 

P 

914 

931 

931 

Y 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

L. 

5961 

1321 

MIL  S  19500/HVM5  SEMICOND  FLD  EFF  XSIS 

FC 

Eb 

F4 

P 

914 

931 

931 

V 

FR 

FC 

17 

NA 

5961 

1322 

MIL  S  19500/HVH6  SEMICOND  FLD  EFF  XSIS 

FC 

tb 

F4 

P 

914 

931 

931 

Y 

ER 

EC 

17 

NA 

u 

r 

5961 

1327 

MIL  S  19500/HVG4  SEMICOND  FLD  EFF  XSIS 

FC 

ES 

F4 

P 

914 

931 

931 

Y 

FR 

FC 

17 

NA 

u 

r 

5961 

1336 

MIL-STD-750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND 

FC 

Fb 

F5 

921 

932 

941 

G 

ER 

EC 

17 

NA. 

u 

c 

5961 

1350 

MIL-S-19S00/280A  SEMICOND  THYRISTORS 

FC 

ES 

FI 

921 

922 

922 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1361 

MIL-S-195G0/3O8B  SEMICOND  DIO  SILI  PWR 

FR 

ES 

FI 

921 

931 

931 

G 

FR 

FC 

17 

U 

c 

5961 

1373 

EP  STUDY  CibS  STOCK  CLASS  5961  &  5980 

FS 

F3 

92? 

923 

923 

A 

FR 

FC. 

17 

ES 

N 

r 

5961 

1374 

MIL-S-19500/359C  SEMICOND  DEV  SILICON 

17 

ES 

FI 

92? 

931 

931 

G 

FR 

FC, 

17 

U 

c 

5961 

1375 

MIL-S-19500/384C  SEMICOND  DEV  TRANSISTO 

FC 

Lb 

FI 

92? 

931 

931 

A 

ER 

FC 

17 

N 

r 

5961 

1378 

MIL-S-19500/270D  SEMICOND  DEV  UNITIZED 

FC 

Lb 

F2 

P 

923 

931 

931 

A 

FR 

FC, 

17 

NA 

N 

r 

5961 

1390 

MIL-S-19500/156G  SEMICON  DEV  DIODE 

FC 

ES 

F2 

P 

923 

933 

933 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

b 

5961 

1400 

MIL-S-19500/427  SEMICOND  DEV  DIODE 

FR 

Lb 

F7 

P 

923 

934 

934 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1401 

MlL-S-19500/251  SEMICOND  DEV  TRANS 

FR 

ES 

F2 

P 

923 

934 

9.34 

A 

FR 

FC, 

17 

NA 

N 

5961 

1402 

MIL-S-19500/575  SEMICOND  DEV  DIODE 

FR 

ES 

F2 

P 

923 

934 

9.34 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1404 

MIL-S-19500/461  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

Lb 

F2 

P 

923 

934 

9.34 

A 

FR 

FC. 

17 

NA 

N 

5961 

1406 

MIL-S-19500/562  SEMICOND  DEV  FIELD  EFFEC 

NA 

ES 

F2 

931 

933 

941 

Y 

FR 

FC, 

17 

NA 

U 

D 

5961 

1408 

MIL-S-19500/444B  SEMICOND  DEV  DIODE 

17 

Lb 

FI 

P 

923 

931 

9.31 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

142/ 

SEMICOND  DEV  TRANS  NPN  SILICON 

17 

LS 

F2 

924 

934 

9.34 

A 

FR 

FC. 

17 

N 

5961 

1432 

MIL-S-19500/382B  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA 

LS 

F2 

P 

924 

9.34 

9.34 

A 

FR 

FC, 

17 

NA 

N 

5961 

1433 

MIL-S-19500/391C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

Lb 

F? 

P 

924 

934 

941 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1434 

MIL-S-19500/241F  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

FC 

LS 

F2 

P 

924 

934 

9.34 

A 

FR 

EC 

17 

N 

5961 

1435 

MIL-S-19500/370C  SEMICOND  TRANS  NPN  SILI 

EC 

Lb 

F2 

P 

924 

934 

9,34 

A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1437 

MIL-S-19500/555D  SEMICOND  FIELD  EFF  TRAN 

NA 

Lb 

F? 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1438 

MIL-S-19500J  MIL  SPEC  SEMICOND  DEVICES 

FC 

ES 

F2 

P 

924 

941 

941 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1444 

MIL-S-19500/144H  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

F2 

P 

924 

934 

941 

G 

ER 

EC 

17 

U 

5961 

1446 

MIL-S-19500/535A  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA 

Lb 

F? 

P 

924 

934 

934 

A 

17 

NA 

N 

5961 

1448 

MIL-S-19500/376C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1449 

MIL-S-19500/366C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

FR 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1450 

MIL-STD-989A  MIL  STD  CERT  REQ  JAN  SEMICO 

NA 

Lb 

F2 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS 

;  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

Z/A 

G/A  S 

a: 

NC 

AC 

or 

T 

r 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  2 

'  2 

^  5 

T 

RL 

AD 

FL 

TL 

R 

^ ; 

El 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IVT 

TVT 

A 

MS 

VS 

s 

KS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

VN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

VT 

YT 

f 

R'' 

$ 

n 

5961 

1451 

MIL-ST0-750D  MIL  STD  FOR  SEMICON  DEV 

EC 

ES 

F2 

924 

941 

941 

A 

ER 

EC 

^  7 

NA 

5961 

145? 

MIL-S-19500/591  SEMICOND  DEV  REPETITIVE 

EC 

ES 

F5 

924 

931 

931 

A 

ER 

EC 

1/ 

NA 

N 

r 

5961 

1453 

MIL-S-19500/291E  SEMICOND  OEV  TRNS  PNP 

ER 

ES 

F2 

P 

924 

933 

933 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

c 

5961 

1454 

MIL-S-19500/SMS1  SEMICOND  DEV  SCHOTTKV  R 

EC 

ES 

E4 

P 

924 

934 

941 

A 

ER 

EC 

”  7 

NA 

V. 

5961 

1455 

MIL-S-19500/OPS1  SEMICOND  DUAL  PWR  SCHOT 

EC 

ES 

F4 

P 

924 

934 

941 

V' 

ER 

EC 

t  7 

NA 

5961 

1457 

MIL-S-19500/469A  SEMICOND  SILICON  HI  PWR 

EC 

ES 

F2 

P 

924 

934 

941 

G 

ER 

EC 

i; 

C 

5961 

1458 

MIL-S-19500/483A  SEMICOND  SILICON  HI  PWR 

EC 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

FC 

'  7 

N 

5961 

1459 

MIL-S-19500/539A  SEMICOND  DEV  PARLINGTON 

NA 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

FC 

1  7 

NA 

N 

5961 

1461 

M1L-S-19500/355D  SEMICOND  UNITIZED 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

934 

941 

G 

ER 

FC 

i; 

NA 

5961 

146? 

MIL-S-19500/396D  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

EC 

p 

NA 

N 

5961 

1464 

MIL-S-19500/420D  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1465 

MIL-S-19500/2530  SEMICOND  DEV  TRANS 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

934 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

L 

5961 

1466 

MIL-S-19500/544A  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

934 

934 

A 

'  7 

NA 

N 

5961 

1468 

MIL-S-19500/523A  SEMICOND  DEV  DARL  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

EC 

77 

NA 

N 

5961 

1469 

MIL-S-19500/354D  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

94] 

934 

G 

ER 

EC 

7 

NA 

i, 

5961 

1470 

MIL-S-19500/349  SEMICOND  DEV  TRANS 

EC 

F2 

P 

931 

941 

941 

G 

ER 

FC 

17 

NA 

L 

5961 

1473 

MIL-S-19500/255H  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

EC 

P 

NA 

K 

5961 

1474 

MIL-S-19500/395C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

E2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

FC 

]_7 

NA 

N 

5961 

1475 

MIL-S-19500/317F  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

EC 

]  7 

NA 

N 

5961 

1476 

MIL-S-19500/181E  SEMICOND  TRANS  NPN 

EC 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

G 

ER 

EC 

"  7 

L 

5961 

1477 

MIL-S-19500/595A  SEMICOND  REP  AVALANCHE 

EC 

ES 

El 

931 

934 

941 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

L 

5961 

1478 

MIL-S-19500/38SB  SEMICOND  FLDErF  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

EC 

^  7 

NA 

N 

5961 

1479 

MIL-S-19500/407B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA 

ES 

r 

P 

931 

94  i 

94: 

A 

ER 

M  f 

■;  / 

NA 

N 

5961 

1480 

MIL-S-19500/398B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

FC 

p 

NA 

N 

5961 

1481 

MIL-S-19500/502B  SEMICOND  DARLINGTON  TRA 

NA 

ES 

E? 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

*  7 

NA 

N 

5961 

1482 

MIL-S-19500/501B  SEMICOND  tranS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

1  7 

NA 

N 

5961 

1483 

MIL-S-19500/571A  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

/I 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1484 

MIL-S-19500/375C  SEMICOND  TRANS 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

P41 

941 

L 

ER 

EC 

*  7 

NA 

N 

5961 

1486 

MIL-S-19500/511B 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

934 

934 

A 

•  -7 

NA 

N 

5961 

1488 

MIL-S-19500/225E  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

EC 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

EX 

•  T 

N 

5961 

1489 

MIL-S-19500/274C  TRANS  NPN  SILICON 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

N 

5961 

1490 

MIL-S-19500/302B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

ER 

ES 

F? 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

FC 

17 

N 

5961 

1491 

MIL-S-19500/463D  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

G 

ER 

FC 

P 

NA 

5961 

1492 

MIL-S-19500/597A  SEMICOND  DEV  QUAD 

EC 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC, 

7 

NA 

N 

5961 

1494 

MIL-S-19500/512B  SEMICOND  OEV  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

QmI 

A 

ER 

f  r 

77 

NA 

N 

5961 

1495 

MIL-S-19500/182D  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

l:. 

•7 

N 

5961 

1497 

MIL-S-19500/4330  SEMICOND  OEV 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

94’ 

G 

ER 

pr 

*T 

NA 

L' 

5961 

1498 

MIL-S-19S00/456C  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

G 

ER 

EX 

]7 

NA 

L 

5961 

1499 

MIL-S-19500/498B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

G 

7 

NA 

L 

5961 

1502 

MIL-S-19S00/445B  SEMICOND  DEV  SILICON 

NA 

ES 

FI 

931 

93? 

932 

L 

ER 

2  7 

NA 

N 

r 

5961 

1503 

MIL-S-19500/476A  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

F? 

P 

931 

933 

933 

A 

*  7 

NA 

N 

r 

5961 

1504 

MIL-S-19500/260D  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

Fi 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

FC 

17 

N 

5961 

1505 

HIL-S-19500/559B  SEMICOND  DEV  UNITIZED 

17 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

LZ 

N 

5961 

IbUb 

MIL-S-19500/558B  SEMICOND  DEV  OIOOE 

17 

ES 

E2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

EC 

1  n 

N 

5961 

150/ 

MIL-S-19500/304C  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

F] 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

n  7 

NA 

N 

5961 

1510 

MIL-S-19500/525A  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F? 

P 

93? 

934 

934 

L 

*  7 

N 

5961 

1511 

07 

MIL-S-19500/FRLL  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F4 

P 

932 

933 

941 

G 

FR 

p  r 

NA 

p 

5961 

1511 

08 

MIL-S-19500/SBT1  SEMICOND  DEV  DIODE 

fC 

ES 

F4 

P 

93? 

933 

941 

A 

FR 

EC 

NA 

n 

5961 

1511 

09 

MIL-S-19500/UFR1  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F4 

P 

93? 

933 

Qi  1 

L 

r 

• 

NA 

r- 

5961 

1511 

10 

MIL-S-19500/UFR2  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F4 

P 

93? 

933 

041 

A 

FR 

EX 

*  7 

NA 

5961 

1511 

11 

MIL-S-19500/UFR3  SEMICOND  DEV  ULTRA  FAS 

EC 

ES 

F4 

P 

93? 

933 

941 

K 

FR 

r  ^ 

■’^7 

NA 

F' 

5961 

1516 

MIL-S-19500/607  SEMICOND  DEV  FIELD-EFF  T 

EC 

ES 

FI 

93? 

933 

933 

A 

ER 

1  7 

NA 

N 

5961 

1320 

MIL-S-19500/599 

EC 

ES 

FI 

93? 

93? 

93? 

A 

FR 

FC 

i  7 

NA 

N 

5961 

1522 

MIL-S-19500/350C  SEMICOND  DEV  TRANS 

EC 

ES 

FI 

93? 

941 

94? 

G 

ER 

EC 

*  7 

NA 

5961 

1523 

MIL-S-19500/599A  SEMICOND  DEV  QUAD  FIELD 

EC 

ES 

F? 

P 

93? 

94? 

94? 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1524 

MIL-S-19500/609A  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

FI 

93? 

934 

94? 

A 

ER 

FC 

p 

NA 

L 

5961 

1526 

MIL-S-19500/477B  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

FI 

93? 

934 

941 

A 

FR 

EC 

p 

NA 

L 

5961 

1528 

MIL-S-19500/435B  SEMICOND  DIODE  LOW-NOIS 

NA 

ES 

F? 

93? 

933 

933 

A 

FR 

EC 

*  7 

NA 

N 

5961 

1530 

MIL-S-19500/270E  SEMICOND  UNITIZED  DUAL- 

EC 

FI 

932 

943 

941 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

L 

5961 

1532 

MIL-S-i9500/586  SEMICOND  DEV  HERMETIC  DI 

EC 

ES 

FI 

93? 

941 

941 

G 

FR 

EC 

NA 

U 

5961 

1533 

MIL-S-19500/587  SEMICOND  DEV  DIODE  SILIC 

EC 

ES 

FI 

93? 

941 

934 

G 

FR 

EC 

u 

NA 

U 

5961 

1535 

MIL-S-19500/356E  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F? 

933 

941 

941 

A 

ER 

EC 

i? 

NA 

N 

5961 

1536 

HIL-S-19500/240F  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

FR 

EC 

p 

N 

5961 

1537 

MIL-S-19500/290E  SEMI  COND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

FS 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1538 

MIL-S-19500/115H  SEMI  COND  DEV  DIOEDE 

FC 

ES 

F? 

P 

933 

943 

941 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

1 

5961 

1539 

MIL-S-19500/379D  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

FR 

EC 

P 

NA 

N 

5961 

1540 

MIL-S-19500/408D  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

FR 

ES 

FI 

933 

941 

941 

G 

ER 

EC 

17 

u 

5961 

1541 

MIL-S-19500/368C  SEMICOND  DEV  TRANS 

FC 

ES 

F? 

P 

933 

94? 

942 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1542 

MIL-S-19500/177E  SEMICOND  DEV  TRANS 

EC 

ES 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1543 

MIL-S-19500/359D  SEMICOND  DEV  DIODE 

17 

ES 

F? 

P 

933 

943 

942 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1544 

MIL-S-19500/406C  SEMICOND  OEV  DIODE  SILI 

17 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

FR 

EC 

:  / 

NA 

N 

5961 

MIL-S-19500/478E  SEMICOND  DEV  DIODE 

FC 

ES 

F2 

P 

933 

943 

941 

G 

FR 

EC 

p 

NA 

L 

5961 

1547 

MIL-S-19500/117K  SEMICOND  DEV  DIODE  SiLl 

FC 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

FR 

EC 

p 

N 

5961 

1548 

MIL-S-19500/127M  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

FC 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1550 

MIL-S-19500/TBD-MI  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

E4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

u 

NA 

N 

5961 

1551 

MIL-S-19500/TBD-M2  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

1  1 

^  Q 

^  Q 

^  2 

T 

Rll 

AU 

Ft) 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IVT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5961 

155? 

MIL-S-19500/TB0-M3  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

EP 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

155.5 

MIL-S-19500/TBD-M4  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

1/ 

NA 

N 

5961 

1554 

MIL-S-19500/593  SEMICOND  DEV  TIELD  EFF 

EC 

ES 

F4 

P 

933  943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1555 

MIL-S-19500/563C  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1556 

MIL-S-19500/444C  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

ES 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

1/ 

NA 

N 

5961 

1557 

MIL-S-19500/562C  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1558 

MIL-S-19500/564C  SEMICOND  DEV 

NA 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1559 

MIL-S-19500/228G  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

933 

941 

942 

G 

ER 

EC 

17 

U 

5961 

1561 

MIL-S-19500/464B  SEMICOND  TRANS  NPN 

1/ 

ES 

62 

P 

933 

944 

944 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

156? 

MIL-S-19500/441D  SEMICOND  TRANS  PNP 

NA 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1563 

MIL-S-19500/526C  SEMICOND  TRANS  NPN 

17 

ES 

F? 

P 

933  944 

944 

A 

17 

N 

5961 

1565 

MIL-S-19500/556D  SEMICOND  DEV  FIELD  EFFE 

NA 

ES 

F2 

933 

943  943  A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1566 

MIL-S-19500/557D  SEMICOND  DEV  FIELD  EFFE 

NA 

ES 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1567 

MIL-S-19500/286D  SEMICOND  DEV  SILICON 

ER 

ES 

F? 

P 

933 

943 

941 

V 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1567 

01 

MIL-S-19500/286E  SEMICOND  DEV  SILICON 

ER 

ES 

F? 

P 

934 

943 

943 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1568 

MIL-S-19500/HEX6  SEMICONDDEV 

EC 

ES 

F4 

P 

934 

943 

94? 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1570 

MIL-S-19500/411G  SEMI  COND  DEV 

ER 

ES 

F2 

P 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

15/3 

MIL-S-19500/592A  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F? 

934 

951 

951 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1574 

MIL-S-19500/596A  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

P 

934 

944 

941 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

15/5 

MIL-S-19500/585  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

P 

934 

944 

941 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

15/6 

MIL-S-19500/590  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

P 

9.34 

944 

941 

G 

ER 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1577 

MIL-S-19500/159G  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

FI 

934 

944 

951 

A 

FR 

FC. 

17 

NA 

u 

5961 

15/9 

MIL-S-19500/156J  SEMI  COND  DEV  DIODE  SIL 

EC 

ES 

F? 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1580 

MIL-S-19500/157K  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1581 

MIL-S-19500/158K  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

F? 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

FC. 

17 

NA 

N 

5961 

1583 

MIL-S-19S00/576A  SEMICOND  DIODE 

ER 

ES 

FI 

934 

941 

941 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1584 

MIL-S-19500/588  SEMICONDUCTOR  DEV 

EC 

ES 

FI 

941 

941 

941 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

U 

5961 

1585 

MIL-S.19500/516C  SEMICOND  DEV 

ER 

FS 

F? 

P 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1586 

MIL-S-19500/613  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

FI 

941 

943 

941 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

L 

5961 

158/ 

MIL-S-19500/611  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

FI 

941 

94? 

041 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

L 

5961 

1588 

MIL-S-19500/612  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

FI 

941 

94  ■, 

941 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1589 

MIL-S-19500  RHT  257  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F4 

P 

941 

943 

A 

FT 

r  r 

17 

NA 

N 

5961 

1590 

MIL-S-19S00  RHT  257  SEMICON  OEV 

EC 

ES 

F4 

941 

943 

9^.2 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

1591 

MIL-S-19500/543D  SEMICOND  OEV 

17 

ES 

FI 

P 

941 

941 

941 

A 

ER 

FC 

17 

N 

5961 

159? 

MIL-S-19500/437C  SEMICOND  DEV 

17 

ES 

F? 

941 

951 

951 

A 

FC 

17 

N 

5961 

1=93 

“IL-S-19500/334A  SEMICOND 

17 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1594 

MIL-S-19500/322B  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1595 

MIL-S-19500/321A  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1596 

MIL-S-19500/2326  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

EC 

N 

5961 

159/ 

MIL-S.19500/183A  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1598 

01 

M1L-S-19500/429D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

17 

n: 

N 

5961 

1596 

02 

MIL-S-19500/427D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1599 

MIL-S-19500/610A  SWMICOND  DEV  HERMETIC 

EC 

ES 

F? 

P 

941 

943 

943 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1600 

MIL-S-19500/586A  SEMICOND  DEV  HERMETIC 

PC 

FS 

F? 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1601 

MIL-S-19500/620A  SEMICOND  HERMETIC  DIODE 

EC 

ES 

F? 

P 

941 

943 

943 

A 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

160? 

MIL-S-19500H  MIL  SPEC  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

P 

941 

942 

942 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1604 

MIL-S-19500  EPSTUDV 

ES 

F3 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1606 

MIL-S-19500/478E  SEMICOND  OEV 

EC 

ES 

FI 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1688 

06 

MIL  C  39018  8A  CAc  “^XD  ELECTROLVTIC 

EC 

ES 

FI 

901 

911 

911 

A 

ER 

Eli 

85 

N 

f 

5961 

3391 

04 

MIL  E  1  555  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

EC 

FS 

HS 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5961 

4039 

MIL  S  19500/508  SEMICOND  XSIS  PWR  TYPES 

ER 

ES 

F? 

91? 

92? 

941 

G 

ER 

j  1 

5961 

A088 

MIL-S-19500/516B  (ER)  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

P 

924 

931 

931 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

C 

5961 

UUib 

EP  STUDY  MIL  STD  982  CERT  RQMTS  FOR  JAN 

ES 

F3 

903 

904 

Qoa 

A 

N 

C 

5961 

0029 

EP  STUDY  DESTRUCTIVE  PHYSICAL  ANALYSIS 

ES 

F3 

P 

911 

913 

921 

A 

ES 

U 

E 

5961 

004/ 

MIL-S-19500 

ES 

A4 

913 

921 

941 

G 

ES 

U 

5961 

0093 

MIL-STD-750  SCOPE  DISPLAY 

ES 

F3 

924 

933 

941 

G 

ES 

U 

D 

5961 

0094 

MIL-STD-750  EPS  INTERNAL  VISUAL  INSPEC  F 

ES 

F3 

P 

924 

934 

934 

A 

ES 

N 

5961 

0095 

MIL-STD-750  EPS  EXTERNAL  VISUAL 

ES 

F3 

P 

924 

933 

941 

G 

ES 

U 

D 

5961 

0098 

EPSTUDV  RAD  HARD  ASSURANCE  PART  MGR  PROG 

ES 

F3 

931 

933 

941 

G 

ES 

U 

D 

5961 

0113 

MIL-S-19500  EPSTUDY 

EC 

ES 

F3 

P 

941 

943 

943 

A 

N 

5961 

0114 

MIL-S-19500  EPSTUDY 

ES 

F3 

P 

941 

943 

943 

A 

N 

5961 

0984 

EP  STUDY  CURRENT  LEAKAGE  ICED  ELEVATED 

ES 

F3 

894 

901 

901 

A 

N 

C 

5961 

6030 

MIL-S-19500/527  SEMICOND  DARLINGTON  XSIS 

17 

ES 

F2 

P 

912 

921 

921 

A 

17 

N 

C 

5961 

FQ31 

MIL-S-19500/464  SEMICOND  XSIS  NPN  PWR 

17 

ES 

F2 

P 

912 

921 

921 

A 

17 

N 

C 

5961 

F040 

MIL-S-19500/461  SEMICOND  XSIS  PNP  HI  PWR 

17 

ES 

F2 

912 

922 

922 

A 

17 

N 

C 

5961 

FU50 

MIL-S-19500/545  USAF  SEMICOND  XSIS  PNP 

17 

ES 

F2 

P 

921 

931 

931 

A 

17 

N 

c 

5961 

F061 

MIL-S-19500/550  SEMICOND  DIO  SILI  FAST 

17 

ES 

F] 

921 

922 

931 

A 

17 

U 

B 

5961 

F062 

MIL-S-19500/553  SEMICOND  DIO  SILI  SCHOH 

17 

ES 

El 

921 

923 

931 

A 

17 

U 

B 

5961 

F067 

MIL-S-19500/545  SEMICOND  XSIS  PNP  SILI 

17 

FS 

HI 

P 

921 

931 

941 

V 

17 

U 

r 

5961 

6068 

MIL-S-19500/421B 

17 

FS 

FI 

922 

922 

922 

A 

N 

c 

59bl 

F089 

MIL-S-19500/510(USAF)  SEMICOND  DEV  TRANS 

17 

FS 

F? 

P 

924 

934 

941 

G 

17 

U 

5961 

F091 

MIL-S-19500/453B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

17 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

17 

N 

5961 

F092 

MIL-S-19500/552A  (AF)  SEMICOND  DIODE  TRA 

17 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

17 

N 

5961 

FIDO 

MIL-S-19500/518B  SEmIcOND  DEV 

17 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

17 

N 

5961 

FlOl 

MIL-S-19500/540A  SEMICOND  OEV  DARL  TRANS 

17 

FS 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

17 

N 

5961 

F105 

MIL-S-19500/553  SEMICOND  DIODE 

17 

ES 

FI 

P 

931 

934 

934 

A 

17 

NA 

N 
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PROJECT 

5961  F107 
5961  F108 
5961  FllO 
5961  Fill 
5961  F112 
5961  K090 


. TITLE . 

MIL-S-19500/<J95A  SEMICOND  DEV  UNITILED 
MIL-S-19500/496A  SEMICOND  UNTILED  DUAL  T 
MIL-S-19500/534A{USA  SEMICOND  DEV  TRANS 
MIL-S-19500/535A{USA  SEMICOND  DEV  TRANS 
MIL-S-19500/344A  YSA  SEMICOND  DEV  TRANS 
MIL-S-19500/511A  SEMICOND  TRANS  PNP 


5961  TOTAL  -  208  .  DELINQUENT  -  47  .  STATUS  CODES:  A  -  208  .  G  -  0 

5962  1114  MIL  M  38510  58C  MCKT  DGTL  CMOS  SW  ML 

5962  1137  MIL  M  38510  341  MCtCTS  DIG  AOV  SCHTKY  TTL 

5962  1161  IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A4  9999  2000 
5962  1173  02  MIl  M  38510  136  MCKT  LNR  HVBRID  VOLT  REF 

5962  12G2  MIL  M  38510  139B  MCKT  LIN  INTNL  TRIM  ANA 

5962  1207  MIL  M  38510  600  MCKT  DIG  BIPOLAR 

5962  1215  MIL  M  38510  762  MCKT  DIG  LOW  PWR  ADV  CMO 

5962  1217  MIL  M  38510H  MCKT  GEN  SPEC  FOR 
5962  1230  MIL  M  38510  555  MCKTS  DIG  CMOS  REMOTE 

5962  1231  MIL  M  MITLA  INTEG  CIR  CDS  RF  CARDS  MEM 

5962  1236  MIL-HD8K-YYV  DOC  MIL  ELEC  CCMP  VH51C 

5962  1237  MIL-HG3K-XXX  APPLICATION  GUIDE  SEL  OF  MC 

5962  1244  MIL  M  38510  117  MCKT  LIN  ADJ  ^QS  VOLT 

5962  1245  IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A5  2000  2000 
596?  1246  MIL-M-38510/383  MCKT  DIG  BIP  ADV  LO  PWR 

596?  1249  MIl-M-38510/763  MCKT  DIG  ADV  CMOS 

5962  127C  MlL-M-38510/752  MCKT  DIG  AOV  CMOS 

5962  1284  MlL-M-38510  GEN  SPEC  FOR  MCKTS 

5962  1296  MI L-M-38510/344  MCKT  DIG  ADV  SCHOTTKY 

595?  ISC"  MrL-M-38510/316D  MCKT  DIG  LOW  PWR 

5962  1324  MI L-M-38510/245A  MCKT  DIG  CMOS 

5962  1335  MI L-M-38510/753  MCKT  DIG  ADV  CMOS 

5962  1338  MIl-HOBK-XXX  MCKT  AOPLICATION  HANDBOOK 
5962  1339  MlL-M-38510/657  MCKT  DIG  HI  SPEED 

5962  1342  MlL-STD-1835  MCKT  CASE  OUTLINES 
5962  1341  MIL-H-38534B  GEN  SPEC  FOR  HYBRID  MCKT 

5962  1342  MIL-M-38510/129A  MCKT  MONOlITHIC  SILICON 

5962  1362  IR  STDY  MCIRCUl?  DIGITAL  02A1  2000  200 

5962  1363  IR  STDY  MCIRCUIT  DLlNEAR  03A1  1000  IOC 

5962  1364  IR  STDY  MCIRCUIT  MEMORY  05A1  1000  100 

5962  1365  M38510/371A  MCKT  DIG  BIPOLAR  lOW  POW  SCh 

5962  1366  MlL-STb-883  TEST  METHODS 

5962  136'  MIl-M-38510/752  MCKT  DIG  ADVCMOS 

5962  1365  MI L-M-38510/122A  MCKTS  lINEAR  HI  SLEW  RA 

5962  1365  MIl-M-3851C/103  MCK'^  LINEAR  VOLT  COMP 

5962  1372  MIl-BUl-123' LIST  STD  MK  DWGS 

5562  1371  MI.-I-3S536B  GEN.  S=EC  INTEGRATED  CIRCU; 

596?  TOTAL  -  37  ,  DELINQUENT  -  15  ,  STATUS  CODES:  A  -  37  ,  G  -  0 
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STD  137S0  RtQMTS  FOR  EMPLOYING  SEM 
M  26767C  MOD'J.ES  STANDARD  ELECTRONIC 
STD  1389C  DESIGN  REQMTS  FOR  SEM 
M  26787  529  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
M  28787  433  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
M-28787/420  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
M  28787  8E  MODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  96  1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  iOE  M0DU.es  STANDARD  ''LECTR 
M  28787  148  MODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  16A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  17A  MODULES  STANDARD  ELECTR 


M  28787 
M  28787 


24A  MODULES  STANDARD  ELECTR 


M  28787  27A2  MODULES 
M  28787  28A1  MODULES  STANDARD  ELECTI 
M  28787  298  MODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  30B  NODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  31B1  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
M  28787  32E  MODULES  STANDARD  ElECTR  SH 
M  28787  34B  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
M  28787  3881  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
M  28787  40B  MODULES  STAND'.RD  ELECTR  SH 
M  28787  4481  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
M  28787  4581  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
M  28787  49A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
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5963-5963 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PA  AA 
RC  GC 


PROJECT 


SC  LL  F  c 

IT  CA  lYT 


MIL  M  28787  54B2  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  57A3  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  58C  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  6181  MODLUELS  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  62C3  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  64A2  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  65A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  68A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  73A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  74  4  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  75A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  26787  76A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  77A1  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  79A2  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  82A1  MODULES  STANDARD  ELECTR  S^ 
MIL  M  28787  838  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  84A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  85A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  8782  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  112C  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  113A2  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  114A2  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  115A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  116A2  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  117A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  120B1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  124A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  125A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  127D1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  128E1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  129A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  130A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  132A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  13382  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL-M-28787  136A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  137A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  1406  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  14181  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  147A  MODUlES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  152A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  154A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  155A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  156A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  157A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  158A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  159A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  161A  MODULES  STANDARD  ELECTR  Sh 
MIL  M  28787  162  2  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  169B1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  170A  MODULES  STANDARD  Ei.ECTR  SH 
MIL  M  28787  173A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  174A2  MODU..ES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  1768  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  17881  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  1798  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  180A1  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  182A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  183A  1  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 
MIL  M  28787  1848  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  1868  1  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 
MIL  M  28787  189C  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  190A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  1918  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  1928  2  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 
MIL  M  28787  193A  4  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 
MIL  M  28787  194A  1  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 
MIL  M  28787  200  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  204A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  205A  2  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 
MIL  M  28787  206A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  208  3  MODULES  STANDARD  ELECT  SH 
MIL  M  28787  2098  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  220A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
MIL  M  28787  222A  MODULES  STANDARD  ELECTR  SH 
IMIL  M  28787  223A  2  MODULES  STANDARD  ELE  SH 
MIL  M  28787  224A  3  MODULES  STANDARD  ELEC  SH 


NW  D1 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  01 
NW  D2 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  01 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D! 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 
NW  D1 


-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

DC 

^  s 

f  Q 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

lYT 

IVT 

lY? 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Si 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

951 

-> 

L 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

QjD 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

re 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

915 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

A 

ER 

Sri 

85 

ES 

gi  7 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

07X 

933 

A 

ER 

SH 

85 

re 

913 

933 

933 

A 

FR 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sn 

85 

re 

01  3 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

Tk 

sc 

ES 

915 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

65 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sri 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sri 

85 

ES 

913 

933 

yi? 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

9T5 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

935 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

935 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

n  1 27  ru  rj  c:?  ru  r-?  f  n  n  CTJ  o  CO  ccj  o  o  o  r  >  CJ  CT»  o  C3  Cl  r:?  CJ  c:7 


5963-5963 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 

1ST  1 

QTR  1 

FY 

1994 

ASSIGNEE  AaiVITY  1 

LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP  -Z- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

nr 

RC 

GC 

SC 

LL  F  Q 

^  9 

Q 

^  Q 

1 

RU 

AL 

FL 

■^1 

R 

r 

ET 

N1 

IT 

CA  lYT 

lYT 

IVT 

TVT 

A 

MS 

YS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

YN  SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

c 

n 

5963 

0185 

MIL 

M 

28787 

225B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

[' 

5963 

0186 

MIL 

H 

28787 

226A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

p 

5963 

0187 

MIL 

M 

28787 

227A  2  modules  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rs 

N 

5963 

0188 

MIL 

M  28787 

228A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r 

5963 

0189 

MIL  M 

28787 

229A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

:i 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r, 

5963 

0190 

MIL 

M 

28787 

231A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Di 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

n 

5963 

0191 

MIL  M 

28787 

232A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

K 

r- 

5963 

0192 

MIL 

M  28787 

234A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913  933 

933 

A 

ER 

SH 

rc; 

N 

b 

5963 

0193 

MIL  M 

28787 

235A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

N 

5963 

0194 

MIL 

H 

28787 

236A  modules  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

pc 

ES 

N 

P 

5963 

0195 

MIL  M 

28787 

237A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0196 

MIL 

M  28787 

239A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0197 

MIL  M 

28787 

240A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

pc 

FC 

N 

p 

5963 

0198 

MIL 

H 

28787 

241  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

rc 

N 

p 

5963 

0199 

MIL 

H 

28787 

242A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

£8 

ES 

N 

n 

5963 

0200 

MIL 

M 

28787 

244A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r 

5963 

0201 

MIL 

M 

28787 

249A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

z 

ER 

SH 

S5 

rc 

N 

5963 

0202 

MIL 

M 

28787 

250  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0203 

MIL  M 

28787 

251  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

p 

5963 

0204 

MIL 

M 

28787 

252  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0205 

MIL  M 

28787 

253  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

8'' 

'’S 

N 

5963 

0206 

MIL 

M 

28787 

254  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

Z 

ER 

SH 

85 

rS 

N 

5963 

0207 

MIL 

M 

28787 

255  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

z 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0208 

MIL 

M 

28787 

256  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

N 

r, 

5963 

0209 

MIL 

M 

28787 

257  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

z 

ER 

SH 

BS 

rc 

N 

596j 

0210 

MIL 

M 

28787 

258A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

y 

ER 

SH 

PC 

rs 

N 

5963 

0212 

MIL 

M 

28787 

260  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

1 

ER 

Sh 

85 

rc 

N 

:963 

0213 

mil 

M 

28787 

261  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

02 

932 

951 

7 

ER 

SH 

pc 

rc 

N 

5963 

0214 

MIL 

M 

28787 

263  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

7 

ER 

Sh 

85 

rc 

K 

5963 

0215 

MIL- 

-M- 

-28787 

264A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

C'C  • 

7 

ER 

Ct- 

85 

pc 

N 

5963 

0216 

MIL 

M 

28787 

265A2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

r  V. 

N 

596j 

0217 

MIL 

M 

28787 

267B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

N 

5963 

0218 

MIL  M 

28787 

268A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

\ 

5963 

0219 

MIL 

M 

28787 

270  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

K 

5963 

0220 

MIL 

M 

28787 

271A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

914 

934 

934 

A 

ER 

Sh 

85 

rc 

N 

5963 

0221 

MIL 

M 

28787 

272A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D! 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sh 

85 

t' 

s 

5963 

0222 

MIL 

M 

28787 

273A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

r  c 

N 

596i 

0223 

MIL 

M 

28787 

275A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

02 

931 

951 

rc 

S.H 

85 

rc 

N 

5963 

C2?4 

MIL 

M 

28787 

27711  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

02 

931 

951 

z 

ER 

85 

ES 

S 

A 

5963 

0225 

MIL 

M 

28787 

279  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

01 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sh 

85 

rc 

s 

5963 

0226 

MIL 

M 

28787 

286  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

8=" 

rr 

N 

5963 

0228 

MIl 

M 

28767 

288A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

921 

Q4^ 

941 

A 

ER 

Sh 

85 

E'. 

N 

5963 

0229 

MIL 

M 

28787 

291A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sh 

pc 

rc 

N 

5963 

0230 

MJl 

M 

28787 

292A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

921 

94] 

941 

A 

ER 

Sh 

85 

rc 

N 

5963 

3231  10 

MIl 

M 

28787 

294A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

02 

931 

951 

Z 

[R 

SH 

85 

rc 

N 

A 

5963 

C232 

mil 

M 

28787 

295A;  modules  standard  ELECT 

SH 

NW 

02 

931 

951 

ER 

SH 

85 

rc 

N 

A 

5963 

3233 

mil 

M 

2878:’ 

301A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

Sh 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

4 

rt 

Sh 

8- 

r  c 

N 

5963 

Mil 

M 

28787 

302A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

L 

►  i 

sh 

pc 

r  c 

s 

596j 

MIL 

M 

28787 

304A  3  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Cl 

921 

941 

941 

r«v 

N 

r96:: 

3236 

Mil 

M 

28787 

306A  2  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

4 

ER 

PC 

ES 

N 

596:^ 

Wc:.! 

mil 

M 

26787 

307A  modules  standard  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

qa: 

M 

SH 

85 

rc 

S 

596j 

0238 

M;L 

M 

28787 

309A  MODULES  standard  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

rc 

N 

^963 

0239 

mil 

M 

28787 

311A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

ER 

Sn 

P- 

ES 

N 

596j 

0240 

mil 

M 

28787 

314  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

S“ 

85 

r  c 

N 

5963 

0241 

mil 

M 

28787 

315  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

t. 

5963 

0242 

mil 

M 

28787 

316A  MODULES  STANDARD  ELECRT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0243 

mil 

M 

28787 

317A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sri 

85 

rv 

N 

5963 

0244 

MIl 

M 

28787 

318A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

65 

ES 

s 

0245 

mil 

M 

28787 

3206  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sh 

85 

rc 

S 

r96^ 

u246 

^  L 

M 

28787 

321A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sh 

8^. 

r  \ 

N 

596;; 

0247 

mil 

M 

28787 

3221  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

931 

951 

7 

ER 

sh 

8H 

rc 

N 

5963 

0248 

MIL 

M 

28787 

323  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

ES 

N 

5963 

0249 

mil 

M 

28787 

324  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

N 

296j 

02  50 

MIL 

M 

28787 

325  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

ER 

SH 

6F 

rc 

N 

5963 

0251 

mil 

M 

28787 

327  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0252 

mil 

M 

28787 

329  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

Q71 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

N 

5963 

0253 

mil 

M 

28787 

330  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

rc 

N 

5963 

0254 

MJl 

M 

28787 

331A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

K 

5963 

0255 

MIL 

M 

28787 

332  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0256 

MIL 

M 

28787 

333  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5962 

0257 

MIL 

M 

28787 

340  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sh 

85 

ES 

N 

5963 

0258 

MIL 

M 

28787 

341  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

Sri 

85 

ES 

N 

5963 

0259 

Ma 

M 

28787 

344  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

921 

94] 

941 

A 

ER 

Sri 

85 

ES 

N 

5963 

0260 

MIL 

M 

28787 

345  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

921 

941 

941 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

026; 

mil 

HDBK  246A  PROGRAM  MANAGERS  GUIDE  FOR 

SH 

NW 

02 

931 

951 

z 

ER 

Sh 

85 

E^ 

N 

5963 

0264 

mil 

M 

28787 

428  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

A4 

911 

931 

931 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

PAGE  HO.  A  -  63 


5963-5970 

RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1ST  QTR  FY  1994 


PA 

AA 

BA  PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

oc 

T 

C 

RC 

GC 

SC  LL 

F  Q  F  Q 

^  s 

^  s 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

FT 

NT 

IT  CA 

lYT  lYT 

lYt 

iyt 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5963 

0275 

IR  STUDY  ELECTRONIC  MODULES  018  100  50 

ES 

E3 

923 

933 

943 

A 

ER 

SH 

99 

ES 

u 

D 

5963 

A069 

MIL-C-62670  CONTROL  UNTI  ELECTRONIC 

AT 

F5 

904 

914 

914 

A 

AT 

N 

C 

5963 

A825 

CONTROL  UNIT  ELEC  MOD 

AT 

F2 

902 

903 

9U3 

A 

AT 

N 

C 

5963 

N709 

MIL  M  28787  508  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

A4 

882 

902 

902 

A 

N 

c 

5963 

N716 

MIL  M  28787  510  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

A4 

882 

902 

902 

A 

N 

r 

c 

5963 

N718 

MIL  M  28787  542  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

A4 

882 

902 

893 

A 

U 

5963 

N727 

MIL  M  28787  502  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

A4 

901 

901 

901 

A 

N 

c 

5963 

N732 

MIL  M  28787  538  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NU 

A4 

891 

891 

891 

A 

N 

c 

5963 

N759 

MIL  M  28787  48  1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N761 

MIL  M  28787  llA  2  MODULES  A  STANDARD  ELE 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N763 

MIL  M  28787  338  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N765 

MIL  M  28787  428  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N769 

MIL  M  28787  678  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

D1 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N774 

MIL  M  28787  1438  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N784 

MIL  M  28787  278A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N789 

MIL  M  28787  1098  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N794 

MIL  M  28787  2668  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

932 

A 

SH 

N 

r 

5963 

N/97 

MIL  M  28787  1428  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N/99 

MIL  M  28787  211A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

r 

u 

5963 

N804 

MIL  M  28787  248A  1  MODULES  STANDARDS  EL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

c 

5963 

N816 

MIL  M  28787  608  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

931 

93? 

A 

SH 

N 

B 

5963 

N817 

MIL  M  28787  81A  1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

C 

5963 

N818 

MIL  M  28787  1188  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

r 

5963 

N820 

MIL  M  28787  160A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

r 

5963 

N821 

MIL  M  28787  163A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

5963 

N822 

MIL  M  28787  1888  MODULES  STANDARD  ElECTR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

r 

w 

5963 

TOTAL  - 

205  .  DELINQUENT  -  31  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  205  , 

G  -  0 

.  Y  -  0 

»  i 

I  -  ( 

3 

5965 

0198 

IR  STDY  MISC  HDSETS  SPKRS  01C3  50  25 

ES 

£3 

893 

904 

944 

A 

CR 

FC 

99 

ES 

U 

5965 

0204 

MIL-L-10911/8  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 

EC 

ES 

R2 

914 

924 

941 

A 

CR 

EC 

85 

u 

r 

5965 

0219 

MIL-E.17884B  EARPHONES 

FC 

ES 

F5 

922 

931 

941 

A 

CR 

FC 

i  1 

u 

r 

5965 

0220 

MIL-E-17884/1  EARPHONES 

EC 

ES 

F5 

922 

931 

941 

A 

CR 

EC 

11 

u 

c 

5965 

0221 

MIL-E-17884/2  EARPHONES 

EC 

ES 

F5 

922 

931 

941 

A 

CR 

EC 

n 

u 

5965 

0222 

MIL  M  49199A  MICROPHONE  LINEAR  M162  AIC 

CR 

ES 

F2 

922 

942 

94? 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0222 

01 

MIL  M  49199  1  MICRO  M  49199  01  M162  M170 

CR 

ES 

F4 

922 

94? 

94? 

A 

CR 

EC 

°5 

N 

5965 

0222 

02 

MIL  M  49199  2  MICRO  LINEAR  M166  M171  AIC 

CR 

ES 

F4 

922 

942 

94? 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0222 

03 

MIL  M  49199  3  MICROPHONE 

AS 

ES 

A4 

923 

933 

94? 

A 

CR 

AS 

8'^ 

FS 

U 

n 

5965 

0222 

04 

MIL  M  49199  4  MICROPHONE 

AS 

ES 

A4 

923 

933 

942 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

L 

D 

5965 

0224 

MIL  L  10911  2A  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 

CR 

F2 

924  924 

934 

934 

A 

CR 

N 

5965 

0225 

MIL-M-5794B  MICRO  M6AUR  M51UR 

CR 

F2 

932 

95? 

952 

A 

CR 

85 

N 

5965 

0226 

MIL-H-83511  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0226 

01 

MIL-H-83511/2  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0226 

02 

MIL-H-83511/3  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0226 

03 

MIL-H-83511/5  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

94] 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0226 

04 

MIL-H-83511/6  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0226 

05 

MlL-H-835n/7  HEADSET-MICROPHONE 

85 

FS 

F2 

933 

941 

94  2 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

022/ 

MIL-H-5795  HEADSET  MICROPHONE 

85 

ES 

H5 

934 

941 

941 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5965 

0228 

A  A  XXXXX  LOUDSPEAKERS  PERMANENT  MAGNET 

SH 

A4 

934 

954 

954 

A 

ER 

SH 

99 

N 

5965 

f-218 

MIL-H-83534(USAn  HEADSET  MICROPHONE 

85 

FS 

FI 

921 

9?3 

934 

G 

L 

5965 

f-219 

MIL-H-83535(USAP1  HEADSET  MICROPHONE 

85 

FS 

FI 

921 

9?3 

934 

G 

u 

5965 

F221 

MIL-H-26312A(USAr)  HEADSET  MICROPHONE 

85 

FS 

F5 

922 

93? 

941 

A 

85 

r 

5965 

t-223 

MIL-H-87819  (USAF)  HEADSET  MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

5965 

f-223 

01 

MIL-H-87819/1A(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

FS 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

5965 

F223 

02 

MIL-H-87819/2A(USAFI  HEADSET  MICRO 

85 

FS 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

5965 

5223 

03 

MIL-H-87819/3A(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

FS 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

5965 

5  223 

04 

MIL-H-87819/4(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

FS 

F4 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

5965 

5225 

MIL-C-6629A{USAF)  CARBON  MICROPHONE  M-15 

85 

FS 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5965 

5226 

MIL-H-27467B(USAF)  HEADSET  ELEC  H754/A1C 

85 

FS 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5965 

522/ 

MIL-A-8416C(USAF)ADAPTER  HEADSET  MICROPH 

85 

FS 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5965 

5228 

MIL-H-9697A(USAF)HEADSET  MICROPHONE  H163 

85 

FS 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5965 

5  229 

MIL-D-9415B(USAF)DYNAMIC  LOUD  SPEAKER  L3 

85 

ES 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

5965 

N216 

MIL  L  17080  C  4  LOUDSPEAKERS  PERMANENT 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

5965 

N224 

MIL-L-17080C  4  LOUDSPEAKERS  PERMANENT 

SH 

H5 

934 

954 

954 

A 

N 

5965 

TOTAL  - 

35  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  35 

« 

G  -  0 

.  Y  -  0 

•  J 

E  -  0 

5970 

0661 

MIL  I  24098  1  INSULATING  VARNISH 

SH 

A2 

871 

891 

891 

A 

FR 

SH 

20 

N 

c 

59/0 

0661 

01 

MIL  I  24092  1  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

59/0 

0661 

02 

MIL  I  24092  2  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

r 

59/0 

0661 

03 

MIL  1  24092  3  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

r 

59/0 

0661 

04 

MIL  1  24092  4  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

r 

5970 

0661 

05 

MIL  I  24092  5  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

89  i 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

5970 

0661 

06 

MIL  I  24092  6  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

5970 

0661 

07 

MIL  I  24092  7  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

5970 

0661 

08 

MIL  I  24092  8  INSULATING  VARNISH 

SH 

A4 

871 

891 

891 

A 

ER 

SH 

20 

N 

c 

PAGE  HO.  A  -  64 


5970-5977 


0.  DD-DR&  (A  )759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 


0661  09 
0661  10 
0661  11 
0661  12 
1002 
1002  01 
1002  02 
1002  03 
1002  04 
1018  01 
1018  02 
1018  03 
1018  04 
1018  05 
1018  06 
1018  07 
1018  08 

1018  09 
1018  10 
1018  11 

1019 

1020 
1021 
1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 
1035 
1054 
1060 
1085 
1096 
1100 
1106 
1109 
1113 

1117 

1118 
1119 
1119  01 
1119  02 
1119  03 
1119  04 
1119  05 
1119  06 
1119  07 
1119  08 
1119  09 
N676 


MIL  I  24092  9  INSULATING  VARNISH 
MIL  I  24092  10  INSULATING  VARNISH 
MIL  I  24092  11  INSULATING  VARNISH 
MIL  I  24092  12  INSULATING  VARNISH 
DOD  I  XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 
DOD  I  XXX  INSULATING  RESINS  SOLVENTLESS 
DOD  I  XXX  INSULATING  RESIMS  SOLVENtlESS 
DOD  I  XXX  INSULTING  RESINS  SOLCENTLES 
DOD  I  XXX  INSULTING  RESINS  SOLCENTLES 
MIL  I  XXX  INSULATION  SHEETS  ELECTRICAL 
MIL  I  XXX  1  NATURAL  FIBER  PAPER  AND  LAMI 
MIL  I  XXX  2  CLOTH  VARNISHED  CAMBRIC 
MIL  I  XXX  3  PASTED  MICA  AND  GLASS  CLOTH 
MIL  I  XXX  4  CLOTH  CLASS  FIBER  VARNISHED 
MIL  I  XXX  5  POLYETHYLENE  TEREPHTHALATE 
HIL  I  XXX  6  POLYETHYLENE  TEREPHTHALATE 
MIL  I  XXX  7  MICA  PAPER  SILICONE  BONDED 
MIL  I  XXX  8  MICA  PAPER  AND  CLASS  CLOTH 
MIL  I  XXX  9  SYNTHETIC  FIBER  BONDED  PAPER 
MIL  I  XXX  10  SYNTHETIC  RESIN  FILM 
MIL  I  695B  1  INSULATION  ELECTRICAL  PAPER 
MIL  I  3374A  2  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 
MIL  I  3505C  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 
MIL  I  17205C  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 
MIL  I  19632B  INSULATION  ELECTRICAL  DIELE 
MIL  I  22834A  1  INSULATION  ELECTRICAL 
MIL  I  19917A  INSULATION  SHEET  ELECTRICAL 
MIL  I  21070B  1  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 
MIL  I  24204A  INSULATION  ELECTRICAL  HIGH 
MIL  I  631D  6  INSULATION  ELECTRICAL  SYNTH 
MIL  I  22129C  1  INSULATION  TUBING 
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•CC  PRT  WIRE  BD  MULTI  LAYERD 

FR 

FS 

A4 

923 

932 

943 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

c 

5998 

0034 

IPC-TM-650  2.5.5.5A  I  PC  TM  650  METHOD 

FR 

FS 

A5 

B 

923 

924 

924 

A 

FR 

FC 

8' 

N 

r 

5998 

0042 

MIL-P-50884D  PRINTED  WIRING  BOARD 

85 

FS 

A2 

933 

943 

943 

A 

FR 

FC 

8: 

N 

5998 

0043 

01 

MIL-S-13949/19A  SHEET  PRINTED  WIRING  BOA 

ER 

FS 

A2 

933 

941 

94; 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5998 

0043 

02 

MIL-S-13949/ 

'20A  SHEET  PRINTED  WIRING  BOA 

FR 

FS 

A2 

933 

941 

941 

M 

FR 

il 

85 

N 

5996 

0044 

MIL-P-55110E 

;  PRINTED  WIRE  BOARD 

FR 

FS 

F2 

933 

9.34 

941 

A 

ER 

px 

85 

L 

5998 

0045 

MIL-ST0-2118A  FLEX  AND  RIGID-FLEX  PRINT 

85 

FS 

A7 

P 

933 

943 

94‘ 

A 

CC 

85 

S 

5998 

0046 

IPC-SG-141  NOT  OF  ADOPT 

FR 

FS 

A5 

B 

933 

934 

934 

r 

ER 

r 

S: 

5998 

0047 

01 

MIL-P-13949/17  PLASTIC  SHEET  LAM  METAL-C 

ER 

FS 

H5 

934 

94-, 

94: 

'£ 

pc 

►  , 

8=^ 

N 

5998 

004/ 

02 

MIL-P-13949/ 

71  PLASTIC  SHEET  LAM 

FR 

FS 

H5 

934 

94] 

041 

A 

rp. 

r  ^ 

85 

N 

5998 

0049 

MIL-S-I3949f 

i  SHEET  ORT  WIRING  BD  GEN  SPE 

ER 

FS 

Cl 

934 

934 

934 

A 

FR 

FC 

8= 

N 

5998 

0050 

MIL-S-13949/2C  SHEET  PRINTED  WIRINGBOARD 

FR 

FS 

F2 

934 

943 

94,- 

A 

FC 

85. 

N 

5998 

0051 

MIl-S-13949/ 

'IIB  SHEET  ART  WIRING  BOARD 

FR 

FS 

F2 

934 

943 

943 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5998 

0052 

MIL-P-55617E 

i  PLASTIC  SHEET 

FR 

ES 

A  5 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

1023 

02 

MIL  P  2397] 

.  2  PWR  DIVIDERS  COMBINERS 

EC 

ES 

F2 

P 

893 

903 

903 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5998 

AOOl 

MIL-C-70921( 

'AR)  CCA:12271817 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

P- 

5998 

A002 

MIL-C-70924< 

’AR)  CCA: 12281255 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

C 

5998 

A003 

MIL-C-70925( 

AR)  CCA: 12281134 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

L 

P 

5998 

A004 

MlL-C-70926i 

'AR)  CCA:12281135 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

p 

5998 

A005 

MIL-C-70927( 

!AR)  CCA: 12281 136 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

1 

p 

5998 

AOOc 

MIL-C-70928i 

AR)  CCA;12281137 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

A007 

MIL-C-709291 

;aR)  CCA: 12281138 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

A008 

MIL-C-70930( 

;aR)  CCA: 12281139 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

1  : 

E 

5998 

A009 

MIL-C-70932( 

'AR)  CCA:12281]41 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

L 

B 

5998 

AO  10 

MIL-C-70934! 

’AR)  CCA: 12271922 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

AOll 

MIL-C-70935( 

:ar)  CCA: 12272324 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A012 

MIL-C-70936( 

!ar)  CCA  12271947 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

P 

5998 

A013 

MIL-C-70937( 

AR)  CCA  12271902 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

L 

E 

5998 

AO  14 

MIL-C-70939( 

:ar)  CCA  12272552 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

A016 

MIL-C-70980( 

!ar)  NCCA  10559355 

AR 

84 

904 

911 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

AOi/ 

MIL-C-70981( 

;ar)  NCCA  10559365 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

1  : 

£ 

5998 

A018 

MIL-C-70971( 

;aR)  N  CCA  D  I/O  N02  12279639 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

i' 

5998 

AO  19 

MIL-C-70975( 

;aR)  N  CCA  REPROGMBLE  MEMORY 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

5998 

A020 

MIL-C-709601 

!ar)  CCA  I/O  AND  DISPLAY 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

5998 

A021 

MIL-C-70964( 

!ar)  CCA  12279548  C  PROCESSOR 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998 

A022 

MIL-C-709651 

AR)  CCA  12279623-1  C  PROCESR 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998 

A023 

MIL-C-709661 

!ar)  CCA  D  I/O  NOl 

AR 

B4 

9C4 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998 

A024 

MIL-C-70967( 

!aR)  CCA  RECTICLE  D  12279321 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998 

A025 

MIL-C-70970( 

!ar)  CCA  D  I/O  NO  2  12279470 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

L 

5998 

A026 

MIL-C-709721 

;ar)  CCA  POWER  CONDIT  9376745 

AR 

B4 

904 

Q 14 

934 

A 

AR 

U 

5998 

A027 

MIL-C-709731 

!ar)  CCA  9376744  SI 

AR 

B4 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

5998 

A028 

MIL-C-70974( 

!ar)  C  C  a  9376743SI  MlAl  TNK 

AR 

84 

904 

914 

914 

A 

AR 

N 

C 

5998 

A058 

MIL-P-46843( 

)  Ml  PRINTED  WIRING  ASS4S 

MI 

F2 

941 

961 

961 

A 

MI 

N 

5998 

0040 

EP  STUDY  TO 

DEV  COMMENTS  CONCERN  IPC  142 

ES 

A3 

914 

921 

921 

A 

N 

C 

5998 

0055 

EP  STUDY  DEV  QUAL  CONFORM  TEST  COUPON  SU 

ES 

F3 

933 

934 

941 

G 

ES 

U 

5998 

0057 

EP  STUDY  OBTAIN  COMMENTS/  CONCUR  CONTENT 

ES 

A3 

941 

942 

942 

A 

N 
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0303 

IR  STDY  SHIELDING  GASKET  06A1  5000  500 

es 

E3 

924  924 

944 

944 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

N 

0306 

MS27574  CABLE  AIRCRAFT  AND  AGE  GROUNDING 

85 

ES 

F5 

P 

932 

942 

942 

A 

AV 

AS 

85 

U 

0308 

IR  STDY  MISC  ELECT  COMPS  01A2  200  100 

ES 

E3 

932 

952 

952 

A 

ER 

EC 

99 

N 

0311 

MIL-H-87111/7A  HEAT  SINKS 

85 

ES 

C2 

934 

952 

952 

A 

ER 

EC 

86 

ES 

N 

0312 

M1L-G-83528/4D  GASKETING  MATERIAL 

85 

ES 

C2 

934 

952 

941 

6 

ER 

EC 

85 

ES 

Li 

0313 

A-A-55485  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

0313 

01 

A-A-55485/1  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

0313 

02 

A-A- 55485/2  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

0313 

03 

A-A- 55485/3  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

0313 

04 

A-A-55485/4  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

0313 

05 

A-A-55485/5  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

FF 

N 

0313 

06 

A-A-55485/6  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

0313 

07 

A-A-55485/7  MOUNTING  PAD 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

f  c 

N 

0313 

08 

A-A-55485/10  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

0313 

09 

A-A-55485/11  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

EP 

EC 

85 

ES 

N 

0314 

HIL-C-83413/7B  CONN  &  ASSEMBLIES 

85 

ES 

D2 

934 

951 

951 

A 

AV 

AS 

85 

N 

0315 

IPC-DW-425  NOTICE  OF  CANCELLATION 

85 

ES 

H5 

934 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

0316 

MIL-M-38527  MOUNTING  PADS 

85 

ES 

F5 

94] 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

0316 

01 

MlL-M-38527/1  MOUNTING  PADS 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

PC 

85 

0316 

02 

MIL-M-38527/2  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

FS 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

0316 

03 

MIL-M-38527/3  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

0316 

04 

MIL-M-38527/4  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

0316 

05 

MIL-M-38527/5  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO  85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

0316 

06 

MIL-M-38527/6  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

94] 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

1 

0316 

07 

MIL-M-38527/7  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

0316 

08 

MlL-M-38527/10  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTR  85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

0316 

09 

MIL-M-38527/11  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTR  85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

0317 

A-A-55485A  MOUNTING  PADS 

ES 

C2 

A 

941 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

0318 

MIL-G-83528/13D  GASKETING  MATERIAL  CONDU 

85 

ES 

C2 

94] 

952 

952 

A 

ER 

EC 

85 

N 

0319 

A  A  55507  CLIP  FUSE  ELECTRICAL 

ES 

B4 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

hi 

0320 

MIL-D-83532A 

85 

ES 

FI 

941 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

Alls 

MIL-C-70938(AR)  CCA:  12272287 

AR 

B4 

901 

904 

924 

A 

AR 

t 

All  6 

MIL-C-70940(AR)  CCA:  9376070 

AR 

B4 

901 

904 

924 

A 

AR 

C 

D128 

EPS  STUDY  ClDS  ON  HEATSINKS 

ES 

ES 

F3 

932 

941 

941 

A 

N 

TOTAL  - 

34  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A 

34 

* 

G  - 

0 

,  Y  -  0 

> 

- 

3 

0097 

MIL-F-28861  filters  &  CAPACITORS 

EC 

ES 

F2 

P 

912 

922 

941 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

L' 

- 

0097 

99 

MIL-F-28861B  FILTERS  &  CAP 

EC 

ES 

F4 

941 

942 

942 

A 

N 

0113 

MIL-HKBK-815  DOSE-RATE  HARDNESS  ASSURE  G 

EC 

ES 

F4 

931 

933 

933 

A 

ER 

EC 

10 

NA 

N 

r- 

0114 

mil-hdbk.816  guidelines  dev  rad  hard  ass 

EC 

ES 

F4 

P 

931 

933 

933 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

N 

f' 

0115 

MIL-F-15733G  FILTERS  AN  CAP  RAD  FREQ 

EC 

ES 

FI 

932 

932 

932 

A 

ER 

EC 

85 

N 

0116 

MIL-F-28861/1C  FILTERS  &  CAP  RFl/rwr 

EC 

ES 

F7 

A 

933 

941 

941 

G 

ER 

rc 

85 

n; 

0117 

MIL-STD-202F  TEST  METH  ELEC  AND  ELEC  COM 

ER 

ES 

F5 

9^3 

934 

934 

A 

rp 

EC 

85 

N 

0118 

Miu-R-83401F  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FILM 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

PR 

85 

ES 

0120 

EIA-557  STAT  PROCESS  CONTROL  SYSTEMS 

ER 

ES 

A5 

B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

8: 

N 

0121 

EIA-554  ASSESSMENT  OF  OUTGOING  NON  CONFO 

ER 

ES 

A5 

B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

BF 

N 

0124 

MIL-F-2886/2B  FILTERS  RFI/EMI  SUPPRESSIQ 

EC 

ES 

FI 

941 

942 

941 

Y 

ER 

EC 

85 

NA 

ni  25 

MIL-F-28861/3B  FILTERS  REI/EMI 

EC 

ES 

FI 

941 

942 

941 

V 

ER 

EC 

85 

NA 

U 

0126 

MIL-F-28861/4B  FILTERS  REI/EMI 

EC 

ES 

FI 

941 

942 

941 

y 

ER 

EC 

85 

NA 

0 

0127 

MIL-F-28861/5B  FILTERS  REI/EMI 

EC 

ES 

FI 

941 

942 

941 

V 

ER 

EC 

85 

NA 

u 

0128 

MIL-HDBK-814  IONIZING  RAD  AND  NEUTRON  DA 

EC 

ES 

A4 

B 

941 

942 

942 

A 

ER 

EC 

^  7 

NA 

N 

0129 

MIL-F-28861/6C  FILTERS  &  CAPS 

EC 

ES 

FI 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

0130 

MIL-F-15733G  FILTERS  &  CAPS 

EC 

FI 

941 

942 

942 

G 

ER 

EC 

85 

U 

0131 

MIL-HDBK-817 

ES 

A4 

B 

941 

942 

942 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

N 

0087 

1C 

EP  STUDY  EFC  REDUCTION 

ES 

A3 

913 

914 

914 

A 

N 

r 

0090 

REPLACE  SEL  STD  WITH  GOVT  FURN 

01 

ES 

F3 

914 

934 

934 

A 

N 

0095 

EP  STUDY  ON  SOLVENTS  FOR  HAZMAT 

ES 

A3 

A 

921 

931 

931 

A 

N 

r 

0096 

EP  STUDv  ON  MIL  STD  242  PART  I  SEL  STDS 

ES 

F3 

922 

931 

941 

A 

U 

0099 

EP  STUDY  MIL  STD  242  PART  7  ELEC  EQMT 

ES 

F3 

P 

922 

932 

942 

A 

U 

c 

0100 

EP  STUDY 

ES 

F4 

922 

922 

922 

A 

N 

0102 

EP  STUDY  UPDATE  OF  CFC  REDUCTION  PLAN 

ES 

F3 

922 

923 

923 

A 

N 

0115 

EP  STUDY  PROPOSED  REV  TO  METH  215H 

ES 

F3 

F 

932 

932 

941 

A 

U 

c 

0116 

Y  P  STUDY  DISCOIDAL  CAP  USE  IN  MIL-F-288 

ES 

F3 

932 

933 

942 

G 

SH 

U 

D 

0117 

EP  STUDY  HAZMAT  MIN  PROG  PLAN 

ES 

ES 

F3 

A 

932 

933 

933 

A 

N 

D 

0119 

EP  STUDY  NEW  MIL-STD  ON  ESS  FOR  PASSIVE 

ER 

ES 

F3 

933 

934 

934 

A 

ER 

EC 

NA 

N 

0123 

EP  STUDY  CADMIUM  DATA  BASE  CONTINUED 

ES 

ES 

F3 

934 

941 

941 

A 

N 

0124 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941 

944 

944 

A 

N 

0125 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941 

944 

944 

A 

N 

ni  OT 

CP  STUDV  or;  rcudval  of  hi  freq  insertion 

ES 

F3 

941 

942 

942 

A 

N 

Di28 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941 

943 

943 

A 

N 

0129 

EP  STUDY 

ES 

F3 

941 

943 

943 

A 

N 

0130 

EP  STUDY 

ES 

ES 

F3 

941 

943 

943 

A 

N 
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53132/3  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/4TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/5  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/6  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/7  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/8  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/9  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/10  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/11  TACT  GEN  SET 
53132/12  TACT  QUIET  GEN  SET 

53132/13  TACT  QUIET  GEN  SET 

53132/14  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/15  TACT  QUIET  GEN  SET 

53132/16  TACT  QUIET  GEN  SET 

53132/17  TACT  QUIET  GEN  SET 
53132/18  TACT  QUIET  GEN  SET 

53132/19  TACT  QUIET  GEN  SET 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 

ASSIBHEE  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 
RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  0  F  Q  T  RU 


PROJECT 

6115  N069 
6115  N530 

6115  TOTAL 

6116  F003 
6116  F004 
6116  F005 
6116  FC06 
6116  F007 
6116  F008 
6116  F009 


.TITLE .  PY 


MIL-G-22077B  GENERATOR  SETS  GAS  TURBINE  SH 
MIL  G  21296A  GENERATOR  SET  SH 

24  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  24 

MIL  C  83443B  USAF  CELLS  SOLAR  ASSEMBLIE  11 
MIL  C  83443  3  TYPE  A  SOLDERABLE  SILICON  11 

MIL  C  83443  4  TYPE  B  SOLDERABLE  SILICON  11 

MIL  C  83443  5  TYPE  C  WELDABLE  11 

MIL  C  83443  6  TYPE  D  HESP  PHASE  lA  11 

MIL  C  83443  7  SOLDERABLE  AND  WELDABLE  11 

MIL  C  83443  8  SOLDERABLE  AND  WELDABLE  11 


6116  TOTAL  -  7  .  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  COOES:  A  -  7 

6120  0031  ANSI-C57.12.13  82  LIQUID  FILLED  TRANSFOR  YD 
6120  0032  ANSI-C57. 12.26  87  PAD  MOUNTED  COMPARTMEN  YD 
6120  0033  ANSI-C57.12.70  78  TERMINAL  MARKINGS  &  CD  YD 
6120  N020  MIL  T  15108C  1  TRANSFORMERS  POWER  STEP-  SH 

6120  TOTAL  -  4  .  OELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  4 

6125  0235  MIL-D-24  OYNAMOTORS  ER 
6125  0236  MIL-O-24  7  DYNAMOTOR  TYPE  DY  97  GRC-9  ER 
6125  0237  MIL-D-24  9  DYNAMOTOR  TYPE  DY  134  GRC  9X  ER 
6125  A234  MIL-M-55143  MOTOR  GENERATOR  PU  126  ER 
6125  N227  MIL  M  19249A  MO  SH 
6125  N228  MIL  C  24105C  1  CONYERTER  SYNCHRO  SH 


6125  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  6 

6130  0277  MIL  P  26517A  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GEN  80 
6130  0277  01  qPL  26517  8  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GENL  80 
6130  0312  MS-17100  RECTIFIER  SEMI  Z8V0LT  lOOAMP  AT 
6130  A285  MIL-P62071  POWER  SUPPLY;HIGH  VOLTAGE  AT 
6130  F276  MIL  P  38026A  4  POWER  SUPPLY  ECU  23  A  80 
6130  N335  MIL  P  15736  8  POWER  SUPPLY  CATHODIC  SH 
6130  N336  MIL  P  15736  9  POWER  SUPPLY  CATHODIC  SH 
6130  N353  MIL-P-21325A  POWER  SUPL  TEST  SET  MK281  OS 
6130  N354  MlL-P-82579  POWER  SUPL  MULTIVOLT  DC  OS 


6130  TOTAL  - 

6135  0241 
6135  0263 
6135  A229 
6135  A245 
6135  A264 
6135  A265 


.  DELINQUENT 


,  STATUS  COOES:  A  -  9 


IR  STDY  BATTERY  NON  RECH  544  54 
MlL-B-49030/1  BATTERY,  NON-RECHARGEABLE 
MIL  B  70824  BTRY  LI  THIONYL  CL  SGL  CELL 
MIL  B  49430C  BTRY  NON  RCHG  LIS02 
MIL-B-49430/5F  BTRY  NON  RCHG  BA  584/ 
MIL-B-49461/6A  BTRY  NON  RCHG  BA  6547 


6135  TOTAL  -  6  ,  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A  -  6 

6140  0635  MIL  P  6063B  PKG  OF  BTRY  STOR  CHG  AND  DRY  80 
6140  0646  MIL  B  11814A  2  NOTICE  1  BTRY  STOR  Zif.C  80 
6140  0721  MS  15367  BATTERY  STORAGE  LEAD  ACID  REV  D  SA 
6140  0722  MS91872  FILLER  CAP  BATTERY  AT 
6140  0739  A  A  50608  BATTERY  STORAGE  (2V  S  10  AH  )  SH 
6140  0740  A  A  50609  BATTERY  STORAGE  hzv  S  15  AH)  SH 
6140  0741  A  A  50610  BATTERY  STORAGE  {2V  S  20  AHO  SH 
6140  0742  A  A  50611  BATTERY  STORAGE  6V  S  50  AH)  SH 
6140  0743  A  A  50612  BATTERY  STORAGE  (12V  S  50  AH)  SH 
6140  0744  A  A  50613  BATTERY  STORAGE  (6V  S  100  AH)  SH 
6140  0745  A-A-50614  BATTERY  STORAGE  h2V  S  100  AH)  Sh 
6140  0746  A-A-50615  BATTERY  STORAGE  (6V  S  130  AH)  SH 
6140  0747  A  A  50616  BATTERY  STORAGE  12V  S  130  AH)  SH 
6140  0748  A  A  50617  BATTERY  STORAGE  (6V  S  200  AH)  SH 
6140  0749  A  A  50618  BATTERY  STORAGE  6V  S  300  AH)  SH 
6140  0750  A  A  50619  BATTERY  STORAGE  (6V  S  780  AH)  SH 
6140  0756  MIL-B-ni88  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 
6140  0757  MIL-B-11188  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 
6140  0758  MIL-B-11188/2  BATTERIES  LEAD  ACID  AT 
6140  0761  A-A-XXXXX  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL  AT 
6140  0762  MIL-B-23272  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL  AT 
6140  0763  MIL-B-23272/1  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL  AT 
6140  0782  MS35915  STORAGE  BATTERY  LEAD  AT 
6140  0783  A-A-XXXXX  STORAGE  BATTERY  LEAD  AT 


SC  LL  F  0  F  0  F  Q  F  n  T  RU 
IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS 
SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT 
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MIL  C  5756  5  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA 
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6145  1121  06 
6145  1174 
6145  1180 
6145  1186 
6145  1197  01 
6145  1197  02 
6145  2003 
6145  2007 
6145  2007  01 
6145  2007  02 
6145  2007  03 
6145  2008 
6145  2014 
6145  2015 
6145  2016  01 
6145  2016  02 
6145  2025 
6145  2026 
6145  2029 
6145  2030  01 
6145  2030  02 
6145  2030  03 
6145  2030  04 
6145  2030  05 
6145  2030  06 
6145  2030  07 
6145  2030  08 
6145  2039  01 
6145  2039  02 
6145  2039  03 
6145  2039  04 
6145  2039  06 
6145  2039  07 
6145  2039  08 
6145  2039  09 
6145  2039  10 
6145  2039  11 
6145  2039  12 
6145  2039  14 
6145  2039  15 
6145  2039  16 
6145  2039  17 
6145  2039  18 


MIL  C  5756  6  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA  AS 
MIL  C  13777G  CA  SP  ELEC  GENL  SPEC  FOR  AR 
MIL  C  XXXX  CONDUCTOR  STRANDED  UNINSULATE  AS 
MIL  C  49059  2C  CABLE  ELEC  FLEX  FlAT  CR 
J  W  1177  48  WIRE  MAGNET  ELECTRICAL  SH 

J  W  1177  49  WIRE  MAGNET  ELECTRICAL  SH 

MIL-C-49055/15  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  ELE  CR 
MlL-C-17/201  CABLE  ELEC  TWIN  SINGLE  BRAI  85 

MIL-C-17/201  CABLE  ELEC  TWIN  SINGLE  BRAI  85 

MIL-C-17/202  CABLE  ELEC  TWIN  DOUBLE  BRAI  85 

MIL-C-17/203  CABLE  ELEC  TWIN  DOUBLE  BRAI  85 

MIL-W  81381A  WIRE  ELECTRIC  POLYIMIDE  INS  AS 
EP  STUDY  ON  PVC  CR 

MIL-C-85485A  CABLE  ELECTRIC  FILTER  LINE  AS 

85 
85 

ELE  85 
CR 
EC 
EC 


MIL-C-17/205  CABLE  ELEC  COAX  RF 
MIL-C-17/206  CABLE  ELEC  COAX  RF 
MlL-C-27072/88  CABLE  SPECIAL  PURPOSE 
MIL-C-17G  cables  radio  FREQ  FLEX 
MIL-C-28830  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID 
MIL-C-28830/3  CABLE  RE  COAXIA 


MIL-C-28830/4  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID  EC 
MIL-C-28830/5  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDIG  EC 
MIL-C-28830/AA  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL-C-28830/BB  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDI  EC 
MIL-C-28830/CC  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL-C-28830/D0  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
MIL-C-28830/EE  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI  EC 
mil  C  17/2  CABLE  RADIO  FREQ  COAXDIAL  CR 
MlL-C-17/6  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/15  CABLE  RADIO  FREQ  TWIN  CR 
MIL-C-17/28  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/30  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/45  CABLE  RADIO  FREQ  TWIN  CR 
MIL-C-17/54  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/73  CAB  RAD  FREQ  COAX  50  AHMS  CR 
MIL-C-17/74  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  50  OH  CR 
MlL-C-17/75  CABLE  RAD  FREQ  COAX  50  OHMS  CR 
MlL-C-17/77  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  CR 
MIL-C-17/79  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  CR 
MIL-C-17/84  CABLE  RAD  FRQ  COAX  50  OHMS  CR 
MIL-C-17/119  CABLE  RADIO  FREQ  COAX  CR 
MIL-C-17/155  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 
MIL-C-17/157  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL  CR 


A4 

R1 

A4 

R5 

A4 

A4 

ES  F2 
ES  A4 
ES  A4 
ES  A4 
ES  A4 
C2 

ES  F3 
R2 

ES  A4 
ES  A4 
ES  F2 
ES  A1 
ES  A2 
ES  A2 
ES  A2 
ES  A2 
ES  A4 
ES  A4 
ES  A4 
ES  A4 
ES  A4 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 
ES  F5 


903 


894  904  944 

912 


FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 

FP 


904 

911 

911 

911 

912 
01  ■ 

913 
913 

913 
911 

914 
05’ 

9^1 

921 

922 

922 

923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 

923 

924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 
924 


924  944 
913  913 
931  942 
931  942 

922  922 

923  923 
923  941 
923  941 

923  941 

924  944 
931  941 

931  941 

931  941 

932  932 

933  942 
954  934 

934  934 
934  934 
934  934 
934  934 
934  934 
934  934 
934  934 
934  934 
933  943 
933  933 
933  943 
933  933 
933  943 
933  943 
933  933 
933  943 
933  933  A 

A 


933  943 
933  933 
933  933 
933  943 
933  933 
933  943 
933  933 


AR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 


AS  BI¬ 
AS  85 
AS  99 
AS  85 
Sh  85 
SH  99 
AS  85 
Rr  pR 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
AS  85 
EC  85 
AS  8' 
EC  85 

•  r  o; 

Si  85 
EC  8^ 
EC  85 
EC  85 
EC  85. 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 
EC  85 


IS  L 


L  ^ 
L  C 
N  : 

I  r 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

U  D 

N  C 
U  D 
N  D 
U  D 
U  D 
N  D 
U  D 
N  D 
U  C 
N  D 
N  D 
U  D 
N  D 
U  D 
N  D 


A  -  72 


PAGE  NO. 


6145-6210 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

'  '  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSISMEE  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 


2039  19 

2039  20 

2040  05 

2041  03 
2044  01 
2044  02 
2044  03 
2044  04 
2044  05 
2044  06 
2044  07 
2044  08 
2044  09 
2044  10 
2044  11 
2044  12 
2044  13 

2051 

2052 
^054 
2055 
2063 
2063  01 

2063  02 

2064 

2065 

2066 
2067  01 
2067  03 
2067  04 
2067  05 
2067  06 
2067  07 
2067  08 

2067  09 

2068 
2069 
2071 
2071  01 
2071  02 
2071  03 
2071  04 
2071  05 
2071  06 
2071  07 

2071  08 

2072 

2073 
3964 
A060 
A061 
A062 
A064 
A065 
N176  21 
N341 


MIL-C-17/162  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL 
MIL-C-I7/167  CABLE  RADIO  FREQ  COAXIAL 
MIL-C-17/LLL  CABLES  RADIO  FREQ  COAXIAL 
MIL-C-17/22  CABLES  RADIO  FREQ  COAXIAL  PU 
MIL-W-22759  QQ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  RP  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  SS  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  H  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  UU  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  VV  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  WW  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  XX  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  YV  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  ZZ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 
MIL-W-22759  MM  WIRE  ELECTRIC  POLYTETRAFL 
MIL-W-22759  NN  WIRE  ELECTRICAL  POLYTETR 
MIL-W-22759  PP  WIRE  ELECTRICAL  POLYFLUOR 
MIL-STD-2223  NOT  1  TEST  METHODS  FOR  INSU 
QQ-B-575C  BRAID  WIRE  (COPPER  TIN  COATED) 
MIL-C-10392 

ASTM-D470  82  CROSSLINKED  INSULATIONS 
MIL-W-8777D  WIRE  ELECT 
MS25471  WIRE  ELECTRICAL 
MS27110  WIRE  electrical 
MIL-W-22759/1F  WIRE  ELECTRICAL  FLUOROPOL 
MIL-W-22759/2F  WIRE  ELECTRICAL  FLUOROPOL 
MIL-C-17/207  CABLES  ELEC  RF 
MIL-C-27D72/4C  CABLE  SPEC  PURP 
MIL-C-27072/25B  CABLE  SPEC  PURP 
MIL-C-27072/28B  CABLE  SPEC  PURP 
MIL-C-27072/62B  CABLE  SPEC  PURP 
MIL-C-27C72/63A  CADwE  SPEC  PURE 
MIL-C-27072/66B  CABLE  SPEC  PURP 
MIL-C-27072/73B  CABLE  SPEC  PURP 
MIL-C-27072/77B  CABLE 
MIL-C-17/180C  CABLE  ELEC  RF 
MIL-C-27072  CABLE  POWER  ELECT 
MIL-W-81822A  1  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLES 
MIL-W-81822  1  A  1  WIRE  ELECTRICAL  SOLDER 
MIL-W-81822  3A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

MIL-W-81822  4A  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLES 

MIL-W-81822  5A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

MIL-W-81822  6A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

MIL-W-81822  7A  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLES 

MIL-W-81822  8A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

MIL-W-818Z2  13A  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLE 
MIL-W-22759E  1  WIRE  ELECTRICAL  FLUOROPOL 
MIL-C-85485A  CABLE  ELECTRIC  FILTER  LINE 
MIL-C-17/180C  CABLE  ELEC  RF  COAXIAL 
MIL  C  55668A  CORD  ELEC  AUDIO  SUBMIN 
MIL  C  55668A  CORD  ELEC  AUDIO  SUBMIN 
MIL  C  47238A  MI  CA  ELEC  SHLO  AND  JKTD  SP 
MIL-C-55668 

MIL-W-25136A  MIL  SPEC  WIRE-W-106  AND  106 
MIL  C  17  200  CABLE  RF  FLEX  COAXIAL 
J  W  1177B  WIRE  MAGNET  ELECTRICAL 


101  ,  DELINQUENT  -  9 


STATUS  CODES:  A  - 


6150  TOTAL  - 

6165  1149 

6165  TOTAL  - 

6210  1001 
6210  1040 
6210  1042 
6210  1043 


MIL  C  7974  4  CABLE  ASSEMBLY  EXTERNAL  ELE  AS 
MIL-C-83413/8  JUMPER  CABLE  ASSEMBLY  AS 
HS25083K  JUMPER  ASSEMBLY  ELECTRIC  AS 
MIL-C-28777/1C  CABLE  ASSEMBLY  ELEC  TEST  EC 
MS24208D  CABLE  AND  PLUG  ASSY  EXT  PWR  115  85 
MS24121A  WIRING  HARNESS  SINGLE  POINT  85 


IN  STUDY  WIRE  ELECTRICAL 


,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES;  A  -  1 


MIL-L-3661B,  AMENDMENT  4 
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6210-6240 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTIW 


PROJECT 

6210  1057 
6210  N604 
6210  N644 
6210  N645 
6210  N660 


AA  BA  PP 
GC  SC  LL 
NT  IT  CA 
TY  SN  YN 


AN2578  COVER  DRUM  &  TYPE  ROTATING 

MIL  F  16377  FIXTURE  LIGHTING  AND  ASSOC 

MIL  L  24352A  LIGHT  SET  WHISTLE 

MIL  M  22525B  MINE  FIELD  MARKER  GF  M|C3 

M^TBlQ/l  WASHER  STARTER  PLASTIC  ANTI 


6210  TOTAL  -  9  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES: 


.G-0  .Y-0  .Z-0 


6220  1016  SAE-J571  OEMENSIONAL  SPEC^FOR  SEALED  BEA  AT  F5 

6220  1037  MS51302  STOPLIGHT  BLACKOUT  AT  H5 

181?  .I.CWFT  I.TE.IOR  «  5 

188 1881  S;t:K5S4'8If?E8'EfGHT 

6220  1064  A-A-XXXXX  SPOTLIGHT  AT  F4 

6220  1065  HlL-S-45337  SPOTLIGHT  AT  H5 

6220  1066  MS51307  SPOTLIGHT  AT  H5 

6220  1068  A-A-XXXXX  FLOODLIGHT  ELECTRIC  AT  F4 

6220  1069  MS51320  FLOODLIGHT  ELECTRIC  AT  H5 

6220  1071  MIL-STD-XXXX  LIGHTING  INTERIC  ^  F4 

6220  1072  MS53047  LIGHT  MARKER  SERVICE  AT  H5 

6220  1075  AN3148  LIGHT  ASSEMBLY  FIXED  LANDING  82  D5 

6220  1076  MS35422  LAMPHOLDER  LIGHT  :''ARKER  AT  D2 

6220  A358  MlL-H-62151  ACCESSORY  KIT, WARNING  DEVICE  Ai  H5 

6220  N358  11  MIL  L  24560  15A  LIGHT  LENS  FRESNEL  GLOBE  SH  D2 

6220  N360  MIL  L  24560/1  LIGHT, AIRCRAFT  WARNING, RED  SH  GS  H5 

6220  N376  MIL-STD-XXXX  LIGHTING  EXTERIOR  AS  F4 

6220  TOTAL  -  19  ,  DELINQUENT  -  9  ,  STATUS  COOES:  A  -  19  ,  G  -  0 

6230  1018  ASTM  E  1014  86  FLASHLIGHTS  ON  VESSELS  SH  F5 

6230  1029  MIL-L-52240B  ME  LANTERN  ELEC  LIGHT  SOUR  GL  02 

6230  1031  W  L  661E  LIGHT  EXTENSION  ELECTRICAL  YDl  F2 

6230  033  MS-25355  FLOODLIGHT,  EXPLOSION  300  WATTS  82  D5 

6230  1035  MIL-L-28583C  LIGHT  ^EO  FLEXIBLE  ARM  HEAD  YDl  H5 

6230  1036  A-A-XXXXX  LIGHT  MARKER  GROUND-OBSTRUCTIO  GS  F4  A 

6230  N323  MIL  L  16879C  LANTERN  DRY  BAHERY  HAND  SH  D5 

6230  N327  MIL  F  16377  63  FIXTURES  LIGHTING  SH  H5 

6230  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  COOES:  A  -  8  .  G  -  0 

6240  1002  01  MlL-L-6363-19  LAMP  INCAN  ACFT  SVC  T-2C  82  99  F4 
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MS15569B  LAMP  INCANDESCENT  G  6  BULB 
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MS15570  BULB  BAYONET  CANDELABRA 
MS35478  BUlB  BAYONET  CANDELABRA 
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MS-25015  LAMP,  INCANDESCENT,  T20  BULB, 
MIL  L  6363  20  LAMP  ASSEMBLY 
MS  15534  A  LAMP  INCANDESCENT  T  7 
MS  16563  B  lamp  INCANDESCENT  R  30 
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MIL  C  18106  F  COMPASS  GYRO  VEHICLE 
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6610  F398  MIL-I-27197C  USAF  INDICATOR  AIRSPEED  71 
6610  F399  MIL-I-26689C  USAF  INDICATOR  HORIZONTAL  71 
6610  F400  MIL-A-38307A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF  71 
6610  F401  MIL-I-87928  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  TYP  71 

6610  TOTAL  -  33  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A  -  33 

6615  A343  MIL-G-49267  GYROSCOPE  DISPLACE  CN  1314A  CR 
6615  F342  MIL-G-25591E  USAF  GYROSCOPE  RATE  SWITCH  71 
6615  F343  MIL-T-27200C  USAF  TRANSMITTER  RATE  GYRO  71 
6615  F344  MIL-F-83172C  USAF  GYROSCOPE  ASSEMBLV  71 
6615  F345  MIL-G-25597D  USAF  GYROSCOPE  DISPUCEMENT  71 

6615  TOTAL  -  5  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES;  A  -  5 

6620  0494  GAGE,  PRESSURE.  DIAL  INDICATING  619  62  GS 
662C  0504  MIL  T  6598  F  TWNSMITTER  RATE  OF  FLOW  71 
6620  0515  MIL-T-8275C  TRANSMITTER  RATE  OF  FLOW  FU  71 
6620  0516  MIL-I-7087A  INDICATOR  PRESSURE  OIL  0-200  71 
6620  0517  MS24538  INDICATORS  &  TRANSMIHERS  AT 
6620  0518  MS24539  INDICATORS  &  TRANSMITTERS  AT 
6620  0520  MIL-T-5396C  TRANSMITTER  PRESSURE  FUEL  0  71 
6620  0529  MIL-T-25435  TRANSMITTER  PRESSURE  AIRCRA  71 
6620  0530  MIL-T-5350E  TRANSMITTER  SYNCHRO  OPERATE  71 
6620  0532  MIL-I-6301  INDICATOR  PRESSURE  FUEL  0-60  71 
6620  0537  MIL  T  26298F  TRANSMITTER  RATE  OF  FLOW  71 
6620  0540  MIL-I-6599C  INDICATOR  RATE  OF  FLOW  FUEL  71 
6620  1044  MS35424  LIGHT  MARKER  CLEARANCE  AT 
6620  Alls  MIL-I-58099  INDICATOR  PRESSURE  TYPE  TB-1  AV 
6620  F5G3  MIL-I-27188B  USAF  INDICATOR  PRESSURE  EG  71 
6620  F504  MIL-I-27189D  USAF  INDICATOR  PRESSURE  OIL  71 
6620  F507  MIL-T-8249B  USA?  TRANSMITTER  RATE  OF  FLO  71 
6620  F519  MIL-A-27261B  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAFT  71 
6620  F521  MIL-I-83245  USAF  INDICATOR  SET  OIL  PRES  71 
662C  P525  MIL-I-25908C  USAF  INDICATOR  RATE  OF  FLO  71 
6620  F52e  MIL- 1 -72038  USAF  INDICATOR  RATE  OF  <^lOW  71 
6620  ‘^527  MIL-I-8276  INDICATOR  RATE  OF  FLOW  FUEL  71 
6620  F526  MIL-T-5913D  USAF  TRANSMITTER  RATE  0"  FlC  71 
6620  F531  MIL-T-27305C  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF  71 
6620  F£33  MIL-I-25438D  USAF  INDICATOR  PRESSURE  Ty  71 
6620  F534  MIL-I-6514E  USAF  INDICATOR  OIL  PRESSURE  71 
6620  F535  MIl-1-27291B  USAF  INDICATOR  POSITION  VA  71 
6620  F536  MIL-T-27179B  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF  71 
6620  F541  MIL-T-3830B  USAF  TRANSMITTER  PRESSURE  71 
6620  P542  MIL-T-83871A  USAF  TRANSDUCER  MOTIONAL  71 
6620  FH54  MIL  F  83335  PANELS  INTEPRALLV  NTC  1  11 

6620  TOTAL  -  31  ,  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A  -  31 

6625  0664  MIL  T  268986  TEST  SET  AiR^IED  LIGHTING  82 
6625  0691  A-A-XXX  PULSE  GENERATOR  82 
6625  0694  POWER  METER  PEAK  DUEL  CHANNEL  30HHZ-40GH  82 
6625  069:^  A-AXXX  BROADBAND  BALANCED  RF  MIXERS  82 
6525  07G3  A-A  XXX  TELEPHONE  TEST  SET  TONE  GEN  82 
6625  0711  A-A  SIGNL  GEN  SYNTHESIZED  2.0  TO  6.5  GHZ  82 
6625  0714  A-A  VELOCITY  VIBRATION  TRANSDUCER  82 
6625  0715  A-A  REFLECTOMETER  METALLIC  tjmE  DOM  82 
6625  0724  MIL  M  161250  4  METERS  ELECTRICAL  SH 
6625  073C  C-I-D  ATTENUATOR  VARIBlE  DC  TC  1.5  MHZ  82 
6625  0731  TRANSMISSION  IMPAIRMENT  MEASUREMEN'"  SET  82 
6625  0732  A-A  DECADE  RESIST  BX  1  OHM-10  MOHM  82 
6625  0733  A-A-XXX  TEST  SET.  INTERFACE  BUS  (PMELl  82 
6625  0734  A-A-XXX  CABLE  SET.  STD  WITH  TRANS  CA$E  82 
6625  0736  A-A-XXX  CESIUM  FREQUENCY  STANDARD  82 
6625  0739  A-A-XXX  RF  POWER  AMP  (1.5  MHZ-400  MHZI  82 


A-A-XXX  TEST  SET.  INTERFACE  BUS  (PME 
A-A-XXX  CABLE  SET.  STD  WITH  TRANS  C 

A-A-XXX  CESIUM  FREQUENCY  STANDARD 

A-A-XXX  RF  POWER  AMP  (1.5  MHZ-400  MHZ)  82 

A-A-XXX  RF  POWER  AMP  (20  KHZ-IO  MHZ'  82 

A-A-XXX  DECADE  RES  BX  G.Ol  OHM  lOOK' 

A-A  SPAN-REREATER  TEST  SET  (SRTS 

A-A  FIBER  OPTIC  TEST  SET 

A-A  CABLE  RES  FAULT  LOCATOR  ; CR 

A-A-XXXXX  SPECTRUM  ANALYR  ]0KHZ-40GHZ 

IR  STDY  MISC  TEST  EQUIP  OlA  50 
A-A-XXX  digital  delay  GENERATOR 
A-A-XXX  BATTERY  TESTER 

A-A  XXX  ATTENUATOR  VARIABLE 
A  A  XXX  AMPLIFIER  AM  4826  L 


SPAN-REREATER  TEST  SET  (SRTS) 
FIBER  OPTIC  TEST  SET 
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GC 

SC 
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^  9 

9 
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T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

iy’ 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. title . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

Y1 

YT 

' 

RT 

S 

U 

6625 

0770 

MIL  T  288000  TEST  EQUIPMENT  FOR  USE  WITH 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

CR 

Sri 

11 

N 

r 

L, 

6625 

0778 

MIL  C  87952  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL 

82 

A5 

904 

914 

914 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0783 

MIL  M  10304  METERS  ELEC  INDICATING  PANEL 

CR 

ES 

F2 

911 

922 

941 

A 

CR 

SH 

99 

U 

B 

6625 

0786 

MIL-I-XXX  INSTRUMENT  LANDING  SYSTEM  TEST 

82 

B4 

912 

932 

932 

A 

99 

N 

L 

6625 

0788 

MIL-R-39027  READOUTS.  INCANDESCENT  TYPE 

OS 

Hb 

913 

914 

934 

A 

CR 

OS 

11 

U 

6625 

0792 

MIL  M  XXX  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

01 

MIL  M  XXX  1  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

02 

MIL  M  XXX  2  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

03 

MIL  M  XXX  3  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

04 

MIL  M  XXX  4  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

05 

MIL  M  XXX  5  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

06 

MIL  M  XXX  6  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

Sh 

99 

N 

6625 

0792 

07 

MIL  M  XXX  7  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

08 

MIL  M  XXX  8  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

09 

MIL  M  XXX  9  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

10 

MIL  M  XXX  10  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

11 

MIL  M  XXX  11  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

12 

MIL  M  XXX  12  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0792 

13 

MIL  M  XXX  13  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 

SH 

A4 

914 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0794 

AN3201  AMMETER  DIRECT  CURRENT 

82 

D5 

933 

943 

941 

G 

99 

U 

6625 

0796 

A-A-XXX  analyzer,  MIDDLE  EAR 

MB 

DM 

F4 

A 

934 

944 

941 

G 

MD 

MS 

03 

0 

6625 

AB02 

A  A  XXX  TEST  SET  RDO  AN  PRM  34 

CR 

F4 

904 

922 

922 

A 

N 

L 

6625 

AB03 

A  A  XXX  COUNTER  ELEC  DIGITAL  TS  3662 

CR 

F4 

904 

922 

922 

A 

N 

c 

6625 

AROA 

A  A  XXX  GENERATOR  SIGNAL  SG  1145 

CR 

F4 

904 

922 

922 

A 

N 

L 

6625 

AB05 

A  A  XXX  GENERATOR  DIGITAL  DATA  SG  1139 

CR 

F4 

902 

922 

922 

A 

N 

6625 

AB06 

A  A  XXX  MEASURING  SET  RDO  AN  URM  199 

CR 

F4 

902 

922 

922 

A 

N 

6625 

ABQ7 

A  A  XXX  multimeter  BATTERY  0  35  AMP  0  10  CR 

F4 

902 

922 

922 

A 

N 

L 

6625 

AROR 

A  A  XXX  BRIDGE  IMPEDANCE  ZM  78 

CR 

F4 

904 

922 

922 

A 

N 

L, 

6625 

AR35 

MIL  T  49435  TEST  SET  TS  4321  AVR  2 

CR 

02 

913 

933 

933 

A 

CR 

N 

c 

6625 

AR36 

MIL  T  49435  TEST  SET  AN  UPM  148 

CR 

Fb 

913 

933 

933 

A 

CR 

N 

L' 

6625 

AR3R 

MIL-T-49057A  TEST  SET  IFF  AN  TPM  25A 

CR 

R1 

914 

924 

924 

A 

N 

L 

6625 

AF49 

A-A-XXX  CALIBRATOR  VOLTAGE  ALTERNATING  V 

82 

B4 

A 

933 

944 

944 

A 

99 

N 

6625 

AFRO 

A-A-XXX  AMPLIFIER  TRAVELING  WAVE  TUBE 

82 

B4 

A 

933 

944 

944 

A 

99 

N 

6625 

AF51 

STANDARD  FREQUENCY  RUBIDUIEM 

82 

B4 

A 

933 

944 

944 

A 

99 

N 

6625 

005? 

EP  STUDY  SHUNT  INSTRUMENTS 

LS 

ES 

E3 

A 

934 

941 

941 

A 

N 

6625 

0053 

EP  STUDY  MULTIMETER  DIGITAL  DISPLAY 

ES 

F3 

A 

941 

942 

942 

Y 

L 

6625 

0054 

EP  STUDY 

ts 

F3 

A 

941 

941 

941 

A 

L 

6625 

0056 

A-A-55511  MULTIMETER  D16  DISPLAY 

ES 

F4 

A 

941 

943 

943 

G 

L 

6625 

FRR6 

A-A-XXX  DECADE  RESISTANCE  BOX 

82 

B4 

8/3 

883 

914 

A 

99 

L 

E 

6625 

F894 

A-A-XXX  CONNECTOR  TEST  SET 

82 

B4 

8/3 

883 

A 

L 

6625 

F895 

A-A-XXX  ATTENUATOR  FIXED 

82 

B4 

8/3 

883 

902 

A 

L 

L 

6625 

F971 

A-A-XXX  TRANSFER  STANDARD .HI -ACCURACY 

82 

A4 

893 

913 

913 

A 

99 

N 

6625 

F97? 

A-A-XXXXX  CABLE,  RESISTANC  FAULT  LOCATOR  82 

64 

894 

904 

904 

A 

99 

N 

i 

6625 

F975 

A-A-XXX  OSCILLOSCOPE.  DIGTIAL  STORAGE 

82 

CR 

B4 

A 

894 

914 

914 

A 

CR 

QQ 

N 

6625 

F980 

A-A-XXX  TEST  SET, STANDING  WAVE  RATIO  MET 

82 

64 

A 

901 

933 

933 

A 

99 

L' 

C 

6625 

F981 

A-A-XXX  PRIMARY  DC  RATIO  STANDARD 

82 

64 

A 

902 

944 

q44 

A 

S’- 

99 

ES 

V, 

6625 

■^QR? 

A-A-XXX  TIME  DOMAIN  REFLECTQMETER 

82 

64 

902 

914 

A 

OQ 

N 

C 

6625 

F9R4 

A-A-XXX  135MV  velocity  VIBRATION  TRANSDU 

82 

64 

A 

902 

922 

922 

A 

99 

N 

W 

6625 

F9R6 

A-A-XXX  TRUE  RMS  AC  VOLTMETER 

82 

54 

A 

903 

913 

QT 

A 

QC 

A 

6625 

FRIO 

A-A-XXX  DISTORTION  ANALYZER  WITH  SOURCE 

82 

B4 

904 

924 

924 

A 

99 

N 

L 

Oo25 

A-A-XXX  PROGRAMMABLE  SYNTHESIZED  SWEEP 

8,.' 

64 

A 

914 

924 

924 

A 

99 

N 

r 

6625 

FR4n 

A-A-XXX  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL  READ 

82 

64 

A 

914 

932 

932 

A 

99 

N 

r 

6625 

FR47 

A-A-XXX  HIGH  VO-T;,GE  WIRING  ANALYZER 

82 

64 

922 

932 

932 

A 

99 

N 

6625 

N813 

MIL  M  24359  METERS  MI LLI AMMETERS  DC  MOUN 

Sri 

D2 

834 

851 

c;7T 

A 

B 

6625 

N9n3 

MIL  STD  1387C  1  PROCEDURES  FOR 

SH 

A2 

8/3 

893 

893 

A 

N 

6625 

N965 

MIL  T  28820  TEST  SET  TS  3389  OMEGA  RCVR 

SH 

CR 

H5 

893 

901 

901 

A 

N 

6625 

N967 

MIL  T  22053A  RADI  AC  DETECTOR  TEST  CHAMB 

SH 

D2 

893 

913 

942 

A 

U 

6625 

N983 

mil  STD  1364G  GENERAL  PURPOSE  ELECTRONIC 

SH 

Cl 

903 

903 

903 

A 

N 

6625 

N996 

MIL-T  28862  TST  S^  RADIO  TRSMG  AN  BRM  2A 

EL 

61 

903 

904 

904 

A 

N 

6625 

NR?4 

MIL  V  23151  B  3  VOLTMETER  EXPANDED 

SH 

Cl 

911 

911 

911 

A 

N 

C 

6625 

NB33 

MIL  I  23830  C  3  INDICATOR  MULTIVOLTAGE 

Sri 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

6625 
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MIL  C  538F  COMPARATOR  COLOR  REV 

ME 

F2 

811 

844 

951 

A 

ME 
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99 

U 

6630 

0529 

MIL-D-XXX  DISKS,  COLOR  STDS 

MB 

DM 

F4 

A 

923 

933 

942 

A 

MD 

MS 

03  MB 

U 

D 

6630 

0539 

A-A-XXX  TESTER,  ANTIFREEZE 

MB 

DM 

F4 

A 

924 

934 

934 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0546 

MIL-T-XXX  TEST  KIT  PETROLEUM 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0548 

A-A-XXX  TESTER.  BATTERY 

ME 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0549 

A-A-XXX  COMPARATOR  SET  COLOR 

ME 

DM 

F2 

A 

933 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0551 

MS35424,1  THRU  4  ANALYZER.  OYGEN, 

MB 

DM 

H4 

933 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0553 

A-A-XXX  ANALYZER,  CLINICAL 

MB 

DM 

P4 

A 

933 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0554 

A-A-XXX79  ELECTRODE  PH  COMBINATION 

SH 

A4 

934 

944 

944 

A 

N 

6630 

0555 

DOD-E-24636  ELECTRO 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

944 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

A546 

MIL-T-52849B  TEST  KIT  PETROLEUM  AVIATION  ME 

B2 

932 

952 

952 

G 

U 

6630 

N498 

MIl  B  24617  BOILER  FEEDWATER 

SH 

D2 

894 

914 

914 

A 

N 

C 
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PY 

TY 

SN 

YN 
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SRR 

SRR 

T 

YT 

66.30 

N5?4 

MIL  D  22612C  AS  DETECTOR  CONTAMINATED  FU 

AS 

A2 

921 

923 

923 

A 

6630 

N555 

DOD-E-24636  ELECTRODE  PH  COMBINATION 

SH 

H5 

934 

944 

944 

A 

6630 

TOTAL  - 

14  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A 

-  14 

* 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

•  * 

1  -  ( 

D 

6635 

01.36 

MIL-T-26639C  TESTERS  TORQUE  WRENCH 

82 

B1 

874 

884 

903 

A 

6635 

0148 

MIL-T-38760  TENSIOMETER  DIAL  INDICATING 

82 

D2 

911 

921 

921 

A 

6635 

0149 

MIL  I  17214B  INDICATOR  PERMEABILITY 

SH 

H5 

923 

933 

933 

A 

ME 

6635 

015? 

MIL-M-XXXX  MONITOR  FIELD  FUEL  QUALITY 

ME 

B4 

921 

941 

951 

A 

ME 

6635 

0155 

A-A-XXX  PORTABLE  ULTRASONIC  INSPECTION 

82 

B4 

A 

924 

944 

944 

A 

6635 

0156 

A-A-XXX  CONDUCTIVITY  TESTER  ELECTRICAL 

82 

B4 

924 

942 

942  A 

6635 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A 

-  6 

» 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

•  t 

1  -  ( 

3 

6640 

17?5 

05 

MS51430  TOP  LAB  BASE  UNITS  &  TABLES 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

FA 

6640 

1726 

05 

MS51420  SEAL  GRADED  BORO  GLASS 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

FA 

6640 

1733 

03 

MS36359  MILL  LABORATORY 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

EA 

6640 

1733 

04 

MS36210  MILL  MOTORIZED  UBORATORY 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

EA 

6640 

1/36 

LAB  EQUIPMENT 

EA 

DM 

H5 

913 

923 

9?3 

A 

MD 

6640 

1781 

11 

MS36000  HATCH  GLASS  LABORATORY 

EA 

H5 

912 

914 

914 

A 

FA 

6640 

1813 

A-A-XXX  BOTTLE  SCREW  CAP 

MB 

DM 

F2 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

6640 

1820 

04 

MS36208C  SPATULA  LABORATORY  STEEL  WOOD 

EA 

A5 

932 

934 

934 

A 

EA 

6640 

1831 

DISTILLING  APPARTUS 

MB 

DM 

H5 

932 

94? 

941 

G 

MD 

6640 

1831 

10 

MS36348A  WATER  BATH  ELECTRICAL 

EA 

A5 

932 

934 

9^4 

A 

EA 

6640 

1832 

FUNNEL 

MB 

DM 

H5 

932 

94? 

941 

G 

MD 

6640 

1833 

NNN-B-001194  BOTTLES,  DROPPER 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

6640 

1834 

A-A-XXX  RUBE.  LABORATORY 

MR 

DM 

F4 

A 

932 

94? 

942 

A 

MD 

6640 

1847 

GGG-C-589  CORK.  PRESSERS,  ROT. 

MB 

DM 

H5 

933 

943 

943 

A 

MD 

6640 

1849 

A'-A-XXX  GRADUATE  LIQUID 

MB 

DM 

F2 

A 

933 

943 

943 

A 

MD 

6640 

1851 

A-A-XXX  FOOD  BLENDER 

MB 

DM 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

MD 

6640 

1852 

DISH,  MOISTURE  DET 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

M 

MD 

6640 

1852 

01 

MS35965B  DISH  MOISTURE  DETERMINATION 

EA 

D5 

941 

943 

943 

A 

EA 

6640 

1852 

02 

MS35992C  BEAKERS  LABORATORY  GRIFFIN 

EA 

D6 

941 

943 

94*? 

A 

EA 

6640 

1852 

03 

MS36076A  CONNECTOR  ELASTIC  TUBING  YSHAPE 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

EA 

6640 

1852 

04 

MS36078  GLASS  TUBING  ROUND  CAPILLARY 

EA 

D5 

941 

943 

943 

A 

n 

EA 

6640 

1852 

05 

MS36080A  PUMP  ACID  HAND 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

06 

MS36082A  TUBE  CONNECTING  LABORATORY 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

07 

MS36097C  PAPER  FILTER  ANALYTICAL 

FA 

D5 

941 

943 

Q4‘3 

A 

FA 

6640 

1852 

08 

MS361826  TUBE  EXTRACTION  SOXHLET  TYPE 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

09 

MS36194  extractor  ASSEMBLY  SOXHLET 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

10 

MS36207  SPATULA  LABORATORY  HARD  RUBBER 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

11 

MS36241  TUBE  CENTRIFUGE 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

12 

MS36254A  ADAPTER  LABORATORY  GLASS  WARE 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

EA 

6640 

1852 

13 

MS36256B  ADAPTER  LABORATORY  GLASS  WARE 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

EA 

6640 

1852 

14 

MS36257A  ADAPTER  LABORATORY  GLASS  HARE 

EA 

DE 

Q41 

943 

Q4'5. 

A 

FA 

6640 

1852 

1 

MS36258A  ADAPTER  LABORATORY  GLASS  WARE 

EA 

D5 

Q4" 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

16 

MS36346  HEATER  ELECTRONIC 

FA 

1)5 

941 

Q.2 

943 

A 

EA 

6640 

1852 

1/ 

MS36351A  OVEN  LABORATORY  GRAVITY 

FA 

D5 

941 

943 

943 

A 

FA 

6640 

1852 

18 

MS36379  ROD  STIRRING  LABORATORv 

EA 

D5 

941 

943 

94’! 

A 

r  A 

6640 

1852 

19 

M.S36554A  DISK  FILTERING  MICROPOROUS 

EA 

05 

941 

Q  M 

943 

A 

EA 

6640 

1852 

20 

MS36598A  TEST  TUBE  DISPOSAL 

EA 

D5 

941 

943 

943 

A 

EA 

6640 

TOTAL  - 

37  .  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  CODES:  A 

-  37 

* 

G  - 

0 

,  Y  -  0 

Z  -  1 

D 

6645 

0408 

MIL  C  87979  CLOCK  AIRCRAFT  ELECTRONIC 

8.^ 

m 

902 

Q1  7 

9'? 

n 

AR 

6645 

0415 

MIL  W  22176A  4  WATCH  WRIST  SUBMERSIBLE 

SH 

H5 

931 

951 

1 

6645 

0416 

MIL  C  23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

6645 

0423 

MIL-W-46374F  WATCH  WRIST  GEN  AMND  1 

AR 

A1 

923 

933 

944 

A 

AR 

6645 

0428 

MIL-C-1194D  1  CiOCK  QUARTZ  CRYSTAL 

SH 

H5 

934 

Q/lZl 

941 

G 

6645 

0431 

A-A-XXXXX  STOPWATCH  MILITARY 

AR 

R4 

941 

944 

Z 

AR 

6645 

F425 

A-A-XXX  TIMER.  PRECISION.  BOMBING,  0-30 

87 

B4 

A 

931 

951 

951 

A 

6645 

N41/ 

MIL  C  24523  CHRONOMETER  QUARTZ  BATTERY 

SH 

H5 

912 

913 

913 

A 

6645 

N429 

MIL-C-23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY 

SH 

H5 

934 

944 

934 

G 

6645 

TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  9 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

*  ' 

Z  -  1 

D 

6650 

0174 

HIL  C  48497A  AMD  1  COATING  SINGLE  OR 

AR 

R1 

894 

904 

904 

A 

6650 

0186 

A-A-XXX  MICROSCOPE  OPTICAL 

MB 

DM 

F4 

A 

924 

934 

934 

A 

MD 

6650 

0194 

MIL-C-48497A  AM2  COATING  DURABILITY  REQ 

AR 

R1 

934 

943 

943 

A 

AR 

6650 

A190 

MIL-F-62422  FILTER  LASER  HAZARD  PROTECTl 

AT 

R] 

922 

932 

932 

A 

AT 

6650 

N154 

MIL-F-21241  FILTERS  COLOR  FINISHED 

OS 

D2 

873 

894 

934 

A 

6650 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

* 

Z  -  1 

D 

6660 

0067 

MIL  W  12404E  WIND  MEASURE  SET  AN  GMQ  11 

CR 

D2 

883 

903 

913 

A 

6660 

0083 

MS  24134A  NOTICE  1  ALTMETER  PRESS  STA 

80 

H5 

871 

881 

901 

A 

PAGE  NO.  A  -  81 


1994 


NC 

AC 

AU 

FU 

VS 

S 

YT 

T 

AS 

AS 

99 

99 

SH 

99 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

C3 

MS 

99 

MS 

03 

MS 

99 

MS 

03 

MS 

99 

MS 

03 

MS 

C3 

MS 

03 

MS 

C3 

MS 

03 

MS 

C3 

MS 

03 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

QC 

MR 

QQ 

MS 

99 

MS 

99 

MS 

QQ 

MS 

go 

AS 

99 

SH 

99 

SH 

99 

SH 

99 

SH 

QQ 

99 

SH 

MS 

03 

OS 

99 


OC  c 
Tb  R  0 

HS  N  N 
R^  S  D 

N  C 
N 


GS  U  B 
N  C 
N  C 

L 

N 

N 


OF  N  ^ 
DP  N  C 
DP  N  C 
DP  N  C 
N  C 
DP  N  C 
N 
K 

l: 

ME  C 
L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

ME  N 
ME  N 
ME  N 
MB  N 
ME  N 
MB  N 
ME  N 
ME  N 
ME  N 
MB  N 
MB  N 
MB  N 
MB  N 
ME  N 
ME  N 
ME  N 
MB  N 
ME  N 
ME  N 
ME  N 


N  C 
N  A 
N  A 

r 

N 

N 

N  C 
b 


N  C 

N 

N 

N  C 


U 


U  E 
U  B 


1ST  QTR  FY  1994 


ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-7 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

- 

r 

RC 

GC 

SC 

1  i 

F 

Q 

^  9 

^  2 

2 

T 

RU 

AL 

FU 

TL 

R 

ET 

NT 

IT 

CA 

lY 

T 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

s 

riS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

R^ 

- 

6660  0098 

MIL-T-36815  TUBE  BIOLOGICAL 

MB 

DM 

H5 

924 

934 

934 

A 

MD 

MS 

03 

N 

E 

6660  P082 

MIL  R  38162B  1  NOTICE  3  RADIOSONDE  SET 

30 

H5 

871 

881 

901 

A 

99 

L 

6660  TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  - 

4 

• 

G  - 

C 

« 

Y 

-  0 

.  2 

:  -  c 

1 

6665  0644 

MIL-W-36258  WATER  TESTING  KIT 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

nn 

N 

6665  A545 

MIL  R  XXX  RCVR  GRP  OR  311  TDQ  T1 

CR 

B4 

881 

901 

913 

A 

6665  A597 

MlL-R-38987,  RADI AC  SET,  AN/PDR-69 

15 

F3 

893 

901 

901 

A 

EA 

:6 

N 

6665  A600 

MIL  D  51200A  SAMPLING  KIT  CBR  AGENT  M34 

EA 

FI 

894 

902 

931 

A 

L 

b 

6665  A601 

MIL  D  51237A  REFIL  KIT  CHEM  AGT  DETECTOR 

EA 

FI 

894 

902 

931 

A 

EA 

1 

E 

6665  A612 

MIL  P  49392  PROBE  RADI  AC  DT  590  PDR  56A 

CR 

FI 

904 

912 

912 

A 

EA 

Sh 

99 

N 

6665  A639 

MIL  HDBK  EA  CHEMICAL  &  BIOLOGICAL 

EA 

A4 

921 

923 

923 

A 

b.'ij 

N 

c 

6665  F605 

MIL-H-38715  indicator  COMBUSTIBLE  GAS 

82 

A? 

902 

912 

912 

£ 

99 

N 

6665  N576 

MIL  R  24086B  RADIAC  SET  AN  PDR  45 

SH 

D2 

89: 

911 

951 

A 

- 

6665  TOTAL  - 

9  .  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  9 

* 

G  - 

D 

• 

Y 

-  0 

.  2 

I  -  C 

) 

6670  0179 

MIL  W  XXXX  WEIGH  KIT  ACFT  PLTFM  SCALES 

AV 

B4 

892 

912 

912 

A 

AV 

6670  0189 

MIL  W  7327C  WEIGHING  KIT  ELECTRONIC  AIRC 

82 

DS 

913 

923 

934 

G 

QQ 

L. 

'v 

6670  0191 

MIL-S-XXX  SCALE  WEIGHING  AIRCRAFT  TOP  OF 

82 

B4 

922 

934 

934 

A 

MS 

99 

N 

6670  0198 

A-A-XXX  BALANCE  TORSION 

Mb 

DM 

F4 

A 

924 

934 

934 

A 

MD 

03 

6670  TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  4 

* 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

.  2 

r  -  0 

0675  0824 

MIL  S  53046  SURVFV  EQUIP  SEDME  MMR 

A  A  TEMPLATE  DRAFTING 

ME 

B1 

871 

891 

951 

A 

ME 

YCl 

GS 

1 

6675  0886 

ME 

E4 

A 

893 

913 

943 

A 

ME 

6675  0902 

MIL  T  52015B  TEMPLATE  DRAFTING  MAP 

ME 

H5 

901 

911 

951 

A 

ME 

6675  0952 

MIL  F  52955B  POSITION  &  AZIMUTH 

ME 

F2 

903 

933 

943 

A 

ME 

6675  0953 

MIL  T  52956B  TEST  SET  POSITION  &  AZIMUTA  ME 

D2 

905 

933 

943 

A 

ME 

6675  0954 

MIL  T  52957B  TEST  SET  POWER  SUPPLY 

ME 

D2 

903 

933 

943 

A 

ME 

6675  0965 

A-A-XXX  CASES  BATTERY  AND  LIGHTING 

ME 

F4 

A 

901 

934 

954 

A 

ME 

QCi 

i. 

6675  0996 

MIL-L-52056D  LIGHT  SIGNAL  SURVEYING 

ME 

D2 

934 

954 

954 

A 

ME 

K 

6675  A018 

MIL-T-52820A  TABLE  DRAWING  STEEL 

ME 

Hb 

913 

934 

944 

A 

ME 

L 

6675  A968 

MIL-S-14249C  STRAIGHTEDGE  RADIAL  LINE 

ME 

D2 

904 

941 

954 

A 

ME 

6675  F997 

MS-24482  TRANSMITTER  TEMPERATURE  ELECTR! 

82 

Db 

94  i 

951 

951 

A 

oc 

N 

6675  TOTAL  - 

11  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A 

-  11 

* 

G  - 

0 

♦ 

Y 

-  0 

♦  > 

1  -  ( 

3 

6680  0203 

MIL  G  16356C  GOGES  BOILER  WATER  DIRECT 

SH 

D2 

871 

891 

891 

A 

ME 

s- 

GS 

6680  0209 

MIL  G  2860E  GLASSES  SIGHT  FLOW 

SH 

U2 

873 

893 

893 

A 

ME 

99 

N 

6680  0216 

A-A-XXX  REGULATOR,  OXYGEN 

Mb 

DM 

F4 

A 

892 

902 

942 

A 

MD 

MS 

03 

l; 

6680  0221 

MIL  G  16748A  2  GAGE  TANK  LIQUID  LEVEL 

SH 

H5 

903 

904 

904 

A 

ME 

SH 

N 

6680  0228 

IR  STDY  TRANSMITTER,  LIQUID  QU  3801  380 

GS 

E3 

914 

932 

931 

A 

ME 

AS 

N 

L 

6680  0230 

MIL-S-10215G  SPEEDOMETERS 

A1 

D2 

925 

933 

933 

A 

AT 

SH 

N 

L 

6680  0233 

A-A-XXXXX  AIR  Flow  MONITORING  EQUIPMENT 

SH 

A4 

924 

955 

A 

ME 

QG 

N 

6680  0237 

MS24544  INDICATORS  &  TRANSMITTERS 

A! 

C5 

933 

943 

943 

A 

A^ 

f, 

6680  0238 

MS500040  INDICATORS  &  TRANSMITTERS 

AT 

C5 

933 

943 

943 

A 

A* 

r, 

6680  0239 

MIL-T-XXX  tester  liquid  volumetric  POSIT 
mil  S  51028B  SAMPLING  AND  GAGING  KIT 

82 

B4 

934 

954 

A 

ME 

s: 

r, 

6680  A226 

ME 

B2 

891 

9C1 

954 

L 

6680  F238 

MIl-I-26382  indicator  SET,  LIQUID  OXYGEN 

82 

C2 

951 

961 

961 

r 

GO 

\ 

6680  N213 

mil  G  18498C  1  Glass  set  water  GAGE  flat 

SH 

*-] 

863 

863 

883 

A 

E 

V 

6680  N215 

mil  G  18498C  I  GLASS  SEi  WATER  GAGE  FLAT 

SH 

H5 

8/: 

891 

891 

A 

u 

6680  N223 

MIL  F  24291B  FLOWMETER  FLUID 

SH 

D2 

881 

901 

901 

A 

N 

C 

6680  N232 

MIL  M  1998;A  METERS  AIR  FLOW  INDICATING 

SH 

U2 

931 

951 

L 

SH 

1 

H 

6680  TOTAL  - 

16  ,  DELINQUENT  -  7  ,  STATUS  CODES:  A 

-  16 

> 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

« 

Z  -  1 

0 

6685  0820 

A-A-XXX  TEMP  HUMIDITY  RECORDING  SYSTEM 

8? 

B4 

883 

884 

914 

A 

EP 

AS 

QG 

L 

F 

6685  0855 

MIL-T-7990  TRANSMITTER  TEMP  ELECT  RESIST 

82 

D2 

903 

913 

913 

A 

GC 

N 

6685  0860 

MIL-I-7084E  INDICATOR  PRESSURE  HYDRAULIC 

Ox: 

B2 

904 

924 

942 

A 

AV 

AS 

99 

L' 

6685  0882 

MIL-T-7990B 

82 

FI 

923 

943 

943 

A 

82 

N 

6685  0884 

MlL-T-37594  THERMOMTER.  SELF 

MB 

DM 

H5 

923 

933 

933 

A 

MD 

MS 

03 

ME 

N 

LJ 

6685  0887 

A-A-XXX  PRESSURE  TRANSDUCER 

SH 

A4 

924 

944 

944 

A 

ER 

SH 

99 

N 

6685  0888 

MS28034A  BULB  TEMPERATURE  EI.ECTRICAL  RES 

82 

B2 

924 

934 

934 

A 

99 

N 

6685  0889 

MIL-T-0036527  THERMOMETER.  SELF  IN 

MB 

DM 

Hb 

924 

934 

934 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6685  0892 

MS24537  INDICATIORS  8,  TRANSMITTERS 

AT 

Cb 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

6685  0893 

MS24540  INDICATORS  S,  TRANSMITTERS 

AT 

Cb 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

6685  0894 

MS24541  INDICATORS  &  TRANSMITTERS 

AT 

Cb 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

6685  0895 

MS24542  INDICATORS  &  TRANSMITTERS 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

A^ 

N 

6685  0896 

MS24543  INDICATORS  &  TRANSMITTERS 

AT 

C5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

6685  0900 

MIL-G-8348H  AMENDMENT  1 

82 

Cl 

933 

944 

944 

A 

99 

N 

6685  0902 

MIL-I-27209C  INDICATOR,  TEMPERATURE, 

82 

D1 

934 

944 

944 

A 

N 

6685  F852 

mil  T  8025  TRANSMIHER, PRESSURE, LOG  ABSO 

82 

Hb 

901 

914 

914 

A 

82 

N 

6685  F856 

MIL-I-2767C 

82 

D? 

903 

923 

923 

A 

99 

N 

6685  F862 

mil  I  27552B  INDICATOR  TEMPERATURE  TNER 

82 

n? 

904 

944 

944 

A 

99 

L 

6685  F864 

MIL  I  27674  INDICATOR  TEMP  ELEC  RESIST 

82 

D2 

911 

931 

931 

A 

99 

N 

r 

PAGE  HO.  A  -  82 


6685-6810 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVm  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

oc 

c 

RC 

GC 

SC 

LI 

I'  Q 

F  n 

s 

T 

RU 

AU 

FU 

IL 

R 

FT 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYf 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

c 

6685 

F872 

M1L-G-25308B  GAGE  PRESSURE  HYD  TYPE  ME&l 

82 

A2 

923 

944 

944 

A 

99 

K 

6685 

F899 

A-A-XXX  CALIBRATOR  INSTRUMENT  THERMOCOUP 

82 

B4 

A 

933 

944 

944 

A 

99 

N 

6685 

F903 

MIL-T-4748B  TESTER,  TEMPERATURE  INSTRUMN 

82 

D1 

934 

944 

944 

A 

99 

N 

6685 

N812 

MIL  T  19646  7  THEMOMETER  GAS  ACTUATED 

SH 

D2 

882 

902 

902 

A 

N 

6685 

N814 

MIL  T  XXX  TRANSDUCERS  ELECTRICAL 

SH 

A4 

882 

902 

902 

A 

N 

6685 

N814  01 

MIL  T  XXX  1  TRANSDUCER  FROST  POINT 

SH 

A4 

882 

902 

902 

A 

N 

r 

6685 

N814  02 

MIL  T  XXX  2  TRANSDUCER  SWITCH  FROST 

SH 

A4 

882 

90? 

902 

A 

N 

6685 

N815 

MIL  T  24387A  3  TRANSDUCERS  ELECTRICAL 

SH 

D? 

882 

90? 

902 

A 

N 

6685 

N815  01 

MIL  T  24387  1  TRANSDUCERS  TEMPERATURE 

SH 

A4 

882 

902 

902 

A 

N 

6685 

N877 

MIL-T-23234C  THERMOCOUPLES  CORROSION 

SH 

A2 

921 

941 

941 

A 

N 

6685 

TOTAL  - 

29  .  DELINQUENT  -  11  .  STATUS  CODES: 

A 

-  29 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  * 

1  -  ( 

D 

6695 

0085 

A-A  TESTER  TEMPERATURE  INDICATOR 

8? 

R4 

A 

881 

891 

903 

A 

ER 

AS 

99 

GS 

L 

6695 

0100 

A-A-XXXXX  INCLINOMETER  BALL  STYLE 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

r 

6695 

0107 

A-A-XXX  SAMPLER.  BUTTER  LARD 

MB 

DM 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6695 

0108 

MIL-P-3583  PLATE.  EGG 

MB 

DM 

H5 

932 

94? 

942 

A 

MD 

MS 

05 

N 

6695 

A099 

INCLINOMETER  BALL  STYLE  MIL-I-62384 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

r 

6695 

F090 

MIL  S  27626D  1  SAMPLER  CRYOGENIC  LIQUID 

68 

0? 

891 

894 

914 

914 

A 

66 

L 

r 

L 

6695 

F095 

AFGS  87216A  INSTRUMENT  SYSTEMS  AIRBORNE 

11 

A2 

903 

914 

941 

Y 

71 

6695 

N094 

MIL  T  24448A  TORSIONMETER  SYSTEM 

SH 

0? 

901 

921 

921 

A 

N 

6695 

NllO 

MIL-I-825//  INDICATOR  DCTl  TEST  SET  MK 

.  2 

OS 

H5 

933 

941 

941 

A 

OS 

N 

6695 

TOTAL  - 

9  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES: 

A 

-  9 

* 

E  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  ^ 

Z  -  ( 

D 

6720 

0348 

MIL-C-55669B  CAMERA  STILL  PICT  35MM 

CR 

H5 

932 

934 

9.34 

A 

CR 

AS 

99 

6720 

A314 

MIL  R  49016A  CR  RCDR  CODE  MATRIX  LA434 

CR 

D2 

873 

884 

904 

A 

1 

b 

6720 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A 

-  2 

E  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  ( 

3 

6730 

1006 

MIL-P-15127  PROJ  STILL  PICT  AP4 

CR 

H5 

932 

934 

934 

A 

CR 

SH 

99 

N 

6/30 

A127 

MIL-V-11815B  VIEWER  STILL  PICT  ARIZ 

CR 

H5 

932 

934 

934 

A 

N 

6730 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A 

-  2 

E  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  • 

Z  -  ( 

3 

6740 

A135 

MIL  P  55157A  PRINT  PROJ  PHOTO  £N  36 

CR 

02 

883 

903 

913 

A 

E 

6740 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES: 

A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  < 

Z  -  0 

6750 

0421 

2  F  333  FILM  PHOTO  MOTION  PIC  BLK  WHT 

CR 

D2 

883 

903 

912 

A 

L 

5 

6750 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A 

-  1 

E  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

3 

6760 

0320 

MIL  STD  150  PHOTOGRAPHIC  LENSES 

n 

H5 

881 

891 

941 

S 

ER 

AS 

■*  1 

1 

r 

6760 

0321 

ANSI  PH  3  20  DISTANCE  SCALES 

ii 

H5 

881 

ROi 

941 

V 

ER 

AS 

L 

-*■ 

6/60 

0322 

ANSI  PH  3  22  METHOD  FOR  DETERMINING 

1 

H5 

881 

891 

941 

V 

ER 

AS 

*  * 

; 

*• 

6760 

0323 

ANSI  PH  3  29  METHODS  OF  DESIGNATING 

ii 

WC 

861 

891 

941 

V 

ER 

;■ 

6/60 

0324 

ANSI  PH  3  35  FOCAL  oENGTHS  AND  DISTANCES 

11 

HE 

881 

891 

941 

S 

ER 

AS 

6760 

0325 

ANSI  PH  3  57  GUIDE  TO  OPTICAL  TRANSFER 

1  n 

881 

891 

941 

ER 

AS 

*  ' 

6760 

0326 

ANSI  PH  3  63  PHOTQRAPHIC  RESOLVING 

ii 

881 

891 

941 

AS 

*  * 

6760 

0327 

ANSI  PH  3  74  METHOD  OF  TESTING  IMAGE 

1  X 

HE 

881 

89! 

941 

V 

ER 

AS 

6760 

0328 

ANSI  PH  3  601  FOCAL  LENGTH  MARKINGS 

H5 

881 

891 

941 

> 

ER 

AS 

T  1 

I  , 

6/60 

0329 

ANSI  PH  3  607  COLOR  CONTRIBUTION 

ii 

H5 

881 

891 

941 

V 

ER 

AS 

T  ' 

6/60 

0330 

ANSI  PH  3  609  DIMENSIONS  FOR  RESOLUTION 

11 

HE 

881 

891 

941 

V 

ER 

AS 

•'  1 

6760 

0331 

ANSI  PH  3  615  VEILING  GLARE  OF  STILL 

11 

H5 

861 

891 

941 

V' 

ER 

AS 

‘ 

6/60 

0332 

ANSI  PH  3  617  APPERANCE  IMPERFECTIONS 

n 

HE 

881 

891 

941 

Y 

ER 

AS 

VI 

; 

6/60 

A349 

MIL-T-12020C  TRIPOD  PHOTO  LM4I 

CR 

H5 

932 

934 

934 

A 

N 

6760 

TOTAL  - 

14  ,  DELINQUENT  -  13  .  STATUS  COOES: 

A 

-  14 

♦ 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

» 

Z  -  1 

D 

6780 

0346 

IR  STUDY  ALL 

99 

E3 

921 

942 

942 

A 

CR 

NV 

99 

N 

6780 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A 

-  1 

E  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  ' 

Z  -  1 

0 

6810 

1007 

JAN-T-171A  TOLUENE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

L 

p 

6810 

1008 

JAN-A-I79A  ACID  SULFURIC  AND  OLEUM 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1009 

JAN-A-183A  ACID  NITRIC 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

P 

6810 

1010 

JAN-A-187A  ACID  PICRIC 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

05 

(•; 

P 

6810 

1013 

JAN-D-242A  DIETHYLPHTHALATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

E 

6810 

1014 

JAN-H-257A  HEXACHLORBENZENE 

AR 

02 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

R 

6810 

1015 

JAN-C-263A  CALCIUM  STEARATE 

AR 

D2 

87? 

892 

902 

A 

AR 

OS 

L 

p 

6810 

1016 

JAN-B-366A  6ARTIUM  STEARATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

R 

6810 

1017 

JAN-M-476B  MANGANESE  PWD 

AR 

02 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

u 

R 

6810 

1018 

JAN-B-660A  BARIUM  OXALATE 

AR 

02 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

u 

E 

6810 

1019 

JAN-0-666A  DINITROCHLORBENZENE 

AR 

02 

872 

892 

902 

A 

AR 

u 

B 

6810 

1027 

MIL  P  156C  POTASSIUM  NITRATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

AS 

u 

B 
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AL 
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NT 

IT 

CA 
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lYT 

A 

MS 

VS 

£ 

H.S 

N 
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PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

RT 

£ 

r 

fifiin 

1028 

MIL  B  1620  BARIUM  NITRATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

AS 

K 

R 

6810 

1029 

MIL  C  178  CHARCOAL 

AR 

b4 

873 

882 

902 

A 

AR 

OS 

L 

5 

6810 

1030 

MIL  P  193B  POTASSIUM  SULFATE 

AR 

B2 

873 

882 

902 

A 

AR 

MS 

66 

L 

B 

6810 

1031 

MIL  C  216C  CELLULOSE  WOODPULP 

AR 

B2 

873 

882 

90? 

A 

AR 

OS 

R 

6810 

1032 

MIL  P  217B  POTASSIUM  PERCHLORATE 

AR 

B2 

873 

882 

90? 

A 

AR 

AS 

L 

R 

6810 

1033 

MIL  D  218C  DIBUTYLPHTHALATE 

AR 

B2 

873 

882 

90? 

A 

AR 

OS 

R 

6810 

1034 

MIL  S  271C  STEARIC  ACID 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

ns 

R 

6810 

1035 

MIL  A  512  ALUMINUM  POWDER 

AR 

B? 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

os 

R 

6810 

1039 

MIL-A-459A  ACETIC  ANHYDRIDE 

AR 

D2 

873 

893 

90? 

A 

AR 

OS 

■ 

R 

6810 

1040 

MIL-A-465A  ACID  ACETIC 

AR 

D2 

873 

693 

902 

A 

AR 

OS 

R 

6810 

1146 

MIL  N  3399C  2  NITRODIPHENYLAMINE 

AR 

D? 

891 

911 

Z 

AR 

OS 

N 

A 

6810 

1185 

MIL  T  19588  TOLUENE  METHYL  ISOBUTYL  KETO 

CG 

H5 

9m 

903 

903 

A 

GS 

N 

6810 

1241 

LLL  R  626  ROSINS  GUM  WOOD  &  TALL  OIL 

EA 

A? 

911 

9?1 

921 

A 

FA 

SH 

68 

P  ^ 

N 

6810 

1302 

ASTM-C602-90  AGRICULTURAL  LIMING  MATERIA 

YDl 

F5 

B 

933 

943 

943 

A 

EA 

vc: 

DC 

6810 

1303 

0-T-236C  TETRACHLOROETHYlENE 

f.A 

A5 

933 

943 

943 

A 

EA 

GS 

N 

6810 

1304 

ASTM  D4376-84  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

f.A 

A5 

933 

943 

943 

A 

EA 

GS 

N 

6810 

1305 

ASTM  D4081-90  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

FA 

AS 

933 

943 

943 

A 

EA 

05, 

N 

6810 

1308 

MIL-P-11751E  POTASSIUM  HYDROXIDE 

EA 

A? 

934 

944 

944 

A 

MD 

68 

r  c 

N 

6810 

1309 

MIL-E-51454A  ETHYL  ALLCOHOL  ETHANOL 

EA 

A? 

934 

944 

944 

A 

EA 

68 

N 

6810 

1310 

ETHANOLAMINES  MONOETHANOL  DIETHANOLAMINE 

EA 

A? 

934 

944 

944 

A 

EA 

Ob 

P.s 

6810 

1311 

MIL-STD-1201B  ETHYL  ALCOHOL  ETHANOL 

FA 

A2 

941 

943 

943 

A 

EA 

SH 

68 

pc 

N 

6810 

1312 

MIL-STD-1442  inorganic  PEROXIDES 

EA 

A? 

941 

943 

943 

A 

EE 

SH 

65 

c 

6810 

1  ”51  *3, 

MIL-STD-613  INORGANIC  BASES  AND  BASIC 

FA 

A2 

941 

943 

A 

r  ^ 

Sr 

68 

68 1C 

1314 

MIL-STD-1207B  INORGANIC  SALTS  AND 

EA 

A? 

941 

943 

943 

A 

EA 

N 

68 1 

AOOl 

JAN-D-664A  DINITROMETHYLANI LINE 

AR 

n? 

87? 

89? 

904 

A 

AR 

R 

b8;c 

AC02 

JAN-C-677A  CELLULOSE  REGEN 

AR 

n? 

872 

892 

904 

A 

AR 

R 

681: 

A004 

MIL  B  51092A  BORON  AMORPHOUS  POWDER 

AR 

8? 

873 

88? 

902 

A 

AR 

R 

08 1C 

A008 

MIL-F-82655  INT  AM  1  FERRIC  OXIDE 

AR 

B1 

674 

882 

904 

A 

AR 

R 

6810 

A04C 

mil  S  50005A  STANNIC  OXIDE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

904 

A 

AR 

GS 

R 

681. 

A043 

MIL-T-48149A  AM  4  TITANIUM  DIOXIDE 

AR 

R1 

894 

901 

901 

A 

AR 

6810 

A050 

MIL  M  14779  MAGNESIUM  OXIDE  CALCINED 

AR 

D1 

P 

902 

904 

904 

A 

AR 

N 

6810 

AOS' 

MIL-E-63218  A2  EMULS.  POlVETHELENE  (AMMO 

AR 

A1 

922 

9?3 

923 

A 

AR 

6810 

A577 

MIL-N-3399B  AM  1  NITRODIPHENv  lAMINE 

AR 

D1 

864 

882 

904 

A 

AR 

f' 

0810 

6574 

MIL-A-159D  AM  2  ANTIMONY  SULFIOE 

AR 

ni 

864 

884 

904 

A 

AR 

R 

6810 

N012 

MIL  T  24494A  TETRA  TRI  AND  DISODIUM 

SH 

A2 

874 

894 

894 

A 

6810 

N015 

MIl-A-81335  aluminum  POWDER 

OS 

D2 

664 

904 

934 

A 

6810 

NG16 

MIl-A-82667  Old)  AMMONIUM  PERCHLORATE 

ns 

02 

884 

904 

i 

6810 

no:  7 

MIl-B-21465  BUtvL  STEARATE 

ns 

n? 

884 

904 

934 

6810 

NO  IS 

M!l-C-8125C  catechol  4  TERTIARY  BUTYL 

ns 

n? 

884 

934 

68 1 0 

NC23 

MIL-A-23894  alpha  NITRONAPHTHAlE 

ns 

GS 

HE 

884 

894 

934 

A 

nc 

GS 

6810 

N025 

Md-D-22346B-01  NORMAL  PRODYl  ADIPATE 

os 

D2 

884 

904 

934 

A 

6810 

N028 

M!;.-G-81239  GlycEROL  MONOOlEATE 

ns 

D2 

884 

904 

934 

A 

6810 

NG30 

MIl-H-22866  HYDROGEN  PEROXIDE 

ns 

GS 

HE 

884 

894 

934 

A 

QS 

01 

‘810 

N036 

Md-L-18615A  LEADCARBONATE 

ns 

02 

884 

904 

934 

A 

-o810 

N037 

MIl-L-17699  lead  2  ETHYL  HEXOATE 

ns 

02 

884 

904 

934 

A 

6810 

N04C 

MIl-N-47061  N  PHENYL  MORPHOLINE 

OS 

D2 

884 

904 

934 

A 

6810 

N041 

MI.  P  23409B  potassium  TETRABORATE 

SH 

GS 

H5 

884 

894 

902 

A 

S- 

01 

R 

681 : 

N043 

MI;.-R.82483A  RESIN  POLVESTER  SOLUBLE 

OS 

D2 

884 

904 

934 

A 

68 1C 

N044 

MIL-R-22578B  RESORCINOL 

OS 

D2 

884 

904 

934 

A 

681 C 

N045 

MI.-W-15000K  WATER  TESTING  CHEMICA. 

SH 

A2 

934 

9^4 

Sh 

6810 

N064 

MIL-A-82667B  AMMONIUM  PERCHLORATE 

OS 

D2 

903 

922 

944 

A 

OS 

68 1C 

N069 

MIl-R-22578B  RESORCINOL 

os 

D1 

923 

932 

934 

A 

OS 

6810 

N082 

MIL-B-24617  boiler  FEEDWATER  AND  BOILER 

SH 

A2 

933 

943 

943 

A 

SH 

N 

6810 

N073 

MIL-F-82809  POLYMER  lQD  HYDRXL  TRMNATN  P 

os 

H5 

922 

932 

932 

A 

OS 

\ 

c 

6810 

TOTAL 

-  66  .  DELINQUENT  -  37  ,  STATUS  CODES:  A 

-  66 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

1  - 

) 

682: 

A098 

JAN-D-511A  DYES  GREEN  AND  SCARLET 

AR 

D2 

872 

892 

904 

A 

AR 

t 

6820 

TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

> 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

« 

1  - 

D 

6830 

1004 

BB-H-1168B  HELIUM  TECHNICAL 

68 

G1 

894 

903 

914 

944 

A 

66 

L 

6830 

1005 

BB-H-886C  HYDROGEN 

68 

G1 

894 

903 

914 

944 

A 

ME 

SH 

68 

6830 

1008 

0-A-445B-1  AMMONIA  TECHNICAL 

68 

01 

912 

944 

A 

AS 

68 

6830 

1009 

BB-A-106B  acetylene  TECHNICAL  DISSOLVED 

68 

D1 

912 

944 

A 

YDl 

66 

6830 

1010 

BB-C-IOIB  CARBON  DIOXIDE  TECHNICAL  5.  USP 

68 

D1 

912 

944 

A 

Sh 

68 

6830 

1011 

BB-C-104B  CARBON  DIOXIDE  TECHNICAL  SOLID 

68 

D1 

912 

944 

A 

68 

6830 

1012 

BB-C-120C  CHLORINE  TECHNICAL  LIQUID 

68 

D1 

912 

A 

66 

L 

6830 

1014 

BB-S-1419  SULFUR  HEXAFLUORIDE  TECHNICAL 

68 

D1 

912 

944 

A 

66 

6830 

1015 

BB-N-411C  NITROGEN  TECHNICAL 

68 

D2 

912 

944 

A 

SH 

68 

6830 

1016 

BB-G-925A  OXYGEN  TECHNICAL  GAS  &  LIQUID 

68 

G2 

912 

944 

A 

SH 

68 

d 

6830 

TOTAL 

-  10  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  10 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

1  - 

D 

6840 

0408 

MIL  I  XXXXX  INSECT  REPEL  PERSONAL  APPL 

PM 

GS 

A4 

891 

902 

941 

Y 

EA 

SH 

68 

1 

c 

6840 

0409 

MIL  I  XXXXX  INSECT  REPEL  CLOTHING 

PM 

GS 

A4 

891 

904 

941 

V 

EA 

SH 

68 

b 

r 
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SC 
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NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 
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A 

MS 

VS 

s 
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N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

y. 

VT 

T 

RT 

c 

r 

6840 

1030 

MIL-I-44411/01  INSECT  REPEL  PERMETHRIN 

GL 

F2 

931 

934 

941 

A 

G. 

68 

GS 

L 

6840  TOTAL 

-  3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CDOES:  A  - 

3 

• 

e  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  2 

:  -  c 

) 

6850 

0802 

AVL  P  50002C  PHOSPHATE  COATING  COMPOS 

MR 

A2 

A 

872 

882  912 

A 

MR 

OS 

20 

2 

El 

6850 

1001 

MIL  C  3720  CLEANING  COMPOUNO  SOLVENT 

AR 

A2 

871 

891 

902 

A 

AR 

AS 

6p 

A 

6850 

1002 

MIL  C  144600  CORR  REM  CPD  SODIUM  HVD  BSE 

MR 

A2 

A 

873 

883 

912 

A 

MR 

AS 

66 

L' 

r 

6850 

1035 

Y  C  535  CLEANING  COMPOUND  NTC  1 

11 

H5 

883 

903 

941 

V 

AV 

Sri 

GS 

V 

6850 

1046 

MIL-A-11755D  ANTIFREEZE  ARCTIC  TYPE 

ME 

A2 

891 

911 

942 

A 

ME 

YDl 

66 

h 

6850 

1062 

MIL  C  10597  CLEANING  COMPOUNO 

ME 

D2 

901 

902 

951 

A 

ME 

vd: 

68 

GS 

i 

6850 

1077 

M1L-L-83795A  LAYOUT  DYE  BLUE 

68 

A2 

904 

914 

944 

A 

66 

L 

6850 

1095 

MIL  S  6625  SPRAY  EQUIPMENT  ACFT  WINDSHIE 

AS 

R2 

952 

952 

952 

A 

AS 

U 

A 

6850 

1099 

MIL-S  53021A  STABILIZER  ADDITIVE 

ME 

A1 

914 

934 

944 

A 

t' 

6850 

1115 

MIL  W  6882F  1  WTR  REP  WNDH  HNDSHLD 

AS 

R2 

921 

941 

941 

V 

AS 

70 

L 

6850 

1116 

MIL  S  8660C  1  SLCNE  CMPD  NTO  COE  S-736 

AS 

R2 

921 

941 

952 

A 

MR 

AS 

77 

L 

6850 

1117 

P-C  444B  CLNG  CMPD  SLVNT  SOL  GRSE  EMULS 

AS 

R2 

921 

941 

941 

V 

AR 

AS 

68 

1,' 

6850 

1121 

MIL-C-87937B  CLEAN  COMP  AERO  EQUIPMENT 

68 

A2 

924 

933 

933 

A 

68 

N 

c 

6850 

1128 

MIL-D-12468C  AMDT3  DECONTAMINATING  AGENT 

EA 

A1 

933 

934 

941 

G 

EA 

Sf- 

68 

GS 

6850 

1129 

CID  A-A-56022A  COMPOUND  HEAT  SINK 

MI 

B2 

933 

943 

943 

A 

Ml 

N 

6850 

1131 

0-D-210A  DESICCANT  ACTIVATED  CALCIUM 

EA 

A1 

933 

943 

943 

A 

Eft 

68 

GS 

N 

6850 

1132 

0-F-1044  FUEL  ENGINE  PRIMER 

ME 

H5 

933 

953 

953 

A 

ME 

N 

6850 

1133 

MIL-G-S3042  GUM  PRESERVATIVE  COMPOUND 

ME 

H5 

933 

953 

953 

A 

ME 

N 

6850 

1137 

A-A-52119  TABLET  CHLORINE  FlOCULATING 

GL 

F2 

941 

952 

952 

ft 

Gl 

MC 

68 

GS 

N 

6850 

1138 

A-A-52122  KIT  WTR  PUR  EMERGENCY 

GL 

^2 

941 

QC:9 

952 

G. 

m: 

66 

GS 

N 

6850 

1139 

MIL-C-6529C  CORROSION  PREVENTIVE  AIRCRA? 

11 

E2 

941 

951 

951 

ft 

AS 

V 

N 

6850 

1140 

MIL-C-8188C  CORROSION  PREVENTIVE  OIL 

11 

12 

941 

951 

951 

a 

MR 

AS 

N 

6850 

A855 

MIL-D-51563EA  DECONTAMINATING  KITS  SKIN 

EA 

A2 

941 

943 

943 

ft 

Eft 

GS 

N 

6850 

N854 

MIL-A-210716  ANTI  FOGGING  COMPOUND  TRANSP 

AS 

R5 

J 

933 

944 

941 

AS 

L 

6850  TOTAL 

-  24  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  COOES:  A 

-  24 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  ^ 

:  -  1 

) 

6910 

0039 

MIL-T-52438C  TRAINING  AID  GRIDS  LARGE 

ME 

02 

9C3 

941 

951 

ft 

ME 

L 

6910 

0043 

MIL-T-52465C  TRAINING  AID  MAP  ASSEMBLY 

ME 

02 

903 

941 

951 

ft 

ME 

L. 

6910 

0045 

MIL-T-52486C  TRAINING  AID  PANEL  SETS 

ME 

02 

903 

941 

951 

A 

ME 

L 

6910 

0047 

MIL-T. 52502  TRAINING  AID  PANELS 

ME 

02 

903 

941 

951 

c 

ME 

m: 

1 

6910 

0048 

MIL-T-52503CTRAINING  AID  CONE  COLLAPSIB. 

ME 

02 

903 

941 

951 

ft 

M: 

.... 

6910 

0051 

MIL-T.52530C  TRAINING  AID  TAPE  MAGNETIC 

ME 

02 

903 

941 

95. 

L 

6910 

0053 

MIL-T-52S34C  TRAINING  AID  FLASH  CARD  SET 

ME 

02 

903 

94; 

941 

A 

Ml 

C 

6910 

0118 

MIL-T. 13499C  TRAINING  AID  MODEL  BRIDGE 

ME 

Hb 

933 

953 

941 

G 

ME 

6910  0119 

MIL-7-20177D  TRAINING  AID  MODEL  BRIDGE 

ME 

H6 

933 

953 

941 

'iJ 

Mi 

’  1 1 

i.. 

6910 

0120 

MIL-7-55069C  TRAINING  AID  MODEL  BRIDGE 

ME 

rib 

933 

953 

941 

G 

Mr 

6910 

0124 

A-A-XXX  MANIKIN  CPR  ADULT 

ME 

DM 

F4 

A 

934 

944 

944 

ft 

MO 

MS 

Dri 

N 

6910 

0126 

MIL-S-5]561(EA)  SIMULATOR  DETECTOR 

EA 

A4 

934 

942 

942 

ft 

P* 

rr 

99 

N 

6910 

0127 

MIL-S-51562(EA)  SIMULATOR  DETECTOR 

EA 

A4 

932 

942 

942 

t 

P'^ 

T*- 

99 

N 

6910 

A040 

MlL-T-52439i:  TRAINING  AID  ELEVATION 

ME 

02 

903 

941 

95. 

A 

Mi 

L 

6910 

A041 

MIL-T-52440C  training  AID  COORDINATE 

ME 

D2 

903 

941 

95; 

A 

Mi 

L. 

6910 

A042 

MIL-T-52452C  ME  TRAINING  AID 

ME 

D? 

903 

941 

95. 

A 

M: 

6910 

A044 

MIL-T-52485C  TRAINING  AID  MODEL  TERRAIN 

ME 

02 

903 

941 

951 

A 

Mi 

.. 

69 1C 

A046 

M1L-T-52501C  TRAINING  AID  SCALE 

ME 

02 

903 

941 

941 

ft 

M: 

.. 

6910 

A049 

MIL-T-52504C  TRAINING  AID  PANEL  GRID 

ME 

02 

903 

Q4; 

951 

A. 

M: 

L 

6910 

A050 

MIL-T-52518C  TRAINING  AID  SCALE 

MI 

02 

903 

941 

951 

A 

M* 

6910 

A052 

MIL-T-52532C  TRAINING  AID  PROTRACTORS 

ME 

02 

903 

941 

94, 

ft 

ME 

.. 

6910 

N102 

MIL  M  17779D  MOCK  l?S  FOR  SHIPBOARD 

Sri 

02 

931 

951 

- 

- 

6910  TOTAL 

-  22  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  22 

f 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

» 

Z  - 

0 

6920 

0028 

MIL  P  70878  PRINTED  WIRING  BOARD  ASSBY 

AR 

B4 

894 

904 

904 

ft 

AR 

OS 

:c 

s 

: 

6920 

0125 

MIL-C-70618B  (AR)  CCA  12725066 

MIL-A  70833A1  AUTO  TANK  TGT  11784501 

AR 

R7 

941 

941 

941 

r 

u 

AR 

N 

6920 

A015 

AR 

R? 

914 

914 

914 

ft 

N 

6920 

A054 

MIL  STD  1910  COMMUNICAT  CODE  STRUCTURES 

AR 

B4 

903 

913 

913 

A 

AR 

N 

6920 

A114 

MIL-A-70833A  AMI  AUTO  TANK  TGT  11784501 

AR 

B1 

924 

934 

934 

ft 

AR 

N 

6920  TOTAL 

-  5  ,  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

Z  - 

0 

6930 

0128 

MIL-C-27259A  USAF  CHARACTERISTICS  CHARTS 

11 

D5 

941 

961 

7 

II 

N 

6930 

0179 

MIL  STD  1558  SIX  DEGREE  OF  FREEDOM  NOT  1 

11 

H5 

872 

892 

941 

G 

AV 

TO 

i.  i 

U 

6930 

N103 

MIL  S  23821A  SIMULATOR  OWN  SHIP  S  MOTION 

SH 

D2 

931 

951 

7 

N 

6930  TOTAL 

-  3  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

Z  - 

0 

7010 

F022 

MIL  C  87232  COMPUTATIONAL  SYSTEMS  AIRBOR 

11 

A2 

903 

923 

941 

Y 

11 

Li 

r 

7010  TOTAL 

-  1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

» 

Z  - 

0 

7025 

0027 

A-A-55001  DISC  DRIVE  UNIT  HALF  HEIGHT 

ES 

F2 

A 

941 

943 

943 

A 

N 

7025 

0028 

A-A-55001/01  DISC  DRIVE  UNIT  SINGLE  DRIV 

ES 

F4 

A 

941 

943 

943 

A 

N 
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7025-7310 

RCS  NO.  D0-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING  . .  , 


1994 


PROJECT 

7025  D029 
7025  N026 


A-A-55001/02  DISC  DRIVE  UNIT  DUAL  DRIVE  ES 
MIL  R  29530  RCDR  RPDR  DlGl  MAG  RD433  SSH  EC 

A  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  4 

IR  STDV  TAPE  ADP  60  60  99 

A-A-55430  FLEXIBLE  DISK  5.25IN  ES 

A-A-55431  FLEXIBLE  DISK  3.5  IN  DS/HD  ES 

A-A-55456  FLEXIBLE  DISK  5.25  IN  DS/DD  ES 

A-A-55457  FLEXIBLE  DISC  3.25  IN  ES 

A-A-55462  FLEXIBLE  DISK  DS/DD  ES 

EP  STUDY  ES 


7045  TOTAL  - 

7105  0265 
7105  0267 
71C5  0268 
7105  0269 
7105  0270 
7105  A266 

7105  TOTAL  - 

711C  0145 
71 1C  0148 
7110  0^49 
7110  0150 


AA-C-571G 


DELINQUENT  -  1  . 

571G  1  COT  FOLDING 


STATUS  COOES:  A  - 


MIL-T-43463B  TABLE  DINING  PEDESTAL  BASE 
MIL-B-28644A  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  TUBE 


S  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  - 

A-A  stool  STRAIGHT  FOR  SURVEYING 
MIL-D-10821F  DESK  FIELD 
MIL-D-1769E  DESK  MAIL  DIST  WOOD  PORT 
MIL-R-40634  1  RACK  MAI.  BAG  FOLDING  TY 
A-A-XXXXX  CHAIR,  STRAIGHT 
MIL-F-431Q1A  GL  1  FILING  CAB  LTR  SIZE 


7110  TOTAL  -  6 


DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  6 


'125  C141 
'125  Cl 42 

7125  TOTAL 

r-T 

'195  Alio 
7195  TOTAL 


MIL-S-21041C  slotted  METAL  FRAMING 
MIL-R-43775  1  RACK  STOR  PIPE  AND  BAR 


2  .  DELINQUENT  -  0 

mIL-C-43495  1  /2  73 


.  STATUS  CODES:  A  -  2 


7195  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

7210  0305  A-A-XXX  BOAT  ClOTH  ; 

7210  C3j6  DDD-T.551K  TOWEL  BATH  COTTON  TERRY  I 

'2i:  0309  A  A  55244  INSECT  NET  PROTECTOR  I 

roi:  o-v;  a  a  xxx  insect  bar  co7  tvpe  nv.qn  net  < 

72i:  0312  A  a  XXXXX  COVER,  MATTRESS,  PlAS'IC 

'210  C312  MIL-P-XXX  PILLOW  PNEUMATIC  I 

'2i;  0317  A-t-XXXXX  PILLOWCASE  CO'^ton  AND  pOLY/CTN  i 

'2i:  0321  DDD-P-56F  PAD  MATTRESS  POlYESTER  BAT, IN  : 

’2i:  0326  A-A-55:S8  LANKETS  BED  WOOL  i 

7210  2327  A-A-55214  PILLOWCASE  COTTON  l 

7210  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  - 


UL  779  90  ELECTRICALLY  CONDUCTIVE  FLOOR 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

,, 

AC 

OC 

T 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  s 

F  0  F  g  T 
lYT  lYi  A 

RU 

FU 

TU 

R 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYi 

lYT 

MS 

S 

HS 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

Yt 

T 

RT 

5 

ES 

F4 

A 

941 

943  943  A 

N 

EC 

B2 

903 

904  904  A 

N 

■  4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

99 

E3 

A 

882 

884  892  A 

L 

ES 

F4 

A 

933 

943  943  A 

N 

ES 

F4 

A 

933 

943  943  A 

N 

ES 

F4 

A 

933 

943  943  A 

N 

ES 

F4 

A 

933 

943  943  A 

N 

ES 

F4 

A 

933 

943  943  A 

N 

ES 

F3 

941 

943  942  G 

L 

-  7 

» 

G 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

GL 

F2 

932 

941  934  G 

G. 

yd; 

99 

1- 

GL 

H5 

934 

943  943  A 

G. 

MS 

99 

N 

GL 

H5 

934 

943  943  A 

Gl 

MC 

99 

N 

YDl 

HE 

934 

951  951  A 

Gl 

YDl 

99 

N 

YDl 

B4 

934 

951  951  A 

GL 

YDl 

99 

N 

GL 

H5 

934 

943  943  A 

G. 

N 

-  6 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

ME 

F4 

A 

904 

941  951  A 

ME 

GL 

F2 

932 

934  934  G 

c 

99 

Gl 

D2 

934 

944  Q44  A 

gI 

99 

N 

GL 

D2 

934 

944  Q44  A 

G. 

99 

N 

GS 

A 

941 

942  942  A 

99 

N 

GL 

C2 

934 

944  944  A 

G. 

N 

-  6 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  2  '  0 

84 

B4 

923 

P33  953  A 

84 

N 

G. 

H5 

934 

945  943  A 

G. 

SA 

99 

N 

-  2 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

G. 

MA 

934 

943  943  A 

r. 

99 

N 

Gl 

F'i 

934 

942  942  A 

gI 

N 

-  2 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

CT 

P4 

924 

924 

933  QAA  A 

NL 

CT 

L 

rr 

V  ' 

922 

922  Q4A  a 

r,i 

Nl. 

qo 

U 

CT 

74 

92^ 

94A  QAl  G 

Gl 

NU 

99 

L: 

rT 

C  r. 

923 

923  94A  A 

NU 

rT 
.  ‘ 

A4 

A 

923 

925 

932  932  A 

MD 

MS 

ri~ 

rT 

N 

ME 

DM 

~2 

A 

923 

973  qa2  a 

MC 

MS 

03 

ME 

L 

C^ 

CT 

•  c 

931 

941  941  A 

Gl 

SA 

99 

CT 

N 

‘2 

933 

943  943  A 

G. 

NU 

99 

N 

CT 

F2 

A 

934 

951  7 

G. 

NU 

99 

N 

r- 

P2 

941 

951  951  A 

Gl 

NU 

99 

N 

-  10 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

YDl 

ct 

E 

934 

944  944  A 

G. 

YDl 

99 

N 

7220  TOTAL  - 

7243  0260 
7240  0261 
7242  0263 

7240  TOTAL  - 


.  DELINQUENT 


,  STATUS  COOES:  A  - 


MIL-C-43613C  CAN  WTR  MIL  PLAS  5  GAL  CAP 
M1L-A-10957G  ADAPTER  KIT  GRAVITY  FEED 
m;L-C-1283F  CN  GASOLINE  MILITARY  5-GAL 


.  DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  - 


,  G  -  0  ,  Y  -  0 


931  93a  941  G  GL  99 

932  941  942  A  GL  YDl  99 

941  961  961  A  ME  YDl  99 


7310 

08c: 

ANSIZBO  1  AMER  STD  SAFE  CD  FOR  BKG  EQMT 

GL 

G5  B 

912 

921 

932 

A 

Gl 

YDl 

99 

GS 

U 

B 

731C 

0803 

A  A  XXX  DISPENSER  CARB  BEV  MECH  REFR 

GL 

B4  A 

914 

93; 

932 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

u 

E 

7  *  0 

rigrc 

A  A  XXX  DISPENSER  CAR  BEV  MECH  REFRI 

GL 

B4  A 

921 

g7T 

932 

A 

Gl 

YDl 

99 

GS 

u 

E 

"^3*  C 

0810 

ASTM  F1275  TM  FOR  PERF  OF  GRIDDLES  MCA 

G- 

G5 

922 

931 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

u 

E 

7  '/•  j. 

0S2C 

A-A-50181  FRYERS  DEEP  FAT  GAS  HD 

GL 

P2 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

u 

1  3  i  C 

0821 

A-A-50C37A  GRIDDLES  SLF  HT  GAS 

GL 

F2 

931 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

73 1C' 

0822 

A-A-50035  RANGES  ELECTRIC  INDUSTRIAL 

GL 

P2 

931 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

730  r 

0823 

A-A-52131  BROILER  SELF  CLEAN  ELEC 

GL 

B4  A 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

u 

7  "  1 C 

0824 

A-A-52132  HOT  PLATE  ELECTRIC 

GL 

B4  A 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

u 

7310 

0825 

A-A-XXX  SANDWICH  UNIT  MECH  REFRI 

GL 

B4  A 

931 

934 

934 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

PAGE  NO.  A  -  86 


7310-7360 


Kt;b  NU.  uU-lJkit(Ak)  59  standardization  PROJECTS 

i  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

2/A 

G/A 

S 

AC 

NC  AC 

n ' 

’ 

RC 

Gt 

SC 

1  ! 

^  2 

E  0 

^  s 

T 

Rl 

AL  i^L 

■^1 

;■ 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

IVT 

IVT 

IVT 

A 

MS 

VS  S 

AS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

VN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

V’ 

R’ 

c 

7310 

0826 

A-A-XXX  STEAM  TABLE  COMMERCIAL 

Gl 

B4 

A 

931 

934 

934 

A 

Gl 

YDl  99 

GS 

N 

7310 

0827 

A-A-52135  KEHLE  STEAM  JACKETED  5  GALLON 

Gl 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

Gl 

vOl  99 

GS 

7310 

0828 

A-A-XXX  kettle  STM  JACKETED  GAS  HEATED 

GL 

B4 

A 

931 

934 

934 

A 

UL 

YDl  99 

05 

N 

7310 

0829 

A-A-52136  KETTLE  STM  JACKETED  STEAM  HEAT 

Gl 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

Gl 

YDl  99 

Q'C. 

!. 

7310 

0832 

WAFFLE  IRON  ELECTRIC 

SA 

D5 

93? 

933 

933 

H 

SA 

N 

'' 

7310 

0837 

MIL-D-82035C  DISPENSERS  BEVERAGE  MECHANI 

YDl 

H5 

9: 

943 

943 

A 

Gl 

Yc:  Qc 

N 

7310 

0838 

RR-D-2841  DISPENSERS  BEVERAGE  MECHANICAL 

YDl 

F4 

9., 

943 

943 

h 

YDl  99 

N 

7310 

0840 

MIL-G-2338L  GRIDDLES  SELF  HEATING  ELECTR 

YDl 

H6 

933 

944 

944 

A 

G- 

vn'  Qc 

N 

7310 

0841 

W-G-2857  GRIDDLES  SELF  HEATING  ELECTRIC 

YDl 

B4 

933 

944 

944 

A 

G- 

vrp  QQ 

N 

7310 

0843 

RR-K-2862  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELECTRI 

YDl 

84 

934 

944 

944 

A 

Gl 

VCl 

N 

7310 

0844 

00  D  450C  AMD2  DISPENSERS  BULK  MILK  MECH 

YDl 

FI 

934 

944 

944 

A 

Gl 

VP,’’  QQ 

N 

7310 

N816 

MIL-G-2338  L  1  GRIDDLES  SELF  HEATING 

SH 

Cl 

923 

943 

943 

A 

N 

7310 

N817 

MIL-K-43359  £  2  KETTLES  STEAM  JACKETED 

SH 

Cl 

923 

943 

943 

A 

N 

7310 

N842 

MIL-K-43359E  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELEC 

YDl 

H5 

934 

944 

944 

A 

V  C 1 

N 

7310 

TOTAL  - 

24  ,  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  24 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

Z  -  1 

0 

7320 

0862 

MIL-D-43729A  DISPENSING  UNIT  DETER 

GL 

F? 

901 

911 

951 

A 

G- 

V  n  ^  oc 

GS 

. 

- 

7320 

0867 

A-A-50189  DISPENSER  ICE  SLF  LEVEL  MOBILE 

GL 

£2 

904 

912 

G 

P:  ' 

QQ 

GS 

j 

7320 

0868 

A-A-XXX  RACK  MOBILE 

GL 

B4 

A 

904 

914 

933 

A 

G- 

yd: 

[X, 

7320 

0869 

A-A-XXX  TABLES  FOOD  PREP  COMMISARY 

GL 

B4 

A 

904 

914 

933 

A 

P  ; 

QQ 

QC 

7320 

0875 

A  A  XXX  VEGETABLE  CUT  AND  SL  MACH 

GL 

B4 

A 

914 

931 

932 

V 

r 

VT'  QQ 

ds 

c 

7320 

0884 

A  A  XXX  FOOD  CUTTER  AND  MIXER  MACHINES 

GL 

B4 

A 

922 

931 

932 

A 

r: 

•  QQ 

Gl 

► 

7320 

0885 

A  A  XXX  INJECTOR  RINSE  AUTOMATIC 

GL 

B4 

A 

922 

931 

932 

A 

G . 

vt: 

GS 

7320 

0887 

ASTM  F919  SLICING  MACHINES  FOOD  ELEC  MCA 

GL 

G6 

922 

931 

941 

G 

Vp-  QQ 

re: 

7320 

0888 

ASTM  F1021  FEEDERS  DETER  RINSE  AGENT  MCA 

GL 

G5 

922 

931 

941 

G 

Vp  ■  QQ 

u 

7320 

0889 

ASTM-F1237  CMCL  DISHWASHER  MACH  MCA 

GL 

G5 

922 

931 

941 

G 

Y'V  QQ 

7320 

0899 

A-A-50109  DISPENSERS  TABLEWARE  AUTO 

GL 

F2 

931 

934 

941 

VDl  09 

Gi' 

7320 

0900 

A-A-50028  BIN  INGREDIENT  MOBILE 

GL 

F2 

954 

VDl  99 

S-  Y 

7320 

0901 

A-A-52133  CLEANING  AND  SAN  MACH  SPRAY 

GL 

B4 

A 

934 

941 

G 

G. 

vn-  OG 

PS 

7320 

0902 

A-A-52134  GLASSWASHER  ElEC  PORT 

GL 

B4 

A 

93i 

934 

941 

E 

G- 

Vp'  QQ 

r,  '■ 

7320 

0903 

A-A-52138  VEGETABLE  PEELING  MACHINE  ELEC 

Gl 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

Gl 

VO;  99 

iPK 

1 

7320 

0921 

MIL-B-44038A  BATTER  BREADER  MACHINE  ELES 

YDl 

G5 

941 

9S- 

951 

A 

Gl 

YCl 

N 

7320 

0922 

00-W-1307B  WASHING  MACHINE  POT  &  PAN  COM 

YDl 

941 

051 

A 

G^l 

VP*  QC 

N 

7320 

0923 

00-0-431E  DISHWASHING  MACHINES  COMM  RACK 

YDl 

H5 

941 

951 

951 

A 

Gw 

yd: 

N 

7320 

TOTAL  - 

18  ,  DELINQUEMT  -  6  .  STATUS  COOES:  A  • 

-  18 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

Z  -  1 

D 

7330 

0629 

A-A-XXX  CUTTER  DONUT  3  INCH 

GL 

B4 

A 

904 

921 

933 

A 

3, 

's  A  QQ 

GL 

7330 

0630 

A-A-XXX  GRATER  FOOD  NON  MECHANICAL 

Gl 

B4 

A 

904 

914 

933 

A 

SA 

7330 

0631 

A-A-XXX  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  BAKING 

GL 

B4 

A 

904 

Cl  i 

933 

A 

SA  99 

uL 

; 

£■ 

7  330 

uoSl 

A-A-XXX  STAINLESS  STL  FRY  PAN  W  ALUM  DSK 

GL 

B4 

A 

922 

93' 

932 

A 

G- 

SA  99 

'I 

b 

'330 

0658 

A-A-XXX  STAND  MIXING  BOWL  MOBILE 

GL 

&4 

A 

931 

934 

934 

A 

Gl 

SA  09 

GS 

N 

■230 

0659 

RR-J-800F  JUG  INSUL  THERMAL  EFFICIENT 

Gl 

F2 

931 

934 

A 

G. 

SA  9? 

GS 

s 

7230 

0660 

A-A-554  teakettle  4  QUART  MCA 

GL 

G2 

931 

934 

941 

G 

r;  1 

SA  QQ 

oL 

! 

7330 

0663 

A-A-XXX  PADDLES  FOOD  STIRRING 

Gl 

84 

A 

932 

941 

94' 

A 

r 

LJ  w 

SA  QQ 

pc 

•'330 

0664 

A-A-XXX  UTENSILS  COOKING  COR  RE  STl 

GL 

B4 

A 

Q-JT 

941 

V 

O  w 

SA  QC 

7';3ri 

0o65 

MIL-E-2053D  NOT  1  EXTRACTOR  CITRUS 

GL 

H5 

932 

941 

941 

o  _ 

SA  QC 

P 

7330 

066’ 

A-A-551  DOUBLE  BOILER  MCA 

GL 

G2 

932 

92A 

94’ 

G .. 

SA  99 

p  s 

7  230 

0668 

A-A-552  DOUBLE  BOILER  3  QUART  MCA 

GL 

G5 

932 

934 

94' 

SA  99 

7330 

0675 

A-A-2824  KITCHEN  UTENSILS  MCA 

GL 

G4 

934 

94 1 

r: 

r  ^ 

SQ  QQ 

7330 

0676 

A-A-395  MASHER  POTATO  HAND  MCA 

GL 

G5 

934 

934 

041 

G 

J  w 

SA  99 

7330 

0677 

A-A-464  EGG  BEATER  MCA 

GL 

G5 

0*5  •? 

934 

941 

G 

SA  99 

GS 

1 

7330 

0678 

A-A-858  DREDGER  KITCHEN  MCA 

GL 

G5 

933 

934 

941 

G 

Gw 

SA  QQ 

GS 

7330 

0679 

A-A-1754  sieve  FLOUR  ALUMINUM  MCA 

GL 

G5 

933 

934 

941 

G 

G- 

RA  99 

f  - 

^330 

0680 

A-A-1074  LINER  BAKING  CUP  MCA 

EL 

G2 

942 

941 

G 

iTw 

SA  QQ 

PS 

7330 

0681 

A-A-1755A  STRAINER  CHINA  CAP  MCA 

GL 

G2 

932 

942 

941 

G 

SA  99 

25 

7330 

0682 

A-A-2534  GRIDDLE  PLATE  CAST  IRON  MCA 

GL 

G2 

933 

942 

94’ 

G 

SA  09 

GS 

7330 

F652 

MIL  J  25718B  JUG  INSULATED 

84 

B4 

922 

922 

942 

A 

99 

F, 

7330 

TOTAL  - 

21  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  • 

-  21 

G  - 

0 

.  Y 

0 

*  ' 

Z  -  1 

D 

7340 

0095 

A-A-2664  FLATWARE  STAINLESS  STEEL  MCA 

GL 

G4 

•'3: 

941 

V 

Gl 

SA  99 

GS 

L 

C 

7340 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A 

-  1 

« 

G  - 

0 

.  Y 

- 

Z  -  1 

0 

7350 

0260 

ASTM-C149  86  TM  FOR  RESIS  OF  GL  CCN  MGA 

GL 

G2 

922 

9  4 

941 

> 

Gl 

Si  99 

GS 

1 

E 

7350 

0264 

A-A-457  TUMBLER  DRINKING  PLASTIC  MCA 

GL 

G2 

932 

Cw ' 

941 

G 

G- 

SA  99 

GS 

L 

7350 

0265 

A-A-421  PITCHER  VACUUM  MCA 

GL 

G2 

933 

941 

941 

G 

G- 

SA  99 

GS 

L 

7350 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

D 

7360 

0170 

MIL-R-14601F  1  RANGE  AND  ACCESS  OUTFITS 

G( 

FI 

9C3 

913 

933 

A 

Gl 

vn]  QG 

GS 

1  '■ 

C 

7360 

0173 

IR  STDY  DINING  PACKETS  0098  10 

GS 

E3 

931 

934 

934 

A 

GL 

VDl  99 

GS 

N 

7360 

0174 

EE-C-1827A  DINING  PACKETS  DIET  OR  NON 

GL 

F2 

931 

941 

944 

A 

GL 

SA  50 

u 

7360 

A168 

MlL-K-439nAGL  4  KITCHEN  FLD  TR  MTD 

GL 

F2 

894 

904 

933 

A 

GL 

u 

r 
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7360-8010 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 

1ST  QTR  FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

BA 

PP 

-Z- 

Z/A  G/A  S 

OS 

PA 

AA 

-A- 

AC 

NC  AC 

RC 

GO 

sc 

LL 

r  C 

F  P 

Tvf  lyP  i 

RL 

AL 

L 

A 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lY’ 

MS 

vs  s 

hS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE .  PV 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  ’ 

YI 

RT 

s  c 

7360 

A172 

MIL  K  441568  GL  KITCHEN  ELD  FEED  CO  LVL  GL 

F2 

923 

933  933  A 

GL 

N  : 

7360 

A175 

HIL-K-44329GL  KITCHEN  FIELD  MODULAR  Gl 

F2 

941 

942  942  A 

N 

7360  TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

• 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

.  Z  -  0 

73GP 

0012 

SMACNA  GFSRKE  SEISMIC  RESTRAINTS  OF  KIT<  YDl 

F5 

B 

932 

942  942  A 

GL 

YCl  99 

N 

736P 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

’510 

0367 

A-A-XXXXX  INK  PRINTING  LITHOGRAPHIC  ME 

F4 

A 

903 

941  951  A 

ME 

SA  99 

L 

’51G 

0376 

A-A-XXX  BINDER  LOOSE  LEAF  SEC  POST  MCA  GL 

G4 

934 

941  941  G 

Gl 

L 

’510 

0377 

MIL-M-43803  1  MARKINGS  INKED  OR  PAINTED  GL 

H5 

934 

943  943  A 

Gl 

99 

N 

7510 

TOTAL  - 

3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  3 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7520 

0194 

GGG-S-735/1  2  3  STAMPING  AND  MRK  EOPMT  GL 

H5 

934 

943  943  V 

G. 

SA  99 

L 

7520 

0195 

MIL-R-3842A  1  RUBBER  STAMP  KIT  pd  INSP  GL 

H5 

934 

943  941  G 

G. 

MS  99 

7520 

A196 

MIL-S-43483A  GL  STENCIL  DUP  PRT  KIT  GL 

H5 

934 

943  941  G 

G- 

- 

7520 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  3 

« 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

.2-0 

’530 

0215 

A-A-XXX  ENVELOPE,  PHOTO  MB 

DM 

F4 

A 

931 

941  941  A 

MC 

MS  03 

N 

7530 

0217 

A-A-1628  01  LABEL  PAPER  GUMMED  WTR  MCA  GL 

G2 

933 

934  941  G 

G. 

St  99 

’530 

0216 

A-A-XXX  LABEL  PAPER  PSA  MCA  GL 

G4 

933 

934  941  G 

Gl 

S4  OC 

L 

’53C 

0220 

G-E-550C  ENVELOPE,  PHOTO  MB 

DM 

H5 

941 

951  951  A 

MC 

MS  C3 

N 

7530 

TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  4 

« 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

7610 

N00< 

MIL  HDBK  221  FIRE  PROTECTION  DESIGN  AS 

R2 

p 

924 

922 

932  944  A 

AV 

AC 

OS 

s  s 

7610 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

.2-0 

769l 

0093 

GSIR  STDY  MARKER,  IDENTIFICATION  7768  GS 

E3 

931 

953  952  A 

G- 

SA  99 

GS 

N 

7690 

0094 

MIL-M-87958  MARKER  PRESSURE  SENSITIVE  84 

B2 

934 

954  954  A 

99 

769C 

0095 

MIL-C-S3413/9A  CONN  AND  ASSEMBLIES  85 

ES 

D2 

p 

934 

951  951  A 

AV 

AS  85 

N 

7690 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

* 

G  - 

0 

.  y 

-  D 

.2-0 

7910 

0083 

A-A-XXX  CLEANER.  VACUUM  MB 

DM 

A 

912 

922  942  A 

MC 

M'',  f; 

791 C 

0086 

A-A-50475B  POLISHER  FLOOR  ELECTRIC  CIVIC  YDl 

D2 

VC:  99 

N 

7910 

0087 

A-A-50476B  POLISHER  "LOOR  CONCENTRATED  YDl 

U2 

92j 

9A4  944  A 

vo:  99 

N 

7910 

0088 

A-A-50478B  POLISHER  FLOOR  CONCEN  SINGLE  YDl 

U2 

923 

944  944  A 

YDl  95 

N 

7910  TOTAL  - 

4  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  4 

♦ 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

.2-0 

7920 

0266 

MIt-S-43252A  1  SQUEEGES  SILK  SCREEN  GL 

HB 

934 

943  941  G 

G. 

99 

- 

7920 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

793C 

0414 

A  A  XXX  WIPES  FOOD  SERVICE  SANITATION  6- 

B4 

A 

941 

944  944  A 

G. 

99 

K 

7930 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

.  y 

-  0 

.  z  -  0 

80 1C 

0208 

TT-P-31E  PAINT  OIL  IRON  OXIDE  READv  MIXE  YDl 

C? 

894 

912  941  A 

r: 

V  r  * 

8010 

0215 

SSPC  PAINT  104  82  WHITE  OR  ’INTED  ALKYC  YDl 

15 

B 

894 

913  934  A 

YDl  11 

c. 

8010 

0216 

SSPC  PAINT  108  82  HIGH  BUILD  THIXOTROPIC  YDl 

Fb 

B 

894 

913  934  A 

ME 

YDl  11 

L' 

8010 

0217 

SSPC  PS  COM  82  PAINTING  SYSTEMS  COMMENTA  YDl 

F5 

B 

894 

917  934  A 

ME 

vd:  11 

L 

8010 

0218 

SSPC  GUIDE  1.00  82  SELECTING  OIL  BASE  PA  YDl 

F5 

B 

894 

913  934  A 

ME 

yd:  :: 

L 

8010 

0220 

SSPC  PS  1.10  82  FOUR  COAT  OIL  BASE  ZINC  YDl 

rc 

B 

894 

913  974  A 

ME 

Yc:  11 

3  j  1 C 

SSPC  QPl  89  EVALUATING  QULAIFICATIONS  OF  YDl 

FA 

B 

894 

934  4 

ME 

vc:  11 

1, 

8010 

0222 

SSPC  VIS  1  89  ABASIVE  BLAST  CLEANED  STEE  YDl 

P5 

B 

894 

913  934  A 

ME 

YCl  :i 

8010 

0223 

SSPC  VIS  2  82  DEGREE  OF  RUSTING  ON  PAINT  YDl 

F5 

B 

894 

913  934  A 

ML 

YCl  11 

u 

80 1C 

0224 

MIL-S-12935D  sealer  SURFACE  FOR  KNOTS  YDl 

H5 

894 

912  941  A 

YDl 

L 

8010 

0226 

TT-P-86H  PAINT  RED  LEAD  BASE  READY  MIXED  YDl 

Hb 

894 

912  941  A 

Yc: 

U 

8010 

0400 

A-A-XXXXX  primer  HIGH  SOLIDS  PHENOIIC  RE  YDl 

F4 

903 

914  941  A 

ME 

YDl 

U 

8010 

0401 

A-A-XXXXX  primer  high  SOLIDS  PHENOIIC  PI  YDl 

F4 

914  941  A 

ME 

yd: 

U 

8010 

0402 

A-A-XXXXX  PAINT  FINISHCOA’  ALUMINUM  YDl 

F4 

914  941  A 

ME 

YDl 

’J 

8010 

0403 

A-A-XXXXX  quality  ASSURANCE  REQUIREMENTS  YDl 

F4 

903 

914  941  A 

ME 

YDl 

1: 

80 1C 

0426 

DOD  F  24648  PRIMER  COATING  ZINC  DUST  SH 

FI 

911 

931  912  A 

ME 

Sh  99 

L 

80101 

0431 

MIL  C  24654  COATING  EPOXY  POTABLE  SH 

A? 

911 

931  942  A 

Sh  99 

u 

8010 

0487 

MIL  P  6808C  PRIMER  COATING  ZINC  CHROMATE  AS 

R2 

921 

952  952  A 

ME 

AS  99 

L 

8010 

0488 

MIL  P  7962D  PRIMER  COATING  CELLULOSE  AS 

R2 

921 

952  952  A 

ME 

AS 

u 

8010 

0489 

MIL  L  19537C  3  LAQUER  ACRYLIC  AS 

R2 

94? 

952  952  A 

ME 

AS  1 1 

u 

8010 

0490 

TT  P  ;757A  PRIMER  COATING  ZINC  CHROMATE  AS 

R2 

J 

542 

953  953  A 

ME 

AS  11 

L 

8010 

0494 

ASTM  D126-87R91  ANALYSIS  OF  PIGMENTS  MF 

H5 

B 

921 

923  923  A 

MR 

99 

N  C 

8010 

0495 

ASTM  D279-87R91  BLEEDING  OF  PIGMENTS  MR 

H5 

B 

921 

925  923  A 

MR 

SH  99 

N  C 
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8010-8040 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1991 
ASSIBNEE  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 

8010 


0496 

0500 

0503 

0505 

0511 

0523 

0535 

0536 

0541 

0542 

0543 

0544 

0545 

0549 

0550 

0551 

0552 

0568 

1171 

1262 

1266 

1267 

1306 

A178 

A373 

A445 

A512 

A546 

A774 

F362 

F482 

N439 

N491 

N501 

N509 

N553 

N554 


8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 

8030 


0596 

0629 

0638 

0640 

0648 

0649 

0652 

0653 

0654 

0655 

0675 

0676 

0678 

0680 

A135 

F044 

F047 

F048 

F049 

N099 

NlOO 

N109 

N11& 

N117 

N121 

N126 

N127 

N128 


.TITLE. 


ASTM  D1394-76R91  ANALYSIS  OF  WHITE  TI  PG 
MIL  F  182640  1  FlNISHtS  ORGANIC  WEAPONS 
TT  E  489  ENAMEL  ALKYD  GLOSS 
DOD-C-24607  A  ENAMEL  INTERIOR  NONFLAMING 
A-A-XXXXX  PRIMER  COATING 
n-P-1952C  PAINT.  TRAFFIC  AND  AIRFIELD 
MIL-P-85582A  PRIMER  COATINGS  EPOXY  WAT 
TT-P-2756  POLYURETHANE  COATING  SELF  PR 
AAMA-603.8  92  PIGMENTED  ORGANIC  COATINGS 
AAMA-605.2  92  HIGH  PERFORMANCE  ORGANIC 
AAMA606.1-76  INTEGRAL  COLOR  ANODIC  FINI 
AAMA607.1-77  CLEAR  ANODIC  FINISHES  FOR 
AAMA608.1-77  ELECTROLYTICALLY  DEPOSITED 
TT-P-2760  PRIMER  COATING  POLYURETHANE  EL 
MIL-F-18264D  1  FINISHES  ORGANIC  WEAPONS 
MIL-C-22750E  1  COATING  EPOXY  VOC  COMPLIA 
MIL-F-23377F  PRIMER  COATINGS  EPOXY  CHE 
MIL-P-8793A  ASG  1  PAINT  GLOSS  &  NONSPE 
n  P  002119  YD  PAINT  LATEX  BASE  HUGH  TRA 
MIL  E  1115C  ENAMEL  INTERIOR 
A  A  XXXXX  SEALER  WOOD 
XXXXX  VARNISH  WOOD 
E  15090C  2  ENAMEL  EQUIPMENT  LIGHT 
P  521928  PRIMER  COATING  EPOXY 
P  52905  PAINT  ARCTIC  CAMOUFLAGE 
P  52108  PAINT  WATER  EMULSION  TYPE 
MIL-P-62669  PRIMER  COATING 
MIL-E-52891  ENAMEL  LUSTERLESS 
FED-STD-141C  CHANGE  NOTICE  1 

R  25134C  REMOVER  PAINT  LAQ  SOLV  TYPE 
5  53018  SEALER  HELD  THROUGH  FOR  OVER 
P  15169B  2  PIGMENT 
MIL-C-81346C  COMPOUND  NONSLIP 
MIL  P  24441B  PAINT  EPOXY  POLYAMIDE 
MIL  P  24441  41  PAINT,  EPOXY-POLYAMIDE 
MIL-L-81352A  AS  1  LACQUER  ACRYLIC 
MIL-C-8S285B  AS  2  CQATING  PQLYURETHANE 


A  A 
MIL 
MIL 
MIL 
MIL 


MIL 

MIL 

MIL 


8010  TOTAL  -  60  .  OELINQUEIfT  -  8  .  STATUS  COOES:  A  -  60 


MIL  P  8045  PLASTIC  SELF  SEALING  AND  NON- 
MIL-C-450D  COATING  CMPO  BITUM  SOLVT  TYPE 
MIL  A  907E  ANTISEIZE 
MIL  D  8116C  PUTTY  ZINC  CHROMATE 
Mil  S  81733C  1  SEAL  CTG  CMPD  CORR  INH 
MIL  C  8507D  COATING  HSH  PRMR  APPL  OF 
A-A-XXXXX  PRESERVATIVE  COATING 
MIL-P-11520  PRESERVATIVE  COATING 
A-A-XXXXX  SEALING  COMPOUND 
MIL-S-12158  sealing  COMPOUND 
ASTM-E759  86R01  EFFECT  OF  DEFLECTION  ON 
AMS3276 

MIL-S-22473E  AMA8  SEAL  LOCK  RETAIN  COMPD 
HIL-C-81309E  CORROSION  PREVENTIVE  COMPOU 
MIL-STD-340  COATING  PACK  CEMENTATION 
MIL  T  27730B  TAPE  ANTISEIZE  POLYTETRAFLU  84 
MIL-S-83430A(USAF) 

MIL-S-83315(USAF1  NTC  2  SEALING  COMPOUND  11 
qPL-83315  4  NTC  1  SEALING  COMPOUND 
MIL  C  8514  COATING  COMPOUND  METAL  PRETRE  AS 
MIL  S  85334  SEALING  COMPOUND  NONCURING  L 
MIL  S  17377D  SEALING  COMPOUND  BOILER 
MIL  T  22361  HEP  1  THRD  CMPD  ANTISZ  ZN 
MIL  C  85054A  AS  CORR  PREV  CMPO  HTR  DISPL  AS 
MIL-C-82633  A  COMPOUND  POLYMERIC  ELASTO  “ 
MIL-C-19459A(0S)  CORROSION  INHB  CMPD 


8030  TOTAL  -  28  ,  OELINQUEirT  -  3  ,  STATUS  COOES:  A  - 


8040  0350 
8040  0476 
8040  0513 
8040  0519 
8040  0520 


MIL  A  5540B  2  ADHESIVE  POLYCHLOROPRENE 
ASTM  D  2564  80  SOLVENT  CEMENTS  FOR  POLY 
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942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

21 

MIL-V-2/24C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

66 

N 

8120 

1025 

22 

MIL-V-2/26C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

23 

MIL-V-2/27C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

Sh 

68 

N 

8120 

1025 

24 

MIL-V-2/28C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

26 

MIL-V-2/29C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

26 

MIL-V-2/37C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

27 

MIL-V-2/38D  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

28 

MIL-V-2/39C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

94? 

94? 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

29 

MIL-V-23/42D  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

942 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

30 

MIL-V-2/43C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

94? 

94? 

A 

MF 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

31 

MIL-V-2/44C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

94? 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

32 

MIL-V-2746C  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

94? 

94? 

A 

ME 

68 

N 

8120 

1025 

33 

MIL-V-2/47A  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

942 

94? 

4 

MF 

Sf 

68 

N 

8120 

1025 

34 

MIL-V-2/48A  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

94? 

94? 

A 

MF 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

35 

MIL-V-2/49AVALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

94? 

942 

A 

MF 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

36 

MIL-V-2/50A  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A2 

941 

94? 

94? 

A 

ME 

SH 

68 

N 

8120 

1025 

37 

MIL-V-2/52  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

947 

A 

N 

8120 

1025 

38 

MIL-V-2753  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

39 

MIL-V-2/54  valve  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

942 

A 

N 

8120 

1025 

40 

MIL-V-2/55  valve  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

41 

MIL-V-2/56  valve  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

42 

MIL-V-2/57  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

43 

MIL-V-2/5e  VALVE  lVLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

44 

MIL-V-2/59  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

947 

A 

N 

8120 

1025 

45 

HIL-V-2/60  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

942 

A 

N 

8120 

1025 

46 

MIL-V.2/61  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

47 

MIL-V-2/62  valve  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

48 

MIL-V-2/63  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

49 

MIL-V.2/64  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1026 

50 

MIL-V-2/65  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

51 

MIL-V-2/66  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

68 

N 

8120 

1025 

52 

MIL-V-2/67  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

68 

N 

8120 

1025 

53 

MIL-V-2/68  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

947 

94? 

A 

66 

N 

8120 

1025 

54 

MIL-V.2/69  VLAVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

cc 

MIL-V-2/70  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

Q42 

A 

1' 

8120 

1025 

56 

MIL-V-2/71  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

57 

MIL-V-2/72  valve  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

58 

MIL-V-2/73  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

59 

NIL-V.2/74  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

942 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

60 

MIL-V-2/75  VALVE  CYLINDER  GAS 

68 

A4 

941 

94? 

94? 

A 

N 

8120 

1025 

61 

MlL-V-2/76  VALVE  CYLINDER 

68 

A4 

q41 

94? 

A 

N 

8120 

N430 

MIL  f  24032  Flask  separator  3000 

SH 

02 

893 

903 

9C3 

A 

N  C. 

8120 

TOTAL  - 

75  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A 

-  75 

» 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

,  t 

7  -  1 

3 

8125 

0378 

NIL-B-26701  bottles  SCREW  LAP  AND  CARBOY 

69 

D? 

933  933 

953 

953 

n 

G. 

SA 

69 

8125 

0379 

MIL-B-61000  bottles  PLASTIC  MOLDED 

SM 

D5 

934 

942 

941 

G 

SM 

SA 

65 

ij 

8125 

TOTAL  - 

2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  2 

» 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

»  < 

1  -  1 

3 

8135 

0660 

L-P-377B  PLASTIC  SHEET  AND  STRIP  POLY 

Gl 

D? 

931 

934 

942 

A 

GL 

SA 

1 

8135 

0661 

L-P-375C/3  PLASTIC  FILM  FLEX  VINYL  CHLO 

Gl 

D? 

931 

934 

94? 

A 

GL 

SH 

8135 

0667 

MlL-P-202936  PAPER  KRAFT  ASPHALT  IMPREG 

AR 

B2 

932 

942 

942 

A 

AR 

AS 

69 

N 

8135 

0669 

A-A-XXX  CELLOPHANE  CTO  AND  NON  CTD  MCA 

Gl 

G4 

934 

941 

941 

G 

GL 

SA 

69 

L 

8135 

0670 

A-A-1989A  CELLOPHANE  MCA 

GL 

G? 

934 

941 

941 

G 

u  L 

SA 

69 

U 

8135 

0671 

PPP-C-795C  01  CUSHIONING  MAT  PKG  FLE  MCA  GL 

G? 

934 

941 

941 

G 

GL 

AS 

65 

u 

8135 

0672 

A-A-549C  CUSHIONING  MAT  PKG  FLEX  CLO  MCA 

Gl 

G2 

934 

941 

941 

G 

GL 

AS 

65 

L 

8135 

0673 

PPP-F-00320E  SA  FIBERBD  COR  AND  SOL  MCA 

Gl 

G2 

934 

941 

941 

A 

GL 

SA 

69 

N 

8135 

0674 

MIL-L-45973  LINER  MATERIAL  GREASEPROOF 

AR 

C2 

941 

953 

953 

A 

AR 

OS 

69 

N 

8135 

0675 

OQ-A-1876  ALUMINUM  FOIL 

MR 

H5 

B 

941 

951 

951 

A 

MR 

AS 

84 

N 

8135 

0676 

A-A-1898B  CUSHIONING  MAT  PKG  CEL  MCA 

Gl 

G? 

941 

942 

942 

A 

GL 

AS 

95 

GS 

N 

8135 

0677 

A-A-1916A  1  TAG  SHIPPING  STOCK  CLR  MCA 

Gl 

G2 

941 

94? 

942 

A 

GL 

SA 

69 

GS 

N 

8135 

NOOl 

MI  L-P- 29596  NAVY  PKGING  MTl  KRAFT  PAPER 

AS 

Fi 

934 

942 

942 

A 

AS 

N 

8135 

TOTAL  - 

13  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  13 

• 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

*  ^ 

7  -  1 

3 

8140 

0959 

MIL-C-23389B  AMI  SHIPPING  CONTAINER  M54E 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

8140 

A780 

MIL-C-70770  CNTR  SHPNG  STOR  AIR  MTG 

AR 

B4 

884 

891 

891 

A 

AR 

N  C 

8140 

A815 

MIL-B-46506D  AMDS  BOX  AMMO  PACK  WD  WIRE 

AR 

Bl 

904 

914 

914 

A 

AR 

OS 

N  C 

8140 

A982 

MIL  C  70473  REV  A  CUSHION  COMPONENTS 

AR 

B? 

931 

931 

931 

G 

AR 

N 

8140 

A983 

DOD-R-64046  NOT  1  RING  SPT  ASSY 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

PAGE  NO. 

A  -  ! 

91 
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8140-8305 


RCS  NO.  0D-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

nc 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

9 

^  9 

Q 

9 

T 

RU 

AU 

FU 

Tti 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYt 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. title . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

1 

RT 

S 

D 

8140 

A984 

MIL  C  70472  REV  A  CONTAINER  ASSY 

AR 

B2 

934 

J34 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A985 

MIL  C  70478  REV  A  CONTAINER  FOR  120MH 

AR 

B2 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A986 

MIL-C-70998  AMI  CONTAINER  CTG  25  MM 

AR 

B1 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A989 

MIL-C-63407  CONT  ASSY  CANCELLATION  NOT 

AR 

D1 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

N861 

MIL-STD-1320/183  TRKLDG  MINE  MK  65  MD  0 

OS 

D5 

922 

932 

934 

A 

OS 

U 

D 

8140 

N966 

MIL-STD-1320-199  TRUCKLOADING  TORPEDO 

OS 

Hb 

932 

934 

934 

A 

OS 

N 

8140 

TOTAL  - 

11  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

11 

« 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

•  i 

- 

8145 

0048 

A-A-XXXXX  CONTAINERS  SHIPPING 

AT 

F4 

924 

924 

941 

G 

AT 

U 

C 

8145 

0049 

MIL-C-14200  CONTAINERS  SHIPPING 

AT 

H5 

924 

924 

914 

G 

AT 

U 

r 

8145 

0050 

MIL-P-12044D  CHESTS  PLYWOOD 

ME 

B2 

924 

944 

944 

A 

MF 

N 

8145 

0054 

MIL-STD-XXX  CASES  TRANSIST  COMB  ELEC  EGM 

CR 

A4 

93? 

95? 

95? 

A 

CR 

ns 

69 

N 

8145 

0055 

MIL-C-9897  CRATES  SLOHED  ANGLE  STEEL  AL 

69 

Cl 

933 

933 

943 

941 

G 

G; 

SA 

69 

U 

8145 

A052 

MIL-C-11264  C0NT4'NERS  WOOD  SHIPPING 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

8145 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

6 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

- 

81GP 

0003 

MIL-HDBK-742  NOT  1  WASTE  DIS  METHODS 

GL 

H5 

933 

944 

944 

A 

GL 

SA 

69 

N 

81GP 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

f  -  0 

8305 

0165 

A  A  XXXX  CLOTH  BRATTICE  COTTON  FIREREST 

CT 

F4 

923 

923 

931 

931 

A 

NU 

r*- 

N 

r 

8305 

0166 

A  A  XXXX  CLOTH  KNITTED  COTTON 

CT 

F4 

923 

923 

931 

931 

A 

AR 

c^ 

N 

c 

8305 

0224 

MIL  C  87143A  CLOTH  BROADCLOTH  PLY  CTN 

11 

D? 

88? 

89? 

941 

V 

Gl 

VI 

U 

8305 

0233 

MIL  C  8820  CLOTH  DUCK  COTTON  POLYESTER 

SH 

D? 

89? 

89? 

892 

A 

G. 

SH 

99 

N 

r 

8305 

0258 

MIL  C  83429A  CLOTH  PLAIN  AND  NTC  1 

11 

H5 

883 

903 

941 

G 

Gl 

AS 

11 

L 

r 

v. 

8305 

0422 

MIL  C  17415F  cloth  COATED  AND  WEBBING 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

MF 

SH 

L 

r 

8305 

0423 

MIL  C  20079H  CLOTH  GLASS  TAPE  TEXTILE 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

ME 

SH 

99 

c 

8305 

0474 

A-A-XXXXX  CLOTH  TAFFETA  NYLON 

CT 

F4 

A 

9?4 

934 

941 

A 

GL 

NU 

11 

8305 

0479 

A..A-55242  WEBBING 

CT 

A4 

A 

9?4 

934 

941 

G 

GL 

99 

U 

8305 

048C 

A-A-XXX  CLOTH  TROPICAL  POLYESTER  AND  WOO 

CT 

B4 

A 

924 

924 

94? 

94? 

A 

1 

8305 

0484 

A-A-XXXXX  cloth  poplin  POLYESTER  COTTON 

CT 

F4 

A 

931 

934 

941 

A 

GL 

NL 

99 

u 

8305 

0489 

A-A-XXX  cloth  COATED  POLYESTER  OR  NYLON 

CT 

P4 

A 

931 

931 

933 

941 

A 

CT 

u 

A 

8305 

0494 

A-A-55234  CLOTH,  KNITTED  NYLON  FLEECE 

CT 

A4 

A 

93? 

934 

941 

G 

GL 

NU 

CT 

u 

8305 

0495 

-A-XXXXX  ARTIFICIAL  LEATHER  (CLOTH  COATE 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

CT 

N 

8305 

0497 

A-A-XXX  CLOTH  BROADCLOTH  POLYESTER/COTTC 

CT 

B4 

A 

0-31 

933 

94? 

A 

Gl 

u 

D 

8305 

049° 

A-A-XXX  CLOTH  balloon  COTTON 

Cl 

F4 

93? 

94? 

94? 

A 

GL 

NU 

N 

8305 

C50C 

A-A-XXXXX  CLOTH,  AIRPLANE 

CT 

P4 

93? 

943 

943 

A 

Gl 

AS 

8? 

K 

8305 

0505 

PPF-P-1133  PACKAGING  OF  SYNTHETIC  FIBERS 

CT 

H5 

93? 

93? 

943 

941 

G 

r- 

UL 

SA 

99 

u 

8305 

0506 

PPP-B-1134  PACKAGING  OF  COTTON  AND  COTTO 

CT 

H5 

93? 

93? 

943 

941 

r 

U 

G. 

SA 

99 

u 

8305 

0507 

PPF-B-1135  PACKAGING  OF  DUCK  FABRICS 

CT 

H5 

932 

93? 

943 

Q41 

G 

GL 

SA 

99 

u 

8305 

0508 

A-A-XXX  CLOTH  BANNER  RAYON 

CT 

F4 

933 

9A3 

943 

A 

Gl 

NU 

99 

CT 

N 

8305 

0510 

A-A-XXXXX  CLOTH  COATED  NYLON  VINYL  COATE 

CT 

F4 

933 

943 

943 

A 

Gl 

NU 

99 

N 

8305 

0511 

A-A-XXXXX  cloth,  BUNTING,  COTTON,  MERCER 

CT 

FA 

933 

943 

943 

A 

gl 

NU 

99 

N 

8305 

0512 

A-A-50067A  CLOTH  FLANNEL  WOOL 

rj 

D? 

A 

934 

944 

944 

A 

Gl 

NU 

N 

8305 

0513 

A-A-50129A  cloth  FLANNEL  LIGHT  WEIGH'!’ 

CT 

n? 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0514 

A-A-5013A  Cloth  interlining  polyester 

CT 

D? 

A 

934 

944 

Q  A  M 

A 

GL 

NU 

N 

8305 

nci  c 

A-A-5C186A  cloth  BUCKRAM  WOVEN  AND  NON-W 

CT 

D? 

A 

Q3A 

944 

Q44 

A 

Gl 

NU 

11 

N 

8305 

05i6 

A-A-50161A  cloth  denim  COTTON 

CT 

D? 

A 

934 

944 

QaA 

A 

Gl 

NU 

QQ 

N 

8305 

0518 

A-A- 50185  CLOTH  BATISTE  COTTON 

CT 

D? 

A 

934 

944 

7 

GL 

N 

8305 

0519 

A-A-50145  CLOTH  SHEETING  CTN  POLY/CTN 

CT 

D? 

A 

934 

944 

2 

Gl 

NU 

go 

N 

8305 

G52C 

A-A-50128  cloth  INTERLINING,  NOWOVEN 

C^ 

D2 

A 

9j4 

951 

951 

A 

GL 

NU 

N 

8305 

052] 

A-A-XXXXX  CLOTH  TROPICAL  POLYESTOR  SPUN 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

11 

N 

8305 

0522 

A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  COTTON  10  OUNCES 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

SA 

11 

N 

8305 

0523 

A-A-XXX  CLOTH  KNITTED  COTTON 

CT 

n? 

A 

934 

944 

944 

A 

NU 

99 

N 

6305 

0524 

A-A-XXX  CLOTH  POPLIN  POLV/COTTON 

CT 

F4 

A 

934 

944 

Z 

GL 

SA 

N 

8305 

0525 

A-A-XXX  CLOTH  CHAMBRAY  COTTON  (FLAME 

CT 

F4 

A 

941 

951 

z 

Gl 

NU 

99 

N 

8305 

0526 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0527 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  POLY/CTN 

CT 

F4 

A 

941 

944 

z 

GL 

NU 

■T  1 

N 

8305 

0528 

A-A-XXX  CLOTH  TICKING  TWILL  COTTON 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0529 

A-A-XXX  CLOTH  WIND  RESISTANT  POPLIN  COTT 

CT 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8305 

0531 

A-A-XXX  CLOTH  ELASTIQUE  WOOL 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

MC 

11 

N 

8305 

0532 

A-A-XXXX  CLOTH  ELASTIQUE  POLYESTER/WOOL 

CT 

B4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

8305 

0533 

A  A  XXX  CLOTH  KNIT  JERSEY  POLYBENZIMID 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

Z 

11 

N 

8305 

0534 

A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  NYLON  (LOW  COUNT  ) 

CT 

F4 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

8305 

0535 

MIL-C-44187B  CLOTH  LAMINATED  WATERPROOF 

CT 

F4 

941 

942 

942 

G 

GL 

NU 

U 

8305 

0535 

MTl-C-8068  CLOTH  COATED  NYLON  RUBBER  COA 

CT 

H5 

941 

951 

951 

A 

AS 

11 

N 

8305 

0537 

A-A-Xaa  ClOTH  PLAIN  WEAVE  (BASKET  VAR.) 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

8305 

0538 

A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  =DLYESTER 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

8305 

0539 

A-A-XXX  cloth  plain  WEAVE  NYLON 

CT 

Cd 

A 

941 

951 

951 

A 

GL 

SA 

82 

N 

8305 

0540 

A-A-XXXX  CLOTH  TWILL  POLYESTER  WHITE 

CT 

B4 

941 

941 

951 

951 

NU 

N 

8305 

A146 

MIL-C-40070A  CLOTH  ACRYL  RYN 

AR 

R? 

872 

881 

922 

A 

AR 

u 

B 

8305 

A147 

MIL-C-12800B  CA  CD  W  ELEC  PKG  OF 

AR 

B? 

872 

881 

922 

A 

AR 

U 

B 

8305 

A148 

MIL-C-43033A  CLOTH  COT  WTR  RPLT 

AR 

R? 

872 

881 

922 

A 

AR 

U 

B 

8305 

A149 

MIL-C-43153A  CLOTH  CRTG  POLYEST  VISCOSE 

AR 

B2 

872 

881 

922 

A 

AR 

u 

c 
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ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTIMS 


8305-8405 


1994 


PROJECT 

8305  A470 
8305  A471 
8305  F238 
8305  F253 
8305  F445 
8305  N152 
8305  N424 

8305  TOTAL 

8310  0192 
8310  0193 
8310  0195 
8310  0197 


MIL-C-43157  CLOTH  SPUN  VISCOSE  RAYON  AR 
MIL-C-13453A  CLOTH  COTTON  SH  (FOR  BDLRS)  AR 
MIL  C  4141  CLOTH  MONOFILAMENT  NTC  11 


MIL  C  24576A  1  CLOTH  SILICA  GLASS  CLOTH 


A-A-XXXXX  THREAD;  PARA-ARAMIO  INTERHOD 
A-A-XXXXX  THREAD,  ARAMID,  SPUN  STAPLE 
A-A-XXXXX  YARN,  WOOL 
A-A-XXXXX  THREAD;  POLYESTER 


A-A-XXXXX  TAPE  TEXTILE  AROMATIC  CT 
A-A-XXXXX  TAPE  TEXTILE  NYLON  OR  POLYSTER  CT 
MIL-C-87165  COLLAR  JACKET  DETACHABLE  CT 
A-A-XXXXX  BRAID  TEXTRE  CORD-EDGE  CT 
A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE  POLY  CT 
A-A-XXXXX  BUCKLES  AND  CLIPS  END  STRAP  CT 
MIL  T  26089  TAPE  TEXTILE  NTC  1  11 


DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES:  A  - 


8340  0563 
8340  0564 
8340  A557 

8340  TOTAL  - 


BAHING  SYN  FIBERS  QUILT  ARAMID  CT  F2 

A-A-XXX  BATTING  SYN  FIBER  MED  DENSITY  CT  F4 

A-A-30166  PADDING  COHON  STITCHED  ROVING  CT  D2 
A-A-50167  WADDING  COHON  CT  D2 

A-A-50165  battling  COTTON  NDNABSORBENT  CT  D2  A 

5  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  5  .  G  -  0 

A  A  XXXXX  CHAMOIS  LEATHER  SHEEPSKIN  OIL  CT  B4 

A-A-XXX  LEATHER,  CALFSKIN  AND  KIP  CT  A4  A 

2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2  ,  G  -  0 

A-A-XXX  MIOSOLES;  LEATHERBOARD  CT  A4  A 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1  ,  G  -  0 

A-A-XXX  TENT  LIGHTWEIGHT  CT  F4 

A-A-55235  TARPAULIN  CTN  DUCK  CT  F4  A 

MIL  C  10632  COVERS  CASES  TEX  GEN  SPEC  FR  aR  Cl 

3  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  3  .  G  -  0 

A-A-XXXX  BELTS  COAT  MANS  WOOL  PO  Y/WOOL  Ct  B4 

A-A-XXXXX  RAINCOATS  MEN’S  QUARPEL  CT  B4 

A-A-XXXXX  COVER  SVR  CAP  WATER  REPELL  CT  F2 

LANYARD  PISTOL  AND  WHISTLE  CT  F4 

A-A-52115A  SWEATER  MAN'S  OLIVE  DRAB  CT  F2 

MIL-J-87250  JACKET  MANS  CT  B4 

A  A  XXX  FRAME  SERVICE  CAP  (MAN'S)  CT  D2  A 

A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  MAN'S  POLY  COTTO  CT  F4 

A-A-50526  HAT  SERVICE  WITH  CHIN  STRAP  CT  C2 

A-A-XXX  SWEATER,  MAN'S  WOOL  KNITTED  CT  F4 

A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  DURABLE  CT  F4 

A-A-XXXXX  TROUSERS,  MAN'S  HOSPITAL  DUTY  CT  F4 

A-A-XXXXX  TROUSERS.  MEN'S  (WHITE)  CT  F4 

A-A-XXXXX  COVERALLS  FLAME  RESISTANT  CT  B4  A 

A-A-XXXX  SMOCK  MEN'S  HOSPITAL  DUTY  UNIF  CT  F4 

A-A-52115  SWEATER.  MANS  OLIVE  DRAB  CT  P4 

A-A-XXXX  JACKET  MAN'S  LIGHTWEIGHT  CT  B4  A 

A-A-55229  RAINCOAT  MAN'S  CT  B4 

A-A-XXXXX  COAT  ALL-WEATHER  MEN'S  CT  F4 

A-A-55110  COAT  ALL-WEATHER  MAN'S  CT  F2 

MIL-J-87035  JUMPER  MAN'S  (BLUE  DRESS)  CT  B2 

MIL-T-29452  (MC)  T5R0USER5  MEN'S  POLY/WO  CT  F2 

MIL-C-43368P  (GL)  COATS  MEN'S  TROPICAL  CT  H5 

MIL-C-XXXXX  CQaT  MEN'S  SERVICE  POLY/WOOL  CT  CT  F4 

A-A-XXX  SHIRT  MAN'S  LONG  SLEEVE  CT  F4  A 

MIL-C-14211  COATS:  MEN'S  TROPICAL  AND  SE  Li  d,: 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

oc 

RC 

GC 

SC 

LL 

''  S 

^  s 

F  Q  F  n  T 

RU 

AL 

r  1 

K 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYt 

lYT 

lYT  TV?  A 

MS 

vs 

5 

riS 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR 

VT 

VT 

7 

RT 

5 

AR 

D2 

924 

941  941  A 

AR 

N 

AR 

D1 

924 

941  941  A 

AR 

N 

11 

H5 

883 

903  941  G 

'  T 

1  ; 

11 

H5 

883 

903  941  Y 

•  i 

11 

H5 

914 

922  941  V 

■’  1 

L 

NU 

D2 

872 

882  934  A 

NU 

r 

SH 

A1 

911 

931  931  A 

L' 

61 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

CT 

A4 

A 

931 

932  941  A 

CT 

A4 

A 

931 

932  941  A 

G. 

r'T’ 

CT 

F4 

A 

931 

941  941  A 

G  ^ 

r* 

N 

CT 

A4 

A 

931 

934  534  A 

G.> 

L. 

N 

4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

CT 

F4 

924 

934  94^  A 

c; 

1 

CT 

B4 

A 

924 

924 

933  941  G 

GL 

CT 

H5 

931 

941  941  A 

r  -■ 

N 

CT 

F4 

932 

943  943  A 

G. 

'  - 

S 

CT 

F4 

932 

943  943  fi 

Gl 

N.- 

'  n 

h, 

CT 

F4 

933 

943  943  A 

G- 

N. 

\ 

11 

H5 

883 

903  941  G 

^  1 

w 

7 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

CT 

F2 

924 

924 

934  944  A 

N- 

CjG 

CT 

F4 

924 

924 

934  944  A 

G. 

CT 

D2 

934 

944  944  A 

G. 

N. 

s 

CT 

D2 

934 

944  944  A 

Gl 

^  • 

N 

CT 

D2 

A 

934 

944  2 

Gl 

N 

-  5 

,  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

Z  - 

0 

CT 

B4 

924 

924 

944 

A 

G- 

N. 

CT 

A4 

A 

932 

941 

941 

A 

G.- 

NL 

-  2 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

♦ 

Z  - 

0 

CT 

A4 

A 

924 

924 

932 

942 

A 

G- 

SA 

-  1 

.  G  - 

0 

,  Y 

-  0 

» 

Z  - 

0 

CT 

F4 

934 

943 

943 

A 

Gl 

CT 

F4 

A 

934 

544 

941 

G 

G- 

MC 

AR 

Cl 

Q]  4 

914 

514 

A 

AR 

•  3 

.  G  - 

0 

,  Y 

-  0 

, 

Z  - 

0 

CT 

84 

531 

94] 

541 

A 

MC 

CT 

84 

931 

941 

941 

A 

Gl 

CT 

F2 

932 

941 

941 

A 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

MC 

CT 

F2 

933 

944 

944 

A 

GL 

CT 

B4 

924 

934 

934 

A 

CT 

D2 

A 

924 

944 

944 

A 

No 

CT 

F4 

923 

931 

931 

Ni: 

CT 

C2 

923 

945 

941 

A 

Gl 

m: 

CT 

F4 

923 

931 

941 

G 

MC 

CT 

F4 

933 

934 

934 

A 

G- 

SA 

CT 

F4 

924 

932 

941 

A 

GL 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

NU 

CT 

B4 

A 

924 

924 

934 

Q34 

A 

NU 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

931  934  934 
941  951  951 
931  94]  941 

932  932  943  943 
933  944  941 

933  933  944  944 

933  933  944  944 

933  943  941 

934  944  944 

934  944 
941  941  951 


CT  U  c 

CT  N 
U  C 
N 

CT  N 
CT  N 
N 


CG  99  CT  U 
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8405-8415 

RCS  NO.  DD-DRS.£(Afi;/3»  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 
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ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

7/A 

G/A 

Q 

AC 

NC 

AC 

n: 

T 

RC 

GC 

SC 

H 

^  s 

^  s 

^  Q 

T 

RU 

AL 

FU 

T  1 

R 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

IVi 

TV^ 

4 

MS 

VS 

c 

H.S 

N 

PROJECT 

. title . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

Y" 

T 

R"" 

5 

8405 

0240 

A-A-XXXXX  CAP  UTILITY  COTTON  SATEEN  GREE 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

MC 

N 

8405 

0242 

A-A-XXXXX  SHIRT  MAN'S  PQLV/CTN  TROPICAL 

CT 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

NU 

N 

8405 

F039 

MIL  0  83179  OVERCOAT  MAN  S  NTC  1 

11 

H5 

872 

892 

941 

G 

]  * 

L' 

8405 

F059 

MIL  S  83220A  SWEATER  MAN  S  BLUE  NTC  1 

11 

H6 

874 

894 

941 

G 

12. 

u 

8405 

F072 

MIL  J  XXXXX  USAF  JACKET  MANS  LIGHTWEIGHT 

11 

F4 

882 

892 

941 

G 

1 

L 

8405 

F129 

MIL  C  26804B  USAF  COVER  SERVICE  NOT  2 

11 

H5 

902 

912 

941 

G 

21 

l_ 

8405 

N133 

MILC82168AMCC0ATMANSFULLDRESSSUMMERANDWI 

MC 

no 

902 

934 

934 

A 

N 

8405 

N149 

MIL-R-17657  RAINCOAT  MAN'S  (F/W) 

MIL  S  21087F  MC  SKIRT  WOMANS  WOOl  POLY  W 

NU 

H5 

911 

912 

912 

A 

N 

8405 

N779 

MC 

H5 

91? 

913 

913 

A 

N 

8^)05 

N780 

MIL  S  29364C  MC  SLACKS  WOMENS 

MC 

H5 

91? 

913 

913 

A 

N 

8405 

N984 

MIL-T-82161AMC  TROUSERS  MENS  EVENING  ORE 

MC 

D2 

854 

854 

924 

931 

A 

MC 

r 

8405 

TOTAL  - 

37  .  DELINQUENT  -  11  .  STATUS  CODES:  A 

-  37 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

t  4 

7  -  1 

D 

8410 

0118 

A-A-XXXXX  HOOD  RAIN  HOMAN'S 

CT 

F4 

924 

933 

933 

A 

■ ' 

N 

8410 

0796 

MIL-J-87251  JACKET  HOMANS 

CT 

G4 

924 

934 

934 

V 

21 

r 

8410 

0803 

A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  HOMAN'S  POlV-COT 

CT 

F4 

923 

934 

9E1 

4 

NL 

i 

8410 

0804 

A-A-55238  SLACKS  WOMENS  HOSPITAL  DUTY  UN 

Cl 

R4 

9?3 

923 

934 

G 

GL 

99 

r 

4 

8410 

0809 

A-A-XXXXX  SHIRT  WOMANS  DRESS  BLUE 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

NL 

N 

8410 

0811 

A-A-XXXXX  TUNIC  WOMAN'S  HOSPITAL  DUTY 

CT 

F4 

924 

934 

943 

A 

G_ 

1- 

8410 

0813 

A-A-XXXXX  SKIRT  WOMENS  BLUE  DRESS 

CT 

F4 

931 

941 

A 

NU 

8410 

0814 

A-A-XXX  SHIRT,  WOMEN'S,  POLYESTER/COTTON 
A-A-XXXXX  SHIRT.  WOMEN'S.  OPEN  NOTCH  COL 

CT 

F4 

931 

931 

933 

933 

L 

bw 

N 

8410 

0816 

CT 

F4 

931 

941 

951 

A 

G;- 

NU 

8410 

0817 

A-A-XXXXX  HAT  COMBINATION  WOMAN'S  CG 

CT 

B4 

931 

942 

942 

A 

N^ 

% 

8410 

0820 

A-A-XXXX  JACKET  HOMAN'S  LIGHTWEIGHT  WITH 

CT 

B4 

A 

941 

941 

951 

951 

4 

8410 

0823 

A-A-55111  COAT  ALL-WEATHER  WOMAN'S 

CT 

F2 

933 

944 

941 

CG 

04 

8410 

0825 

MIL-C-29124D  COAT  WOMAN'S  BLUE  DRESS 
MIL-C-44101A(GL)  COAT  WOMAN'S  CLASSIC 

CT 

F2 

933 

944 

94- 

NU 

8410 

0828 

rr 

nt> 

933 

943 

941 

G 

r.' 

2'' 

1 

84 1C 

0829 

A-A-50011  UNIFORM  WOMAN'S  TUNIC  AND  SLAC 

CT 

n? 

934 

934 

944 

944 

A 

G- 

Nl, 

N 

8410 

0830 

A-A-XXXXX  SLACKS  MATERNITY  UTILITY 

CT 

F4 

h 

934 

934 

944 

0-4 

A 

12 

f, 

8410 

0831 

A-A-50365A  SWEATER  WOMAN'S  ACRYLIC 

CT 

B2 

A 

934 

94? 

442 

A 

NU 

s 

8410 

0836 

A  A  XXXX  SLACKS  WOMAN'S  MATERNITY 

CT 

F4 

A 

941 

941 

941 

952 

A 

MC 

N 

8410 

F643 

MIL  C  83233  COATS  WOMEN  S  BLUE  NTC  1 

11 

H5 

877 

89? 

04' 

G 

i 

8410 

F678 

MIL  J  XXXXX  USAF  JACKET  WOMANS  LIGKTWGHT 

11 

F4 

882 

892 

941 

6 

*  * 

; 

8410 

N?24 

MIl-S-29394  BMC  SKIRT  WOMENS  EVENING  DRE 

MC 

D? 

902 

923 

Q'.4 

L 

MC 

8410 

N725 

MIL-S-39395  AMC  SLACKS  WOMENS  MUSICIANS 

MC 

n? 

90? 

941 

441 

A 

MC 

;  , 

8410 

N749 

MIL-C-29393  MC  COAT  WOMENS  FULL  DRESS  SC 

MC 

C2 

902 

941 

04' 

4 

8410 

N774 

MIL-S-29120A  SKIR'  WOMAN'S  SERVICE  WHITE 

NL 

ri5 

911 

417 

912 

4 

^•r 

N 

8410 

N775 

MIL-C-29121A  COAT  WOMAN'S  SERVICE  WHITE 

Nil 

HE 

01  ' 

912 

912 

4 

;  ' 

8410 

N792 

MIL  C  29427A  1  COATS  WOMAN'S 

rr 

B4 

914 

921 

921 

A 

MC 

'  ^ 

N 

8410 

TOTAL  - 

26  ,  DELINQUEHT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  26 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

1  -  0 

8415 

0115 

AA-XXX  SHOULDER  STRAP.  SIDE  ARM 

CT 

A4 

A 

923 

923 

923 

c. 

G. 

S2 

r 

N 

8415 

0399 

A-A-XXXXX  TRUNKS  PHYSICAL  FITNESS  UNIFQR 

CT 

-  4 

924 

934 

934 

A. 

G. 

N 

8415 

0851 

MIL-V-XXX  VEST  mortar  SHELL  CARRYING 

CT 

54 

914 

922 

922 

Gl_ 

NL 

99 

r 

5415 

0867 

COVERALLS,  FIREMENS 

CT 

B4 

922 

92? 

924 

Q44 

s. 

Na 

r  • 

8415 

0877 

A  A  55065  APRON.  MEAT  CUTTERS 

CT 

F  4 

922 

924 

941 

G  _ 

99 

- 

8415 

0883 

A  A  XXXXX  SWEATPANTS.  PHYSICAL  FITNESS 

CT 

A4 

A 

923 

923 

931 

93: 

A 

G. 

N 

8415 

0885 

A-A-XXXXX  TROUSERS.  DISPOSABLE 

rr 

A4 

A 

923 

923 

93: 

Q"’ 

A 

N. 

N 

8415 

0886 

A-A-XXXXX  DRAWERS  MAN'S  ANKLE  LENGTH  CT 

CT 

F  4 

923 

934 

942 

A 

8415 

0887 

A-A-XXX  JERSEY  reversible  MAN'S  OR  WOMEN 

/~T 

V.  1 

F4 

923 

931 

951 

A 

Ga 

NL 

99 

r- 

8415 

0889 

A-XXXXX  COVERALLS;  DISPOSABLE 

CT 

r4 

923 

934 

934 

A 

nl 

N 

8415 

0892 

A-A-XXXXX  SWEATSHIRT.  HOODED,  PHYSICAL 

r 

A4 

A 

923 

934 

934 

A 

C- 

N 

8415 

0894 

A-A-XXX  GLOVES  AND  INSERTS 

CT 

A4 

923 

924 

944 

A 

* 

8415 

0895 

A-A-XXXXX  A-Z  LEATHER  FLYERS  JACKET 

CT 

A4 

A 

924 

932 

942 

A 

L 

8415 

0898 

A-A-55240  APRON,  CONSTRUCTION  WORKER'S 

rj 

F4 

924 

924 

935 

941 

G 

GL 

NU 

99 

rr 

L.  ^ 

L 

8415 

0902 

A-A-XXXXX  SMOCK,  MEDICAL  ASSISTANT'S,  MA 

CT 

A4 

A 

924 

933 

942 

A 

MD 

MS 

r,  ~ 

r’r 

N, 

L 

8415 
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941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0737 

03 

MIL  D  3943 

150  DECORAIION  DISTINQUISHEO 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0738 

02 

MIL  L  11484 

195  LAPEL  button  MERITORIOUS 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

o455 

0738 

03 

MIL  L  11484 

196  LAPEL  BUTTON  DISTINGUISH 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0738 

04 

mil  L  11484 

197  lapel  BUnON  COMMENDABLE 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0738 

05 

MIL  L  11484 

198  lapel  BUnON  MERITORIOUS 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0738 

06 

MIL  L  11484 

199  LAPEL  BUTTON  DISTINQUISH 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0739 

MIL  M  3946 

67  MEDAL  WORLD  WAR  II  VICTORY 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

01 

MlL-M-3946 

IB  MEDAL  AMERICAN  CAMPAIGN 

IH 

B2 

041 

941 

94] 

G 

IH 

NU 

11 

CT 

N 

8455 

0742 

02 

MIL-M-3946 

2B  MEDAL  AMERICAN  DEFENSE  SER 

IH 

B2 

94] 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

CT 

N 

8455 

0742 

03 

MlL-M-3946 

3B  MEDAL  ANTARCTICA  SERVICE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

r. 

CT 

N 

8455 

0742 

04 

MIL-M-3946 

4B  MEDAL  ARMED  FORCES  EXPEDIT 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL’ 

\  ' 

r 

N 

8455 

0742 

05 

MlL-M-3946 

5B  MEDAL  ARMED  FORCES  RESERVE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

li 

rT 

N 

8455 

0742 

06 

MIL-M-3946 

6B  MEDAL  ARMY  OF  CUBAN  OCCUPA 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

r 

N 

8455 

0742 

07 

MIL-M-3946 

7B  MEDAL  ARMY  OF  CUBAN  PACIFI 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

08 

MIL-M-3946 

88  MEDAL  ARMY  OF  OCCUPATION 

IH 

B2 

941 

941 

941 

C 

IH 

Nl' 

r-^ 

V-  ' 

N 

8455 

0742 

09 

MIL-M-3946 

98  MEDAL  ARMY  OF  OCCUPATION 

IH 

BZ 

941 

941 

941 

G 

IH 

’  * 

CT 

N 

8455 

0742 

10 

MIL-M-3946 

lOB  MEDAL  ARMY  OF  PUERTO  RICA 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

11 

MIL-M-3946 

IIB  MEDAL  ASIATIC  PACIFIC  CAM 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

CT 

N 

8455 

0M2 

12 

MIL-M-3946 

12B  MEDAL  CHINA  CAMPAIGN 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

13 

MIL-M-3946 

13B  medal  china  service 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

14 

MIL-M-3946 

14B  MEDAL  CIVIL  WAR  CAMPAIGN 

IH 

B2 

941 

Q/]! 

94] 

G 

IN 

CT 

N 

8455 

0742 

15 

MIL-M-3946 

15B  MEDAL  EUROPEAN  AFICAN  MID 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

CT 

N 

8455 

0742 

16 

MIL-M-3946 

18B  medal  GOOD  CONDUCT  AIR  FO 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

11 

CT 

N 

8455 

0742 

17 

MIL-M-3946 

19B  MEDAt.  GOOD  CONDUCT  ARMY 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

18 

MIL-M-3946 

20B  medal  good  CONDUCT  COAST 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

19 

MIL-M-3946 

21B  medal  good  conduct  MARINE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

20 

MIL-M-3946 

22C  MEDAL  GOOD  CONDUCT  NAVY 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

21 

MIL-M-3946 

23B  MEDAL  MEDAL  FOR  HUMANE  AC 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

22 

MIL-M-3946 

24B  MEDAL  INDIAN  CAMPAIGN  ARM 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

23 

MIL-M-3946 

25B  MEDAL  KOREAN  SERVICE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

CT 

N 

8455 

0742 

24 

MIL-M-3946 

26B  MEDAL  MARINE  CORPS  EXPEDl 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

25 

MIL-M-3946 

27C  MEDAL  MEXICAN  BORDER  SERV 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

26 

MIL-M-3946 

28B  MEDAL  MEXICAN  SERVICE  ARM 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

27 

MIL-M-3946 

29B  MEDAL  NATIONAL  DEFENSE  SE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

CT 

N 

8455 

0742 

28 

MIL-M-3946 

30C  MEDAL  NAVY  EXPEDITIONARY 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

29 

MIL-M-3946 

31C  MEDAL  NAVY  OCCUPATION  SER 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

30 

MIL-M-3946 

32C  MEDAL  NAVAL  RESERVE  MERIT 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

31 

MIL-M-3946 

33C  MEDAL  NAVY  RESERVE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

32 

MIL-M-3946 

34B  medal  organized  MARINE  CO 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

33 

MIL-M-3946 

35B  MEDAL  PHILIPPINE  CAMPAIGN 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 
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PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SP.R 

T 

YT 

Y^ 

T 

RI 

8455 

074? 

34 

MlL-M-3946  368  MEDAL  PHILIPPINE  CONGRESS 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

074? 

35 

MIL-M-3946  37B  MEDAL  SECOND  NICARAGUAN  C 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

Nl: 

CT 

N 

8455 

074? 

36 

MIl-H-3946  388  MEDAL  SPANISH  CAMPAIGN 

IH 

B? 

941 

941 

914 

G 

IH 

Nl 

CJ 

N 

8455 

074? 

37 

MIL-M-3946  39C  MEDAL  SPANISH  WAR  SERVICE 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

r  T 

N 

8455 

074? 

38 

MIL-M-3946  408  MEDAL  UNITED  NATIONS  SERV 

IH 

P7 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

Cl 

N 

8455 

074? 

39 

MIL-M-3946  418  MEDAL  VICTORY  WORLD  WAR  I 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

Cl 

N 

8455 

0742 

40 

MIL-M-3946  428  MEDAL  VICTORY  WORLD  WAR  I 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL 

rj 

N 

8455 

0742 

41 

MIL-M-3946  438  MEDAL  WOMEN  S  ARMY  CORPS 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

TT 

N 

8455 

0742 

42 

MIL-M-3946  448  MEDAL  YANGTZE  SERVICE 

IH 

B? 

941 

941 

041 

G 

IH 

NU 

TT 

N 

8455 

0742 

43 

MIL-M-3946  458  MEDAL  VIETNAM  SERVICE 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

1  T 

rr 

V 

N 

8455 

0742 

44 

MIL-M-3946  468  MEDAL  AIR  FORCE  COMBAT  RE 

IH 

E? 

941 

941 

941 

G 

IH 

I  ■; 

CT 

N 

8455 

0742 

45 

MIL-M-3946  478  MEDAL  CIVILIAN  SERVICE  IN 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

074? 

46 

MIL-M-3946  48A  MEDAL  ARMY  RESERVE  COMPON 

IH 

R? 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

47 

MIL-M-3946  49A  MEDAL  AIR  RESERVE  FORCES 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

11 

(_  ' 

N 

8455 

0742 

48 

MIL-M-3946  50A  MEDAL  HUMANITARIAN  SERVIC 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0742 

49 

MIL-M-3946  51A  MEDAL  COAST  GUARD  ARCTIC 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

:t 

N 

8455 

0742 

50 

MIL-M-3946  528  MEDAL  US  COAST  GUARD  RESE 

IH 

R? 

941 

941 

941 

G 

IH 

r 

N 

8455 

0742 

51 

MIL-M-3946  53  MEDAL  PRISONER  OF  WAR 

IH 

R? 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

11 

N 

8455 

0742 

52 

MIL-M-3946  54  MEDAL  DEPARTMENT  OF  THE 

IH 

B? 

941 

941 

941 

c 

IH 

r-  T 

N 

8455 

0742 

53 

MIL-M-3946  56  MEDAL  MULTINATIONAL  FORCE 

IH 

B? 

941 

Q41 

941 

G 

IH 

NU 

i  1 

•''T 

N 

8455 

0742 

54 

MIL-M-3946  57  MEDAL  SOUTHWEST  ASIA  SERV 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

b 

N 

8455 

0742 

55 

MIL-M-3946  58  MEDAL  VIETNAM  SERVICE  MER 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0742 

56 

MIL-M-3946  59A  MEDAL  CIVILIAN  SERVICE  IN 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

r 

N 

8455 

0742 

57 

MIL-M-3946  60  MEDAL  EXPEDITIONARY  MERCH 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

r  •' 

N 

8455 

0742 

58 

MIL-M-3946  61  MEDAL  DEFENSE  MERCHANT  MA 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

59 

MIL-H-3946  62  MEDAL  ATLANTIC  WAR  ZONE 

IH 

R? 

941 

941 

941 

G 

IH 

s 

8455 

074? 

60 

MIL-M-3946  63  MEDAL  PACIFIC  WAR  ZONE  ME 

IH 

R? 

941 

941 

941 

G 

IH 

C 

N 

8455 

0742 

61 

MIL-H-3946  64  MEDAL  KOREAN  SERVICE  MERC 

IH 

R? 

941 

941 

941 

G 

i  h 

S 

8455 

0742 

62 

MIL-M-3946  65  MEDAL  MEDITERRANEAN  MIDDL 

IH 

R? 

941 

941 

94- 

G 

IH 

f. 

8455 

0742 

63 

MIL-H-3946  66  MEDAL  KUWAIT  LIBER  ATION 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

Nc 

1  ' 

N 

8455 

0/46 

MIL-L-11484  218  LAPEL  BUTTON  LENGTH  OF  S 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0747 

MIL-I-14645B  INTERIM  AMENDMENT  1  INSIGNI 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0748 

MIL-I-14651  INTERIM  AMENDMENT  2  INSIGNIA 

IH 

B? 

941 

941 

941 

G 

IH 

Nl 

12, 

CT 

N 

8455 

0780 

01 

MIL  L  11484  194  LAPEL  BUTTON  COMMENDABLE 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

r  T 

N 

8455 

0894 

A-A-XXXX  ulDVl,  INSERT,  CHEM  PROTECTIVE 

CT 

A4 

923 

934 

934 

A 

n 

/“  • 

iw  ' 

N 

8455 

TOTAL  - 

119  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  119  . 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

»  ‘ 

1  -  ( 

3 

8460 

0085 

A-A-XXXX  CHEST,  COLLAPSIBLE 

CT 

A4 

932 

942 

942 

A 

N 

8460 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

*  ‘ 

1  -  0 

8465 

0103 

A  A  XXXXX  POCKET  AMMUNITION  MAGAZINE 

CT 

F4 

923  923 

931 

A 

GL 

Cl 

N  : 

8465 

0109 

A-A-XXXXX  SUNGLASSES,  HQU-A/P  WITH  CASE 

CT 

A4 

924 

932 

932 

A 

G- 

AS 

99 

N  C 

8465 

0110 

A-A-XXXXX  CASE  SHOTGUN  AMMUNITION  COTTON 

CT 

F4 

923 

931 

943 

A 

Gl 

A-: 

8465 

0119 

A-A-XXXXX  GOGGLES.  SUN  GLOBAL  SUR  TYP  MA 

CT 

f] 

A 

923 

934 

944 

A 

99 

r  "■ 

8465 

0123 

A-A-55245  NECKLACE,  PERSONNEL.  IDENT 

CT 

F4 

923 

944 

r 

J 

Nl. 

QC, 

8465 

0126 

A-A-XXX  CASE  FIELD  FIRST  AID  DRESSING 

CT 

D2 

A 

924 

952 

94*: 

u 

Gu 

8465 

0127 

MIL-S-8642  SURVIVAL  KITS  INDIV  TOOL 

CT 

B4 

924 

934 

944 

A 

NL 

8465 

ni28 

A-A-XXXXX  SLEEPING  BAG  INTERMEDIATE  COLD 

CT 

P4 

924 

934 

934 

A 

Gl 

NL 

N 

8465 

0135 

A-A-XXXXX  CREEPERS  ICE 

CT 

FA 

924 

924 

934 

M 

GL 

QQ 

S 

8465 

0136 

A-A-XXX  CASE  SMALL  ARMS  200  RD  MAGAZINE 

CT 

F4 

A 

924 

934 

944 

h 

Gl 

MC 

u 

8465 

0138 

A-A-XXXXX  BAG  AMMUNITION 

CT 

F4 

924 

944 

934 

A 

Gl 

82 

L' 

8465 

0140 

A-A-XXXXX  POCKET,  AMMO  MAG  2  CLIP  45  CAL 

CT 

A4 

931 

934 

944 

A 

Gl 

8465 

0142 

MIL-B-36076  BAG  SOILED  CLOTHES 

MR 

DM 

H5 

924 

934 

934 

A 

MD 

MS 

r\\ 

N 

8465 

0143 

A-A-XXX  SLING  BAG  &  CASE  CARRYING 

CT 

F4 

924 

924 

944 

A 

G- 

NU 

99 

P 

8465 

0144 

A-A-XXX  CASE,  SMALL  ARMS  AMMO  30  ROUND 

CT 

F4 

A 

931 

934 

944 

A 

GL 

NU 

L' 

8465 

0145 

A-A-XXXXX  SLING  UNIVERSAL  INDIVIDUAL 

CT 

F4 

924 

934 

934 

A 

GL 

MC 

82 

N 

8465 

0146 

A-A-XXXXX  HAMMOCK  JUNGLE  NYLON 

CT 

D4 

A 

931 

943 

943 

A 

GL 

99 

L 

8465 

0148 

A-A-XXXXX  HAMMOCK  JUNGLE  M-1965 

CT 

F2 

931 

941 

941 

A 

NU 

C' 

N 

8465 

0150 

A-A  XXXXXXCASE  FIELD  FIRST  AID  DRESSING 

CT 

F4 

931 

941 

934 

G 

GL 

99 

U 

8465 

0151 

A-A-XXXXX  CUP  WATER  CANTEEN  WIRE  HANDLE 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

NU 

QQ 

CT 

N 

8465 

0155 

A-A-XXXXX  FASTENER  PLASTIC  EQUIPAGE 

CT 

F2 

931 

941 

941 

A 

GL 

NU 

N 

8465 

0158 

A-A-XXX  BOATSWAINS  PIPE 

CT 

F4 

932 

942 

942 

A 

NU 

N 

8465 

0159 

A-A-XXXX  BOX.  MATCH,  WATERPROOF 

CT 

A4 

931 

941 

941 

A 

N 

8465 

0161 

MIL-P-44198  POCKET  ANNUMITION  MAGAZINE 

CT 

F4 

932 

932 

934 

G 

GL 

LI 

8465 

0163 

MIL-S-29580B/1  SPECTACLES  AVIATORS  MULTI 

AS 

F2 

C 

941 

941 

941 

G 

GL 

AS 

99 

N 

8465 

0164 

A-A-55106A  WHISTLE  BALL  PLASTIC 

CT 

F2 

A 

934 

944 

944 

A 

GL 

NU 

99 

N 

8466 

0166 

A-A-XXXX  STRAP  INVOLUNTARY  RESTRAINT 

CT 

F4 

934 

944 

944 

A 

GL 

N 

8465 

0168 

A-A-55182  COLVER,  PERSONNEL  ID  TAG 

CT 

F? 

A 

941 

952 

952 

A 

GL 

NU 

99 

8465 

F091 

MIL  B  87258  BAG  SLEEPING  ARCTIC  SURVIVAL 

11 

B4 

913 

922 

941 

G 

11 

U  C 

8465 

TOTAL  - 

29  .  DELINWJENT  -  3  .  STATUS  COTES:  A 

-  29 

* 

G  - 

0 

.  Y  -  0 

1  -  ( 

3 

8470 

0150 

A-A-XXXXX  STRAP  CHIN  AND  SUSPENSION  ASSE 

CT 

F4 

931 

941 

941 

A 

GL 

SA 

82 

CT 

u 

8470 

0153 

MIL-S-43912  STRAP  CHIN  GROUND  TROOPS 

CT 

H5 

933  933 

943 

943 

A 

MC 

N 
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8470 

0155 

A-A-XXXXX  PAD  PARACHUTIST'S  CT 

F4 

933 

933 

943  943  A 

3’ 

N 

8470 

TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES;  A  -  3 

« 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8475 

0232 

MIL-C-85633A  COVERALLSFLYERSANTI  EXPOSUR  AS 

R2 

934 

944  944  A 

AS 

9^ 

8475 

F172 

MIL-S-83194  SOCKS  MENS  ANTI  EXP  RUBB  AM  82 

02 

811 

924  924  A 

yy 

8475 

F209 

MIL  H  87140  USAF  HELMET  FLYERS  HGU  36AP  11 

A2 

8b2 

81’!  941  G 

8475 

F211 

MIL  H  XXXXXUSAF  HELMET  FLYERS  HGU53P  11 

B4 

8/2 

882  941  V 

8475 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A  -  4 

• 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8570 

A078 

MIL-H-43606B  uL  HAND  CLEANER  WATERLESS  GL 

F2 

924 

934  942  A 

8520 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

« 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8710 

0023 

MIL-F-43754  FEED  HIGH  CALORIC  MEDICATED  84 

F5 

922 

922  941  G 

99 

8710 

TOTAL 

- 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8905 

1117 

MIL-L-44190  LOBSTER  TAIL  SPINY  RAW  FR  GL 

H5 

932 

943  943  A 

SA 

c./ 

<  c 

8905 

1120 

A-A-20130  CHICKEN  FILLETS  CHNK  AND  FMD  GL 

F2 

934 

943  943  A 

SA 

S 

8905 

1121 

A-A-20137  BEEF  CORNED  CANNED  MCA  GL 

G5 

934 

934  934  G 

r. 

8905 

A  4.(.i 

A-A-20127  HAM  PATTIES  CANNED  MCA  GL 

G5 

934 

934  934  G 

G. 

SA 

il- 

8905 

1123 

MIL-P-44131A  PORK  STK  FLA  KMD  BR  FR  G. 

HE 

9.' 4 

944  934  G 

G- 

SA 

■j 

9905 

1124 

PF-B-81J  BACON  SLICED  CHIL  OR  FR  MCA  Gl 

Gl 

941 

942  941  G 

r 

SA 

Si 

8905 

1125 

IMPS  200  fresh  lamb  and  MUTTON  MCA  GL 

G2 

941 

942  941  G 

G.. 

SA 

IS 

- 

8905 

TOTAL 

- 

7  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  7 

• 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8910 

0463 

m:l-M-43241A  MILK  FILLED  DRY  PLAIN  OR  CH  GL 

H5 

933 

943  943  A 

C  ' 

C  i. 

R, 

'^910 

0464 

MIL-C-44040  NOT  1  CHEESE  PI22A  BLEND  GL 

H5 

934 

944  944  A 

GL 

<7  ■ 

^ ' 

8910 

0465 

A-A-20201  SO-T  SERVE  MIX  DEHY  DUAL  PUR  GL 

B4 

A 

934 

944  944  A 

SA 

5;  C 

f, 

8910 

0466 

A-A-20085A  MILK  DRY  NON  FAT  MCA  GL 

G2 

941 

942  942  A 

G.. 

SA 

S'! 

ss 

K 

8910 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  4 

> 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8915 

0864 

A-A.20165  POTATO  MIX  DEHY  FQR  PR  TY  POT  GL 

F2 

931 

942  9-2  4 

SA 

C  ■ 

s 

85'  ^ 

0869 

M1L-C-44262A  CARROTS  SLICED  THERM  TR  PK  GL 

F2 

934 

H  3  9  3 

SA 

K  ' 

C  'C 

8915 

0870 

A-A-20115J  JUICE  DRINK  PINEAPPLE  MCA  GL 

G5 

934 

934  93;  G 

Gw 

SA 

53 

f,  c 

8915 

0871 

A-A-20156  JUICE  VEGETABLE  CANNED  MCA  G. 

G2 

941 

942  941  G 

G, 

SA 

C  L 

; 

8915 

06 1”  2 

A-A-20157  CRABAPPlE  SPICED  CANNED  MCA  GL 

G2 

04’’ 

942  941  G 

G' 

SA 

s" 

s  ^ 

8915 

A329 

MlL-C-44086  GL  NOT  1  CELERv  DEHY  Gl 

H5 

932 

934  934  G 

V 

8915 

TOTAL 

- 

6  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

* 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8920 

0549 

i^lL  C  44235A  CAKES.  CANNED  THERM  tr  pr  Q' 

F2 

923 

a-;.: 

r. 

SA 

<;  c 

8920 

0553 

M1L-C-441:2C  CRACKERS  FOR  MEAL  RTE  GL 

F? 

931 

Q.:'  r 

Gw 

SA 

c  c, 

00  p  '■ 

M1.-B-44359  GL  BUNS  HAM  SH  LF  STABLE  GL 

rp 

93; 

94:  934  G 

SA 

L  C 

8921 

1.;  1 3  * 

A-A-20053A  rolls  bread  FRESH  OR  FR  GL 

F2 

933 

q43  04-  A 

SA 

C  ' 

c 

7, 

MIL-C-44071C  CAKES  THERM  FOR  MEAL  R'^E  GL 

F2 

934 

9*^*  942  4 

SA 

^1  c 

t’yz' . 

--PQ 

A-A-20143  TORTILLAS  TACO  SHELLS  G. 

F2 

934 

Q4  4*  •-» 

SA 

^  ■ 

c:  L 

R, 

892: 

0560 

A-A-20090A  CEREA.  ROLLED  OATS  Gl 

F? 

934 

942  944  A 

Gl 

SA 

ss 

0561 

m:L-C-35074G  cereal  bars  SURVIVAL  T/pe  GL 

934 

944  944  A 

Gw 

SA 

53 

Si 

\ 

3920 

0562 

MIL-C-44072C  COOKIES  OATMEAL  AND  BRN  GL 

F2 

934 

944  944  A 

Gl 

SA 

53 

ss 

N 

8920 

TOTAL 

- 

9  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  9 

* 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

0153 

A-A-20177  CANDV  AND  CHOCOLATE  CONFECTION  GL 

F? 

934 

944  944  A 

GL 

SA 

53 

S 

8925 

C 1 54 

A-A-20124  SYRUP  MCA  GL 

G2 

941 

942  942  A 

G. 

SA 

5: 

ss 

N 

8925 

TOTAL 

- 

2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8930 

0021 

A-A-20078  JELLY  RRUIT  MCA  GL 

G5 

934 

941  934  G 

Gl 

SA 

50 

ss 

8930 

0C32 

A-A-2007S  PRESERVES  OR  JAMS  FRUIT  MCA  GL 

G5 

934 

941  934  G 

Gl 

SA 

5C 

ss 

L 

8930 

TOTAL 

- 

2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

» 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8935 

0094 

A-A-20202  BOUILLON  SOUP  AND  GRAVY  BASES  GL 

B4 

A 

941 

944  944  A 

Gl 

SA 

5C 

ss 

f. 

8935 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

Y 

-  0 

.2-0 

8940 

0672 

MIL-C-43338E  CREAMER  NON  DAIRY  DRY  GL 

F2 

884 

894  941  A 

GL 

SA 

5Q 

ss 

u 

8940 

C'74jj 

MIL-P-44206B  POTATOES  AU  GRATIN  THERM  GL 

F2 

931 

94!  934  G 

Gl 

SA 

50 

ss 

u 

3940 

0744 

MIL-B-44059C  BEEF  STEW  THERM  FOR  MRE  GL 

F2 

931 

941  934  G 

GL 

SA 

50 

ss 

u 

8940 

0745 

MIL-E-44200A  ESCALLOPED  POTATOES  W  HAM  GL 

F2 

931 

941  934  G 

GL 

SA 

50 

ss 

L 

8940 

0747 

MIL-B-44474  BEEF  WITH  MUSH  IN  SAUCE  GL 

B4 

931 

941  934  G 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

A  -  98 


PAGE  NO 


8940 

0751 

M1L-B-44228A  EEE5  STRIPS  GRS  pEP 

gl 

►2 

931 

941  934  C 

S4 

894  C 

(.’757 

MIL-C-44210A  CHICKEN  AND  RICE  THERM  MRE 

Gl 

F2 

934 

94;  943  A 

c  ^ 

‘  ^  K 

894C 

0758 

MIL-C-44209A  CHICKEN  STEW  THERM  FOR  MRE 

wli. 

P2 

934 

944  944  A 

-) 

4-  ^ 

8940 

07  59 

MIl-C-44295A  CHICKEN  BRS^  M''  IN  GR  THERM 

G_ 

f: 

934 

943  943  4 

ji  - 

5 

S 

8940 

0760 

MIL-C-44328A  CHICKEN  CACCIATORE  THERM 

Gl 

934 

Q43  943  A 

f  r 

C  ' 

3"  N 

8940 

076; 

MIL-M-44342  MACARONI  AND  CH  ART  COL  THER 

G. 

►  ^ 

9144 

944  944  A 

S- 

- 

'  S 

8940 

0762 

MIL-T-44237B  TURKEY  SlI  WITH  GR  THERM  TR 

Ok- 

G44  944  4 

U  - 

K 

8940 

0763 

MTL-T-44208A  TUNA  WITH  NOODLES  THERM  MRE 

G- 

72 

934 

943  ‘^4''  4 

Ji . 

- 

'  ‘  \ 

8940 

0764 

MIL-T-43856A  TOPPING  DESSERT  AND  BAK  PRC 

Gi. 

934 

944  A44 

■J  _ 

S4 

L :  N 

8940 

0765 

MIL-P-44234A  POTATOES  DICED  IN  BUT  SAUCE 

Gl 

7  2 

934 

943  943  4 

3  4 

- 

4  ■'  ^ 

8940 

0766 

A-A-20162  salad  DRESSING  POURABLE 

U.- 

*’  L. 

934 

9-:  951  A 

LO. 

- 

‘  N 

8940 

076:’ 

M:l-P-44365  PUDDING  CHOC  THERM  TRAV  PK 

G. 

7  2 

954 

O:-*  4 

U  - 

' 

^  '■  ^ 

8940 

0768 

M!l-N-44280  Gl  NU”  RAISIN  Mix  ORC 

G. 

7  y 

934 

943  943  4 

a- 

s4 

8940 

0769 

MIL-B-44249A  BREAD  PUDDING  IMITA  map 

G. 

7  * 

97^4 

Q  Cl  '  Q  t  ' 

'-,4 

f. 

8940 

0770 

A-A-2016:  PIE  filling  FRur  PREPARPC 

*  ^ 

934 

Q44  944  4 

G. 

3  *- 

8940 

0771 

MIL-B-XXX  BEANS  WITH  RICE  THERM  TPA’-  Pk 

Gl. 

F4 

94  1 

Q44  944  4 

S4 

F, 

894(; 

0772 

A-A-20047B  MEAT  PUREES  WITH  MEAT  BR  MCA 

Gl 

G2 

941 

943  943  4 

F, 

894C 

A735 

MIl-P-44147  GL  PUDDING  BAR  OP  RATION  COM 

Gk. 

HE 

943  943  4 

4 

N 

8940 

TOTAL 

-  23  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  23 

.  G  -  0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

894; 

A-A-2009jA  salad  01 ^S  VEGETABLE 

G  '  ^ 

94"  4.:' 

894; 

A-A-2C‘100A  SHORTENING  COMPOUNDS 

94:-  ;.4:  4 

'-4 

: 

f. 

8945 

TOTAL 

-  2  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

.  G  -  0 

.  Y 

-  0 

.7-0 

S95: 

0343 

A-A-2020:  PIZIA  SAUCE 

t*-  A. 

C 

94  ■■  94-  4 

c,  ^ 

89;t 

A-A-2Ci67  EXTRACTS  AND  '<J  ORS 

934 

h4-  1--4  _ 

8950 

TOTAL 

-  2  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

.  G  -  0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

8955 

430 ; 

MI^-T-44264  Gl  tea  mix  instant  SWEETENED 

9;  3 

943  943  4 

G. 

8955 

TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

.  G  -  0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

3960 

0077 

MIl  C  3C3:J  I  COCOA  beverage  pOWDE? 

G. 

r; 

8?3 

SG'  943  ^ 

- 

'  4 

. ' 

8960 

0063 

A-A-20098A  BEVERAGE  BASES  POWDERED 

r 

93G 

943  944  4 

3.. 

34 

3 . 

8960 

TOTAL 

-  2  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

2 

.  G  -  0 

.  Y 

-  0 

,2-0 

8970 

c;7- 

MIL-R-44398A-1  RATION  SUP  ^LAv  HTR  MRE 

r; 

93 1 

94;  9  34  c 

c. 

S4 

8970 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

> 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,2-0 

G' 

:i35 

Ml.  T  5624M  TURBINE  FuEl  GRADE  JR  4  Am  1 

GG  “ 

^C''  Ci4" 

M’ 

;  , 

9133 

31 56 

MI.  G  53006  GASOHO.  automO'IVE 

ME 

[13' 

G‘  4 

G'4  G»4  4 

V  r'  ■ 

M- 

y;3; 

1 346 

m;l-7-2;£24C  aiSA7^  7uqc;^:  r.jr,  cv'F't'- 

* 

GV 

G  ' 

G  ~  '  G  M  G 

G  *  K  'i 

1  w  4  8 

m:l-F-26694E  0SA7  PROPEL-AN'  JE^s-Cmp--'. 

•>  - 

4 

G  '•  4 

04  G4'‘  4 

913; 

1  r.  1;, 

m:.-T.3S2I9E  l:SA7  turbine  -UE. 

*  * 

113 

G  4 

044  G44  A 

q-  3; 

.  J-  - 

mIl-P-25E16C  pROpEl-An'  kEROSENp 

f  “ 

G4  ■ 

0  *  '  G  c.  *  4 

M' 

4 

913. 

A 1 '  3 

m;  L-G-46C:I5B  GASO-INE  Al'TOmO'IVE  C0M5A' 

C'.4 

Q44  944  4 

M' 

91 3C 

Nco: 

MIL-HDBK-844(AS) ,  A1RCRA7T  RfPuE.ING 

AS 

44 

924 

031  931  4 

.H  <: 

- 

9130 

TOTAL  - 

8  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A 

-  8 

, 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

,2-0 

914C 

Ci]  pc 

MK  F  16884H  2  fuel  NAVA. 

SM 

C2 

Q'  - 

Q-'  Q1-  F 

M* 

Cm 

F, 

9140 

CIO: 

VV-F-80C  fuel  OIl  DIESE. 

ME 

92  4 

944  944  4 

M[ 

S- 

cr 

F, 

9140 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  2 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

9I5C 

1007 

Ml.  G  15719A  3  GREASE  LUBRICATING 

SH 

87; 

893  914  4 

Cm 

?" 

[, 

9150 

10A8 

MI.  L  6081  lubricating  OIL  JET  ENGINE 

A2 

9c: 

921  941  V 

9  ISC 

1C74 

Mil  l  900CH  lubricating  and  relayed 

SH 

A2 

93: 

951  2 

ME 

N 

A 

91 5C 

1075 

MIL  L  17231H  1  lubricating  OIL 

Sh 

A2 

931 

QLl 

ME 

N 

4 

91 5C 

1076 

MU  HDBK  267  .UBRICATS 

SH 

4 1 

921 

QiC  * 

N 

4 

9150 

1086 

ASTM  F  3C3  78  STANDARD  PRACTICE  FOP 

SH 

AT 

ci2 

93;  932  A 

MR 

S« 

QC 

N 

91 5C 

MIL  L  3150  LUBRICATING  OIL 

ME 

914 

934  944  A 

M' 

T'C 

6E 

cs 

9150 

1093 

MIL  P  46002  PRESERVATIVE  OIL 

Mm 

G? 

0-,  4 

93A  944  A 

Mt 

oc 

cc 

L 

9150 

1096 

MIL  L  46010  LUBRICANT  sOlID  7!lm 

MC 

7  "7 

O’,  4 

974  944  A 

M[ 

AS 

68 

nc 

9150 

1097 

MIL-L-46i47  LUBRICANT  SOLID  FIim 

MC 

D2 

014 

G^4  044  4 

ME 

AS 

68 

r 

L 

9150 

1102 

GREASE  AIRCRAFT  AND  INSTRUMENT  AND  OXIDI 

T  ^ 

1  i 

PS 

95;  95;  A 

Mf 

AS 

9150 

1104 

DOD  L  24651  LUBRICATION  OIL  FOOD  GRADE 

SH 

r-  • 

923 

923  933  A 

ME 

SH 

68 

\ 

9150 

1108 

MIL-L-21260  lubricating  OIL 

ME 

A? 

931 

951  951  A 

ME 

SH 

68 

N 

91 50 

1109 

MIL-H-27601B  HYDRAULIC  FLUID  FIRE  RESIST 

C2 

931 

9£I  951  A 

ME 

AS 

N 

9150 

1118 

MIL-HDBK-il8  DESIGN  GUIDE 

ME 

ri 

F4 

934 

941  941  A 

N 

9150 

1125 

MIL-L-634600  LUB  CL  PRES  AMEND  5 

AR 

BI 

94; 

941  941  G 

AR 

AS 

N 
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ASSiGKEt  ACTiviry  listing 


PA 

AA 

BA 

pp 

7 

-i.  - 

-A- 

Z/A  G/A 

c 

a: 

NC 

AC  j. 

RC 

GC 

SC 

1  ; 

F  ^ 

r  'J 

P  n  c 

Ra 

Al 

r ! 

ET 

NT 

IT 

CA 

ivt 

T 

:v^  :vp 

VA 

c  ►.A- 

f, 

PROJECT 

. title . 

PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRP 

V 

"  R' 

- 

9’.  50 

as:  2 

INT  AM  :  MIL-L-46147A  LUBRICANT  SOLID 

ME 

r  * 

941 

941  941 

c- 

s 

9150 

as:  3 

AMD  1  MIL-H-53119  HYDRAULIC  FlUID 

ME 

FI 

941 

941  941 

G 

N 

9150 

A814 

INT  AMO  1  MIL-L-5313I  LUBRICATING  OIl 

ME 

FI 

941 

941  941 

G 

N 

9150 

as:  5 

MIL-L-0046010C  LUBRICANT  SOLID  FILM 

ME 

F? 

941 

941  941 

G 

ME 

N 

9150 

as  16 

INT  AMD  3  MIL-H-6083E  HYDRAULIC  FLUID 

ME 

P| 

941 

941  941 

Q 

N 

9150 

as:  7 

VV-L-800C  INTERIM  AMD  LUBRICATING  OIL 

ME 

FI 

941 

941  941 

r 

N, 

9150 

A8I8 

INT  AM  3  MIL-H-46170B  HYDRAULIC  FLUID 

ME 

FI 

941 

941  941 

u 

ME 

N 

9150 

N048 

MIL  S  24550B  STEEL  BARS  RODS  AND  FORGING 

Sh 

A2 

921 

941  941 

A 

S- 

N 

9150 

N8ie 

MIL-L-6C236  LUBRCNT.FlUOROCARBN  TELOMRE 

OS 

06 

912 

914  941 

A 

Q150 

N817 

MIL  H  19457D  HYDRAULIC  FLUID  FIRE  RESIS 

SM 

A I 

922 

932  93? 

A 

K 

9150 

N821 

m:l-L-17331H  2  LUBRICATING  OIL 

SH 

Cl 

941 

954  954 

A 

N 

9150 

TOTAL  - 

27  .  DELINQUEHT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  27 

* 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.  Z  - 

0 

9 6  r 

00^3 

m:l-W-10885B  am  2  WAX  IMPRG 

AP 

01 

864 

B81C  8ca.' 

A 

AC 

F, 

9160 

0074 

MlL-W-12598  AH  2  WAX  MICROCR^STAL.INt 

AR 

DI 

864 

882  882 

A 

N 

9160 

1004 

MI.-C-87252B  COOLANT  FLUID  HYDROLVTICALL 

11 

C2 

931 

951  951 

A 

A^ 

F, 

Q'OC 

lOG; 

ASTM  D3487  MINRL  INSUL  OIL  ELEC  APPAR 

AR 

BE 

892 

9C2  932 

AC 

S'* 

F, 

91o. 

1  r  •  * 

m;l-C-47220B  COOLANT  FLUID  DIELECTRIC 

TI 

F5 

941 

943  943 

A 

w' 

AS 

N 

9160 

TOTAL  - 

5  ,  DELINQUEHT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A 

-  5 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.  Z  - 

0 

9 

".'i  ^2 

MIL  STD  978  pf'^ROlEUM  lAE  CAlIBRA-^IOn 

PC 

02 

864 

83! 

884  912 

A 

MR 

SA 

68 

1:1s 

h:l-S'^D-1548C  into  P.ANE  DEu  comm  AIRPOR 

68 

B2 

921 

924  934 

A 

A'v 

M;l-STD-161G  IDEN  METHS  pOR  BU.N  pE'^'K  PR 

68 

A2 

924 

932  934 

A 

69 

513“ 

:o4s 

MIl-HOBK-EOGB  QUA.ITv  SERVA.ENCE 

PS 

D2 

AP 

924 

93Z  9’^*. 

A 

Mi 

ra 

91GP 

TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A 

-  4 

* 

G  - 

0 

,  V 

-  0 

,  z  - 

0 

931C 

3  1  i  ^ 

t-t-1735  PAPER  BOARD  DRAWING  DRF  MCA 

G- 

G2 

9-'. 

942  942 

A 

SA 

GC 

9310 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z 

0 

j 1  r 

ASTM-D412-92  RUBBERS  TENSILE  PROP£R’'!ES 

MR 

A5 

B 

952 

934  934 

A 

QC 

F, 

532. 

N005 

MIl-S-^I923  SVNTH-rc  RuBR  COMPD.BUTADIE 

OS 

nc 

LI  « 

912 

9:-  943 

A 

nc 

9320 

TOTAL  - 

2  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

G  - 

0 

,  y 

-  0 

,  z  - 

0 

933;  0943 

MI.  HDSK  7006  PLAS'ICS 

MR 

AR  02 

CO 

841 

941 

A 

M4 

s  ^ 

933: 

'  "1  ^ 

Ml.  P  19466A  P.AS'IC  RODS  p'FE  CANCE.  NC 

AR 

c  c 

C'  A- 

882 

' 

AP 

N 

4 

9333 

006 

MIL  P  5425C  PLAS’’IC  SHT  ACRlC  H*  RES 

AS 

D2 

861 

893 

Q^'4 

951 

4 

MC 

A^. 

'.'■l'  '.T 

5333 

038 

MI.  P  24364  2  3  P.AS'IC  SHEET  LAMINATED 

Sr 

WJC 

881 

Q'  ' 

923 

4 

ER 

S'- 

^  ■ 

533j 

079 

mil  p  8567B  PlAS'IC  SHEE""  COLORED  INSTRU 

• 

A2 

Q?i 

9:- 3 

Q43 

4 

AE 

5330 

1  A; 

MI.  W  80C  WINDO*.  ObSERVA’ION  ACRY.IC 
MlL-P-XXX  POLYIMIOE  RETAINER  MATERIAL 

SH 

02 

9C1 

922 

942 

F- 

MR 

^ 

i  /  L 

AS 

IS  A4 

O'  * 

523 

Q4" 

A 

AS 

933C 

3  -  3 

MI.  F  XXXXX  FILM  PROTECTIVE  lEAD  EDGE 

Ml.  S  253926  SANDWICH  CONSTRUCTION  P'.ASh 

AS 

FA 

913 

0^4 

543 

4 

MF 

A^ 

GO 

y  cc. 

336 

AS 

R2 

921 

941 

54’ 

4 

CA 

y  c 

■' 

MI.  R  250'42B  RESIN  POLYESTER 

AS 

R2 

921 

Q4  • 

941 

A 

MC 

AS 

!, 

ycd- 

238 

MIl  p  22735C  film  [.S^MRC  p.UOR  WPNS  S^S 

AS 

R2 

921 

541 

C*4  1 

V 

AP 

-  -  c 

ycAw 

268 

A-fl. XXXXX  SHEE'I'  molding  COMPOUND 

W4 

M  4 

923 

G  V 

4 

4  ’ 

•, 

9c3. 

Acy 

MI. -5-62502  SHEET  mClDING  COMPOUND 

AT 

H5 

923 

933 

933 

4 

f. 

7  '• 

A.  '  C 

SPI-M-I4  molding  compounds 

SH 

A4 

931 

931 

94; 

941 

7 

ME 

s- 

\ 

A 

5333 

;g‘ 

ASTM-D3045  74R84  HEAT  AGING  OF  PlAS'ICS 

VCI 

E 

933 

943 

943 

4 

MR 

vr.- 

GG 

r, 

5333 

292 

ASTM,-C582  87  CON'ACT  MO.DED  REINpORCED 

VDI 

F5 

B 

Q'3'i 

943 

943 

4 

MR 

''Cl 

QC, 

», 

933C 

2=3 

ASTM-D1O47  89  PVC  JACKE'  FOR  WIRE  &  CABL 

'■'Dl 

r  H 

B 

933 

943 

945 

4 

MR 

V  ^  * 

QG 

9330  A056 

MIL  HDBK  754  PLSTC  MTRX  CMPS'  CONT  FBR 

AR 

A4 

914 

923 

923 

4 

AR 

N 

5333  A-''57 

MIL  HDB<  755  P.STC  MA'  PROP  ENG  DSGN 

AR 

A4 

914 

52^ 

923 

A 

AR 

F, 

5333 

>058 

MIL-P-39500  PO.YURE^HANE  ^OAM  kIT  RIGID 

AR 

Ri 

921 

923 

942 

4 

AR 

5333  A062 

m:.-HDBN-:'97  pQlvamide  nylon  hi.  APP' 

AR 

A4 

932 

534 

934 

A 

AR 

N 

5330  Blie 

ASTM  D3222  PVDF  M.DG  EXTRN  C^G  MA'^ 

MR 

F5 

B 

883 

Qf,-, 

924 

MR 

:: 

5330 

O'jA 

MIl  E  S3054C  BAFFLE  AND  INERTING  MATER 

84 

F2 

904 

924 

9?*^ 

A 

QC 

5330  N036 

mil  P  18324D  2  PLASTIC  MATERIAL 

SH 

A2 

931 

951 

Sh 

N 

4 

9330  NL'3/ 

MIL  S  24I54A  I  SYNTACTIC  BUOYANCY 

SH 

A? 

931 

951 

7 

S“ 

N 

4 

9330  NC3a 

mil  STD  2190  NON  METALLIC  SEAL  MATERIALS 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

K 

A 

S3u0  N06. 

MIL-STC-2I99  GLASS  EEINFORCEMENT  PLASTIC 

SH 

B1 

941 

941 

941 

G 

F, 

9330  TOTAL  - 

27  .  DELINQUENT  -  6  STATUS  CODES:  A 

-  27 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

» 

Z  - 

0 

9340  1004 

MIL-G-47034  GLASS  FILTER  COLORED 

AT 

H5 

923 

933 

Q-37 

A 

AT 

r-, 

9340  1005 

A-A-XXXXX  GLASS  FILTER  COLORED 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

- 

5340  N070 

DD  G  511E  1  GLASS  TUBING  ROUND  GAGE 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

9340  TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  3 

.  G  - 

0 

,  Y 

-  0 

« 

Z  - 

0 

5250  NI03 

MIL  M  15842B  MOTAR  REFRACTORY  HIGH 

SH 

D2 

882 

901 

924 

A 

SH 

L' 

p 

9350 

S104 

MIL  B  I5606H  BRICK  REFRACTORY  &  BURNER 

SH 

A2 

931 

912 

951 

7 

SH 

u 

A 

A  -  100 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

Al 

oc 

: 

RC 

GC 

SC 

Ll 

^  9 

RL 

AL 

fl 

T  - 

R, 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

Mb 

VS 

<. 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

VT 

V" 

T 

R' 

9350 

N106 

MIL  C  19794B  1  CASTABLE  MIX  REFRACTORY 

SH 

D2 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

- 

9350 

TOTAL 

-  3  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A 

3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

Z  - 

0 

9390 

1007 

MlL-L-3891  LUMINESCENT  MATERIAL 

MF 

H5 

924 

944 

944 

A 

ME 

OS 

GS. 

N 

9390 

1008 

A-A-XXX  COATING  COMPOUND  FLUORESCENT 

MF 

F4 

A 

924 

944 

944 

ME 

os 

84 

r  c 

9390 

1009 

A-A-XXX  TAPE  LUMINOUS 

MF 

F4 

A 

924 

944 

944 

A 

ME 

L'S 

N 

9390 

A004 

MIL-F-52637  FILTER  AIDS 

ME 

D1 

924 

934 

934 

A 

N 

9390 

TOTAL 

-  4  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

z  - 

J 

9sns 

0275 

ASTM  A227/A227M-93  STEEL  WIRE  COLD  DRAWN 

MR 

A  5 

B 

941 

941 

941 

G 

MR 

O'l 

QO 

r, 

9505 

0276 

ASTM  A228M-93  STEEL  WIRE  MUSIC  SPRT 

MR 

AS 

B 

941 

941 

941 

G 

MR 

99 

F, 

9505 

0277 

ASTM  A229/A229M-93  STEEL  WIRE  OIL  TEMPER 

HR 

A5 

B 

941 

941 

941 

G 

MR 

as 

99 

r, 

9505 

0278 

ASTM  A510-93A  GENERAL  REQUIREMENTS  FOR 

MR 

AS 

R 

941 

941 

941 

G 

MK 

r. 

9505 

0279 

ASTM  A510M-93  GENERAL  REQUIREMENTS  FOR 

MR 

A5 

B 

941 

941 

941 

G 

MR 

Sr 

N 

9505 

0280 

AMS-4959C 

11 

A5 

941 

951 

951 

A 

MR 

;ic 

*  * 

9505 

0281 

MIL-W-8958 

11 

A5 

941 

943 

943 

MR 

9505 

TOTAL 

-  7  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  7 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

9510 

0830 

MIL-S-5000E  STEEL  CHROME  NI  MO  BARS  AND 

AS 

R? 

921 

933 

942 

MR 

’  c 

9510 

0831 

MIL-S-5626C  STEEL  CR  MO  BARS  RODS  AND  FQ 

AS 

R2 

921 

933 

942 

A 

MR 

4  C. 

T  r 

0837 

MIL-S-62470  steel  CR-NI-HO  8260 

AT 

H5 

923 

933 

G‘,' 

i 

A’ 

N 

9510 

08-53 

IR  STUDY  INC  37006 

IS 

F3 

942 

952 

952 

i 

f. 

9510 

084A 

AMS  6415  BARS  '^ORGINGS  AND  TUBING 

AS 

F5 

B 

931 

944 

Mt 

A3 

f, 

9510 

08-55 

AMS  6382K  STEEL  BARS  FORGINGS  AND  RINGS 

AS 

P5 

B 

931 

944 

944 

A 

MR 

AS 

N 

951C 

0855 

MIL-S-8844D  1  STEEL  BAR  REFORGING  STOCK 

AS 

H5 

B 

933 

9S3 

953 

A 

M' 

AS 

9510 

0856 

AMS- 5642 J 

n 

A5 

941 

951 

95,1 

M 

MR 

AS 

9510 

A057 

MIL-S-62471  steel  STAINLESS 

AT 

H5 

913 

923 

923 

H 

u" 

f, 

9510 

AO  56 

STEEL  CR-NI-MO  8260 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

A' 

s 

0*^1  f; 

N046 

MI.  S  23195  0  STEEL  BARS  AND  FORGINGS 

SH 

A2 

913 

93,3 

933 

A 

R- 

K 

9510 

N05C 

mIl  L  24128C  LOW  CARBON  CHROMIUM  STEEL 

SH 

n? 

922 

932 

932 

A 

S'- 

9510 

NC52 

MK-L-24128C  lOW  CARBON  CHROMIUM  STEEL 

SH 

A2 

922 

942 

942 

A 

S- 

N 

9510 

TOTAL 

-  13  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A 

-  13 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

QC1  C 

0964 

A  A  XXX  STEEL  SHEETS  CORRUGATED 

ME 

F4 

A 

923 

943 

943 

A 

Mr 

vn- 

QC 

7  C. 

N 

9515 

0965 

MIl  S  11207  STEE.  SHEETS  CORRUGATED 

ME 

H5 

A 

923 

943 

A 

Mr 

11 

QQ 

S 

9515 

0995 

0Q-S-766D  STEE.  STAINLESS  AND  HEAT  RESIS 

SH 

H5 

933 

943 

934 

r. 

MR 

s- 

9515 

1011 

AStm  A240-93  w£A^  RESIS'^ING  CHROMIUM  AND 

MR 

A5 

R 

9^1 

941 

94' 

o 

MR 

'•  23 

N 

9515 

1012 

ASTM  A480M-93e  GENERAL  REQUIREMENTS 

MR 

A5 

E 

941 

941 

941 

G 

MR 

Sr 

N 

9515 

1013 

ASTM  A693-93  PRECPITATION  HARDENING  STA 

MR 

A5 

E 

941 

94' 

941 

G 

MR 

N 

qci  5 

1014 

AMS-5592C 

11 

AS 

941 

951 

951 

A 

MR 

N 

Qci 

A062 

MI.  S^D  XXXX  MR  PRMTR  RlD  ARM  STL  PLATE 

MR 

A4 

904 

921 

932 

A 

MR 

9515 

A067 

MIL-A-4613L'  E  (MR;  ARMOR  PLATE.  STEEL 

MR 

A2 

932 

932 

A 

MR. 

9515 

A06S 

MI.-A-12560I  (MR;  ARMOR  PLATE,  STEE:. 

MR 

Q'  C 

P  V 

q;- 

MR 

F, 

9515 

A066 

m;l-A-46177B  (MR)  armor,  STEEL  PLATE 

MR 

HE 

G_‘  4 

932 

4. 

MR 

N 

QC1  c. 

A07C 

MI.-HDBR-XXX  (MR)  FABRICATION  GUIDELINES 

MR 

A4 

Q  j  4 

932 

932 

MR 

*, 

5  C  1  c 

AO  7  4 

MIL-A-13259E  MR  ARMOR  STEEL  SHEE""  STRI^ 

MR 

HT 

934 

944 

- 

MR 

F, 

9515 

N052 

MIl  5  23196  C  S'EEl  PLATE  SHEET  AND 

S^’ 

A2 

913 

923 

933 

A 

r, 

9515 

TOTAL 

-  14  .  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A 

-  14 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9 

z  - 

0 

9520 

AO  07 

MIL-S-13281F  STEEL  CARBON  ALLOY  AND  HIGH 

MR 

A2 

941 

953 

953 

A 

MR 

F, 

9520 

TOTAL 

-  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

9525 

0121 

OQ  A  225  6E  Al  2024  BR  RD.WRE.  AMEND  2 

AS 

Cl 

862 

8T] 

941 

A 

MR 

9525 

C20C 

0Q-B-637A  1  BRASS  NAVAL  ROD  WIRE  SHAPE 

SH 

H5 

933 

934 

934 

A 

MR 

s- 

N 

9525 

TOTAL 

-  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

• 

Z  - 

0 

9530 

0477 

IR  STUDY  INC37006 

IS 

E3 

942 

952 

952 

A 

N 

9530 

0490 

AMS  4966J 

11 

A5 

934 

942 

941 

G 

MR 

AS 

9530 

0491 

AMS-4979C 

11 

A5 

934 

942 

941 

G 

MR 

AS 

L 

9530 

0492 

AMS-4970F 

11 

A5 

934 

942 

941 

G 

MR 

AS 

1 ; 

: 

9530 

0493 

AMS-4978C 

11 

A5 

934 

942 

941 

G 

MR 

AS 

L 

9530 

0494 

OQ-A-200  ID  ALUMINUM  ALLOY  3003  BAR  ROD 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

N 

9530 

0495 

QO-A-20C  4D  1  ALUMINUM  ALLOY  5083  BAR 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

MR 

AS 

N 

9530 

0496 

OQ-A-200  5D  ALUMINUM  ALLOY  5086  BAR  ROD 

AS 

H5 

B 

941 

953 

95^ 

A 

MR 

AS 

'  * 

N 

9530 

0497 

QQ-A-200  6E  1  ALUMINUM  ALLOY  5454  BAR  RD 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

u 

N 

9530 

0498 

nq-A-200  7E  1  ALUMINUM  ALLOY  5456  BAR 

AS 

H5 

B 

941 

953 

953 

A 

MR 

AS 

N 

9530 

0499 

AMS-4967G 

11 

A5 

941 

951 

951 

A 

MR 

AS 

N 

9530 

N04G 

MIL  N  24549E  NICKEL  COPPER  ALUMNIUM  AGE 

SH 

Cl 

911 

914 

914 

A 

N 

c 

9530 

N048 

MIL  N  24106B  NICKEL  COPPER  ALLOY  BARS 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

N 

k. 
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PROJECT 

9530  N049 
9530  N052 
9530  N054 


MIL-N-24492  A  NICKEL  CHROMIUM  IRON 
MIL-N-24n4  D  NICKEL  CHROMIUM  IRON 
MIL-B-XXX  BAR  ROD  PLATE  SHEET  STRIP  AND 


9530  TOTAL  -  16  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  -  16 

9535  0481  QQ  N  281  D  2  NICKEL  COPPER  ALLOY  BAR  SH 

9535  0532  QQ  C  585B  COPPER  NI  2N  PLATE  SHEET  STRl  MR 


9535  0569  MIL-M-8917A  11 
9535  0570  AMS  4383D  11 
9535  0571  AMS  4390H  11 
9535  0572  ASTM  B  479  ANNEAL  AL  FLEXIBLE  BARR  MR 
9535  0573  AMS-4036H  11 
9535  NQ52  MIL  J  24445A  JOINT  BIMETALLIC  BONDED  SH 
9535  N054  MlL-L-82893  (OS)  LEAD  FOIL  OS 

9535  TOTAL  -  13  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A  -  13 


PA 

AA 

BA 

PP 

.7. 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

r 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  8 

8 

''  8 

T 

RU 

AU 

FL 

TU 

R 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lY? 

A 

MS 

VS 

s 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

SH 

A2 

914 

924 

924 

A 

SH 

N 

C 

SH 

A2 

923 

943 

943 

A 

N 

SH 

A4 

924 

944 

944 

A 

N 

16 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  ' 

1  -  0 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

N 

C 

MR 

H5 

B 

911 

924 

941 

G 

MR 

SH 

99 

L 

C 

AS 

R2 

921 

931 

941 

A 

MR 

AS 

11 

IS 

U 

MR 

Cl 

922 

932 

932 

A 

MR 

11 

N 

r 

YDl 

F5 

B 

932 

942 

934 

G 

ME 

YDl 

99 

L 

YDl 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

MR 

YD: 

99 

N 

11 

A5 

941 

943 

941 

G 

MR 

AS 

11 

L 

11 

A5 

941 

943 

941 

G 

MR 

AS 

2  ^ 

i_ 

11 

A5 

941 

943 

941 

G 

MR 

AS 

11 

L 

MR 

AS 

B 

941 

941 

951 

A 

MR 

AS 

84 

N 

11 

A5 

941 

951 

951 

A 

MR 

AS 

11 

N 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

N 

C 

OS 

B4 

934 

941 

941 

A 

OS 

N 

.  Y  -  0  .  Z 


954G 

0153 

A-A-30  1986  Aluminum  struciures 

YDl 

F5 

B 

932 

942 

934 

G 

ME 

YDl 

99 

u 

9540  TOTAL  - 

1  .  delinquent  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

* 

G  - 

0 

* 

Y 

O 

-  U 

• 

Z  - 

0 

95GP 

0364 

QQ  C  502C  1  COPPER  RODS  AND  SHAPES  AND 

SH 

H5 

904 

914 

914 

A 

MR 

SH 

99 

N 

- 

95GC 

0365 

QQ  C  576B  1  COPPER  FLAT  PRODUCTS  WITH 

SH 

H5 

904 

914 

914 

A 

MR 

SH 

99 

11 

N 

r 

95GP 

0393 

MIL-H-6088G  1  HEAT  TREATMENT  OF  AL  ALLOY 

AS 

FI 

932 

942 

942 

A 

HR 

AS 

N 

95GP 

ASTM  E4-93  LOAD  VERIFICATION  OF  TESTING 

MR 

A5 

B 

941 

94] 

941 

G 

MR 

N 

95GP 

N014 

MIL  STD  XXX  qualification  REQUIREMENTS 

SH 

A4 

912 

932 

932 

A 

N 

r 

95GP 

N015 

mil  STD  1684A  1  CONTROL  OF  HEAT  TREATMEN 

SH 

D2 

922 

932 

932 

A 

SH 

N 

r 

95GP  TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  6 

» 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

• 

Z  - 

0 

9630 

0026 

MIL-Z-11410B  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY 

AR 

H5 

932 

944 

944 

A 

AR 

OS 

99 

N 

9630 

0029 

MIL-Z-11410R  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY  PWD 

AR 

F4 

A 

941 

951 

951 

A 

AR 

OS 

99 

N 

9630 

AC20 

SAE-J-404-80  CHEMICAL  COMP 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AH 

N 

r 

c 

9630 

A025 

MIL-P-62680  powder  NICKLE  CHROMIUM  ALU 

AT 

F4 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

r 

9630 

AC27 

MIL-T-13827  tungsten  POWDER 

AR 

H5 

932 

944 

9T4 

G 

AR 

L 

9630 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

♦ 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

*  ■ 

Z  - 

0 

9640 

0037 

MIL-S  16788A  STEL.CARBN.HOT  ROlED/FORGD 

OS 

D5 

912 

914 

943 

A 

OS 

U 

E 

9640 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

» 

G  - 

0 

• 

Y 

-  0 

*  ' 

Z  - 

0 

965C 

AG30 

MIL-B-70838  BIllET  DEPLETED  URANIUM 

AR 

H5 

941 

951 

951 

A 

AR 

N 

9650 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

* 

G  - 

0 

« 

Y 

-  0 

* 

Z  - 

0 

ognt 

0317 

A-A-XXXXX  PLATE  ID 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

9905 

0318 

MS53007  PLATE  ID 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

uor.s 

STI  Q 

MTi -S-44355GI  SIGN  MAKING  KIT  PORT 

GL 

Cl 

932 

074 

934 

G 

GL 

L 

09^5 

A320 

MIL-S-40626C  GL  SIGN  KIT  VEH  CLASS 

GL 

F2 

932 

941 

941 

A 

GL 

N 

9905 

N308 

MIL  P  15024  5  SIGNS  ADVERTISING  DISPLAYS 

SH 

Cl 

911 

931 

931 

A 

N 

r 

c 

9905 

TOTAL  - 

5  .DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  5 

* 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

»  ' 

Z  - 

0 

A*’'S 

0025 

MIL  STD  2202A  ENERGY  MONITORING  &  CONTR 

YDl 

D2 

923 

934 

943 

A 

CE 

YDl 

04 

U 

AT^S 

0026 

MIL  STD  2203A  ENERGY  MONITORING  &  CON 

YDl 

D2 

923 

934 

943 

A 

CE 

YDl 

04 

U 

A7"YS 

116 

MIL-C-70940  (AR)  CCA  9376070 
replace  SEL  STD  WITH  GOV'T  FURN 

AR 

B4 

904 

904 

922 

A 

AR 

N 

E 

ATTS 

5678 

ES 

F3 

914 

934 

934 

A 

U 

ATTS 

TOTAL  - 

4  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  4 

6  - 

0 

* 

Y 

-  0 

•  ' 

Z  - 

0 

CDNC 

0013 

IEEE  STD  1076  VHOL  LANGUAGE  REF  MANUAL 

11 

G5 

B 

941 

951 

951 

A 

SH 

11 

N 

CDNC 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

• 

G  - 

0 

9 

Y 

-  0 

*  ■ 

Z  - 

0 

OMAN 

0012 

MIL  STD  196D  JT  ELEX  TYPE  DES  SYS 

CR 

F2 

863 

872 

924 

A 

CR 

EC 

11 

U 

E 

CMAN 

0035 

MIL-STD-490B 

10 

A2 

932 

932 

941 

941 

A 

AR 

AS 

10 

N 

OMAN 

NCI  7 

MIL-STD-1661  os  MK  MOD  NOMENCLATURE 

OS 

D2 

874 

894 

934 

A 

OS 

U 

CMAN 

N020 

DOD  STD  2140  MACHINERY  ALTERATION 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 
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RCS  NO.  DD-DRI,E(ARU59 

STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

2/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

RC 

GC 

SC 

LL 

9 

9 

^  9 

9 

T 

RU 

AI 

FU 

IL 

R 

El 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

iyt 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

yt 

VT 

T 

R^ 

c. 

- 

CMAN 

TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

4 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

-  0 

CMPS 

no9n 

MIL  STD  401B  SANDWICH  CONST  TEST  METHODS 

AS 

R5 

921 

941 

941 

A 

ME 

AS 

11 

N 

CMPS 

0109 

MIL-HDBK-17/1D  POLYMER  MATRIX  COMPOSITES 

HR 

A2 

93? 

934 

934 

A 

MR 

AS 

1 

N 

CMPS 

0110 

MIl-HDBiC-17/2C  polymer  MATRIX  COMPOSITES 

MR 

A2 

93? 

934 

934 

A 

MR 

AS 

ii 

N 

CMPS 

0111 

MIL-H0BK-17/3D  POLYMER  MATRIX  COMPOSITES 

MR 

A2 

93? 

9,34 

934 

A 

MR 

AS 

1 

N 

CMPS 

0113 

MIL-M-46196A  MMC  ALUMINUM  REINF  WITH  SIC 

HR 

Cl 

941 

941 

941 

G 

MR 

AS 

11 

N 

CMPS 

0114 

ASTM.D-3479  76R90  TENSION  TENSION  FATIGU 

MR 

A5 

B 

941 

941 

941 

G 

MR 

SH 

N 

CMPS 

N106 

MIL  T  29586  AS  THERMOSETTING  POLYMER  MA  AS 

A2 

923 

934 

944 

A 

AS 

L 

CMPS 

TOTAL  - 

7  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

7 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

i 

E  -  0 

DCPS 

0001 

DOD  MESSAGE  HANDLING  PROFILES 

DC 

DC 

A4 

BP 

9?? 

951 

951 

A 

SC 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0001 

01 

MIL-STD-2045-17501  MHS  COMM  MSG  AMHIN(D) 

DC 

A4 

BP 

9?? 

94? 

94? 

A 

SC 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0001 

02 

MIL-STD-2045-17502  MHS  MIL  MSG  AMH2N(D) 

DC 

A4 

BP 

9?? 

94? 

94? 

A 

SC 

OM 

9? 

N 

DCPS 

000? 

NETWORK  MGMT  FOR  DOD  COMMUNICATIONS 

DM 

B4 

BP 

9?? 

944 

944 

A 

SC 

OM 

9C 

Nb 

N 

DCPS 

000? 

01 

MIL-HDBK-1351  NET  MGMT  FOR  DOD  COMM 

OM 

B4 

BP 

9?? 

941 

941 

A 

SC. 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0002 

02 

MtL-STD-2045-38000  DOD  NET  MGMT  DOD  COMM 

OM 

B4 

BP 

9?? 

944 

944 

A 

SC 

OM 

9? 

NS 

N 

DCPS 

0003 

DOD  DCPS  TECHNICAL  REFERENCE  MODEL 

DC 

B5 

P 

92? 

944 

944 

A 

SC 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0003 

01 

DOD  DCPS  TECHNICAL  REFERENCE  MODEL 

DC 

B5 

922 

941 

1 

A 

SC 

OM 

9i 

s 

DCPS 

0004 

MlL-HDBK-829 

DC 

F4 

9?? 

944 

944 

A 

sc. 

OM 

90 

NS 

DCPS 

0005 

MIL-HDBK-I360/I  TESTING  VALIDATION 

DC 

F4 

P 

9?? 

941 

941 

A 

s: 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0006 

MIL-HDBK-1350/2  testing  CONFORM  INTEROP 

DC 

F4 

P 

9?? 

941 

941 

A 

sc 

OM 

90 

NS 

DCPS 

0007 

multicasting  Stds  development  for  osi 

DC 

A4 

BP 

9?3 

963 

963 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0008 

OOD-STD  PROF  FOR  SECONDARY  IMAGERY  SYS 

DC 

B4 

P 

9?3 

954 

954 

A 

sc. 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0008 

02 

MIL-STD-2045-14500  ES  TRANSPORT  DOD  COMM 

DC 

B4 

P 

9?3 

94? 

94? 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0008 

03 

MIL-STD-2045-146-1  SIMPLEX  TRASP  PROF 

DC 

R4 

P 

9?3 

951 

951 

A 

sc 

OM 

9: 

NS 

N 

DCPS 

0008 

04 

MIL-STD-2045-17508  FTAM  PROFILE 

DC 

B4 

9?3 

951 

951 

sc. 

OM 

PC 

NS 

N 

DCPS 

0008 

05 

MIL-STD-2045-18500  MHS  MSP 

DC 

B4 

BP 

93? 

94? 

94? 

A 

SC 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0009 

OSI  ENHANCED  COMM  FUNCTIONS  &  FACILITIES 

DC 

A4 

BP 

9?3 

954 

954 

A 

sc 

OM 

PC 

NS 

N 

DCPS 

0011 

SECURITY  LABELING  OPTIONS  PROTOCOL 

DC 

B4 

BP 

931 

951 

951 

A 

sc 

OM 

9r 

NS 

N 

DCPS 

0011 

01 

MIL-STD-2045-48S01  COMMON  SECURITY  LABEL 

DC 

B4 

BP 

931 

951 

951 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0012 

INCORPORATE  SDNS  PROTOCOLS  INTO  OSI 

DC 

B4 

BP 

93? 

954 

954 

A 

sc 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0012 

02 

ISO  11577  NETWORK  LAYER  SECURITY 

DC 

B4 

B° 

9.3? 

941 

941 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0013 

INTERIM  JTF  DATA  COMM  PROFILE 

DC 

B4 

P 

93? 

971 

971 

A 

sc 

OM 

PC 

NS 

N 

DCPS 

0013 

01 

MIL-STD-2046-13500  INTERNET  RELAY 

DC 

B4 

P 

93? 

QC1 

951 

A 

sc. 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0013 

02 

MIL-STD-2045-14502  INTERNET  TRANSPORT 

DC 

B4 

P 

93? 

951 

951 

A 

sc 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0013 

03 

MIL-STD-2045-17503  INTERNET  MSG  TRANSP 

DC 

B4 

P 

93? 

951 

951 

A 

sc. 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0013 

04 

MIL-STD-2045-17504  INTERNET  FILE  TRANSF 

DC 

B4 

P 

93? 

951 

951 

A 

sc 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0013 

05 

MIl-STD*2045-17507  INTERNET  NET  MGMT 

DC 

B4 

P 

9.3? 

951 

951 

A 

sc 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0013 

06 

MIL-STD-2045-17505  INTERNET  (DNS) 

DC 

B4 

P 

93? 

951 

991 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0013 

07 

MIL-STD-2045-17506  INTERNET  REMOTE  LOGIN 

DC 

B4 

P 

9.3? 

951 

951 

A 

sc 

OM 

90 

NS 

N 

DCPS 

0014 

DEVELOPMENT  OF  A  SECURITY  STD  FRAMEWORK 

nr. 

B? 

BP 

933 

944 

944 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

0015 

INFLUENCE  ISO  GULS  DEVELOPMENT 

DC 

B2 

BP 

932 

944 

Q44 

A 

sc 

OM 

9C 

NS 

N 

DCPS 

TOTAL  - 

32  ,  DELINP-  ENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

32 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

« 

7  -  0 

DRPR 

0289 

MIL  STD  DRAWIN''  PRACTICES  APPL  STD 

AR 

A4 

882 

902 

931 

7 

AR 

nc 

It 

DRPR 

0292 

MIL  STD  mBBREV’-  IONS  REV  E 

AR 

A? 

883 

903 

9?. 3 

7 

AR 

SH 

16 

DRPR 

0299 

MIL  STi.  iiiA  arch:'  jYMBOLS  CAN  NOTICE 

AR 

A  5 

P 

883 

892 

932 

z 

AR 

v'Dl 

Tc 

DRPR 

0300 

MIL  STD  178  1  MEL  SYMBOLS  NOTICE  1  CANC 

AR 

A5 

P 

901 

924 

Z 

AR 

SH 

N 

u 

DRPR 

0315 

MIL-D-9898C  DRAW  3S,  TUBE  BEND 

8? 

FI 

904 

942 

94? 

A 

99 

DRPR 

0322 

ASME  Y1435  REVISION  OF  DRWGS  ADOPT  NOT 

AR 

A5 

913 

921 

9?1 

A 

AR 

OS 

16 

N 

~ 

DRPR 

0323 

ASME  Y14.2M  LINE  CONV  LTR  ADOPTION  NOT 

AR 

A5 

914 

924 

924 

A 

AR 

OS 

16 

N 

DRPR 

0325 

ASTM  F  856  88  SYMBOLS  HEATING 

SH 

A5 

914 

922 

922 

A 

AR 

SH 

16 

N 

DRPR 

0333 

30 

MIL-HDBK-780  STD2  MIL  OWGS  REV  B 

AR 

ES 

CP 

941 

944 

7 

AR 

OS 

16 

N 

DRPR 

N31b 

MIL  HDBK  290  1  STD  ELECTRICAL  SYM  LIST 

SH 

AI 

931 

951 

Z 

N 

L 

DRPR 

N318 

MIL  D  24241  DRAWINGS  SONAR  SYSTEMS 

SH 

H5 

912 

913 

913 

A 

SH 

N 

DRPR 

TOTAL  - 

11  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A 

-  11 

> 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

» 

2  - 

3 

EDRS 

0126 

ANSIAI1MMS101987  APERTUREADHESIVE 

16 

B5 

BP 

893 

931 

944 

944 

A 

CR 

AS 

16 

DH 

L 

EDRS 

0127 

ANS I AI IMMS91987  THI CKNESSBU I LDUPAREA 

16 

B5 

BP 

893 

9,31 

944 

944 

A 

CR 

AS 

16 

DH 

L 

A 

EDRS 

0134 

ANSIAIIMMS41DIMENSIONSOFMICROFILMCARRIER 

16 

F4 

BP 

884 

902 

944 

A 

CR 

AS 

16 

GS 

b 

EDRS 

0136 

MILM3874AMICR0FICHEF0RENGR/TECHDATA 

16 

D2 

P 

904 

9?4 

z 

CR 

AS 

16 

DH 

N 

A 

EDRS 

0137 

MILM38761AMICR0FILMINGENGR/TECHDATA 

16 

D? 

P 

904 

934 

952 

952 

A 

CR 

AS 

16 

DH 

U 

A 

EDRS 

0143 

MIL  HDBK  303  REPRODUCTION  OF  ENGR  DOCUME 

16 

D2 

P 

914 

934 

Z 

CR 

AS 

16 

DH 

N 

L 

EDRS 

0157 

MIL-C-9949  CARDS  COPY 

CR 

A2 

933 

QR-5 

953 

A 

CR 

AS 

16 

GS 

N 

EDRS 

0158 

ANSIAIIMMS50APERTURECARDIMAGESCANNERS 

16 

A4 

BP 

942 

953 

Z 

CR 

AS 

16 

GS 

N 

EDRS 

0159 

ANSIAIIMMS451990  INSPECTION  OF  MICROFORM 

16 

A4 

BP 

933 

944 

944 

A 

CR 

AS 

16 

GS 

N 

EDRS 

0161 

ANSIAIIMMS3819XX  COMPUTER  OUTPUT  MICROFI 

16 

A4 

BP 

942 

96? 

Z 

CR 

AS 

16 

GS 

N 

EDRS 

0162 

AI IMTR141989  TI LEDRASTERDOCUMENTS 

16 

A4 

BP 

933 

951 

951 

A 

CR 

AS 

16 

GS 

N 

EDRS 

0165 

AIIMTR21980  GLOSSARY  OF  MICROGRAPHICS 

16 

A5 

BP 

932 

942 

942 

A 

CR 

AS 

16 

GS 

N 

EDRS 

N147 

MIL  M  9868B  lA  MICROFILM  OF  ENGINEERING 

SH 

H5 

931 

951 

2 

SH 

N 

A 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 

STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 
ASSIGNEE  ACTIVITY  LISTING 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LI 

f  9 

f  9 

^  Q 

^  Q 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

iyt 

IYT 

IYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

EDRS 

TOTAL 

-  13  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  - 

-  13 

• 

e  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

EGOS 

A472 

MILSTD-35  /106  MI  CNTRS  RECIP  AND  ROTATI 

MI 

D2 

93? 

934 

944 

A 

MI 

u 

EOS 

TOTAL 
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IPSC  0318  MIL-SPECS/JEDMICS  DATAINTERCHANGE  FILES  DC 
IPSC  0319  DOD  FORMAL  FOR  PROFILES  DC 
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MCGT  0028  MIL  T  89304  TACTICAL  TERRAIN  ANALYSIS  DA  MP 
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ASTM-E709  GUIDE  FOR  MAG  PARTICLE  EXAM 

MR 

A5 

9,34 

944 

944 

A 

MR 

AS 

N 

NDTI 

0224 

ASTM-E1444  STD  PRCTC  MAG  PARTICLE  INSPEC 

MR 

A5 

934 

934 

934 

r 

a 

MR 

AS 

“lI 

N 

NDTI 

A067 

MIL  HDBK  793  NOT  TECH  STRl  CMPSTS 

AR 

R4 

901 

90? 

902 

A 

AR 

N 

NOT! 

A071 

MIL-STD-1875  ULTRASONIC  INSPECTION 

AT 

FI 

91? 

92? 

922 

A 

AT 

N 

NDTI 

F069 

MIL  STD  867B  TEMPER  ETCH  INSPECTION 

70 

99 

A2 

904 

932 

942 

944 

A 

99 

[_] 

NDTI 

N058 

MIL  STD  798  NONDESTRUCTIVE  TESTING 

SH 

A2 

911 

9.31 

931 

A 

N 

NDTI 

N062 

MIL  STD  271F  REQTS  FOR  NONDESTRUCTIVE 

SH 

A2 

884 

904 

904 

A 

N 

r 

NDTI 

N066 

MIL  STD  XXX  FABRICATION  WELDING  AND  INSP 

SH 

A4 

894 

914 

914 

A 

h 

NDTI 

N081 

MIL-STD-2195  INSPECITION  PROCEDURES  FOR 

SH 

F2 

934 

954 

941 

G 

SH 

u 

NDTI 

TOTAL  - 

22  ,  DELINQUENT  -  14  ,  STATUS  CODES:  A 

-  22 

• 

G  - 

0 

Y 

-  0 

« 

Z  - 

3 

NUOR 

NOOl 

MIL-HDBK-272A  NUCLEAR  WEP  SYS  SDE  CRITE 

OS 

D2 

912 

923 

934 

A 

OS 

L 

NUOR 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

* 

G  - 

0 

Y 

-  0 

« 

Z  - 

3 

PACK 

0862 

MIL-B-12841  BASIC  ISSUES  FOR  MILITARY  VE 

AT 

C? 

874 

884 

914 

A 

AT 

U 

F 

PACK 

0945 

PPP  P  40  PRESERVATION  PACK  HAND  TOOL 

At 

D? 

911 

914 

914 

A 

AL 

SH 

99 

IP 

N 

r 

PACK 

0947 

MIL-P-4861  REV  C  PACKING  PREFORMED  RUBBE 

82 

F2 

911 

922 

922 

A 

AV 

AS 

99 

N 

PAGE  NO.  A  -  107 


PACK- 

■SLUG 

Ku.  r^u.  STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

ASSIGNEE  ACTIVm  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

2/A 

G/A 

s 

AC 

NC 

AC 

nc 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

U 

^  3 

^  Q 

F  Q 

Q 

7 

RU 

AU 

FL 

TU 

R 

r 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lY^ 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

PACK 

0954 

MIL  C  3993C  1  COPPER  AND  COPPER  BASE 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

PACK 

0955 

MIL  V  3D  VALVE  FITTINGS 

SH 

Al 

931 

934 

954 

954 

A 

ME 

69 

U 

A 

PACK 

0956 

MIL  M  3184C  MACHINERY  DECK 

SH 

Al 

931 

951 

7 

SM 

99 

N 

A 

PACK 

0958 

MIL  W  10430C  2  WELDING  ROD 

SH 

A2 

912 

941 

Z 

AR 

SH 

99 

N 

A 

PACK 

0963 

MIL  STD  6488  DESIGN  CRIT  SPL  SHP  CTAINS 

OS 

D2 

913 

933 

943 

A 

SM 

OS 

69 

U 

0 

PACK 

0968 

MIL-H-46709  HOWITZER  MED  SELF  PROP  155MM 

AI 

F? 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

PACK 

0976 

MIL  STD  2073  IB  DOD  MTL  PROCED  FOR  DEV 

AS 

F2 

P 

923 

944 

944 

A 

SM 

AS 

43 

DH 

N 

PACK 

0977 

MIL  STD  2073  2C  PACKAGING  RQMT  CODES 

AS 

F? 

P 

923 

944 

944 

A 

SM 

AS 

69 

DH 

N 

PACK 

0980 

MIL-S-19491G  SEMICOND,  PKG  OF 

EC 

ES 

Cl 

923 

933 

933 

A 

CR 

EC 

69 

N 

D 

PACK 

0982 

MIL-T..46755  TIRES  PNEUMATIC  STORAGE 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

PACf. 

0963 

MIL  R  3l75E  rollers  MTZD  RD  DED  OR  PKG 

ME 

C2 

924 

944 

944 

A 

ME 

N 

PACK 

0984 

MIL-STD-290F  PACKING  AND  MARKING  OF  PETR 

IP 

A2 

931 

951 

951 

A 

SM 

SA 

68 

N 

PACK 

0987 

ANSI-Z129. 1-1988  HAZARDOUS  INDUSTRIAL  Ch 

SA 

A5 

P 

932 

941 

941 

A 

SM 

SA 

69 

N 

PACK 

0991 

PPF-C-2020A  CHEMICALS  LIQUID  DRV  AND 

FA 

A2 

933 

943 

943 

A 

EA 

N 

PACK 

0992 

MIL-A-83995  AUTO  DATA  PROCESSING  EQUIP  P 

84 

B1 

933 

933 

953 

A 

99 

N 

PACK 

0994 

MIL-S-4473  shielding  OF  MAGNETRON  TUBES 

69 

n? 

933 

933 

953 

953 

A 

CR 

EC 

69 

ES 

N 

PACK 

0997 

MIL-P-197G  AMENDMENT 

IS 

FI 

F 

934 

941 

941 

G 

SH 

99 

N 

PACK 

0998 

PPP-F-690D  FROZEN  FRTS  FR  FRT  JUICES  MCA 

GI 

G5 

934 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

SS 

U 

PACK 

1002 

ASHE  MHl.1.2  DEF  AND  TERM  PALLETS 

SM 

A5 

B 

941 

941 

941 

G 

SM 

SA 

99 

DH 

N 

PACK 

1004 

MIL-STD-1190  GUIDELINES  LEVEL  C 

SM 

H5 

941 

944 

944 

A 

SM 

N 

PACK 

A360 

MIL-R-62220  recovery  VEH  M88A 

AT 

F2 

901 

911 

921 

A 

Ri 

U 

B 

PACK 

A361 

MIL-C-62291A  CHASSIS  WEAPON 

AT 

F2 

901 

911 

921 

A 

AT 

U 

B 

PACK 

A367 

MIL-B-45389A  BULLDOZER  SHIP  &  STORAGE 

AT 

F2 

903 

913 

921 

A 

AT 

L 

B 

PACK 

A378 

MIL  F  3315B  FERRY  CONVERSION  KIT  PKG 

ME 

D2 

924 

924 

944 

944 

A 

ME 

N 

PACK 

A382 

MI1.-H-46723  HOWITZER  SELF  PROPELLED 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

PACK 

A383 

MIL-C-46746  CARRIERS  LIGHT  TRACKED 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

PACK 

A384 

MIL-C-62055  CARRIER  GUIDED  MISSILE 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

PACK 

F035 

MIL-W-52624  water  PURIFICATION  UNIT 

84 

B1 

933 

933 

953 

A 

QQ 

N 

PACK 

N056 

MIL  P  16789D  PUMPS 

Sh 

Al 

931 

951 

7 

N 

A 

PACK 

TOTAL  - 

32  .  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  CODES:  A 

-  32 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9 

Z  - 

D 

OCI  w 

0083 

MI.-STD-109C  QUAL  ASSURANCE  TERMS  &  DEF 

AR 

B2 

881 

893 

922 

A 

AR 

SH 

23 

U 

B 

Qc;c 

0099 

MIL  HDBK  108  SMPLG  PROG  TABLES  LIFE  RELI 

OS 

A2 

891 

902 

Z 

AR 

OS 

05 

N 

A 

ijw !  w 

0108 

MIL  STD  831  TEST  REPORTS  PREPARATION  OF 

OS 

D2 

891 

9C1 

933 

A 

AV 

OS 

11 

U 

D 

-*■,  r  • 

Ijv-  *  «. 

0112 

MIl-STD-414  SMPlG  pROC  FOR  INSP  BY  VARS 

AR 

B2 

894 

904 

904 

A 

AR 

OS 

23 

N 

C 

0114 

MIL-HOBK-SS-IA  guide  for  ATTD  lot  SMPLG 

AR 

D2 

894 

904 

904 

A 

AR 

SH 

23 

DH 

N 

C 

JCIC 

0137 

DOD-STD-2168  DEF  SYS  SOFTWARE  QUA'.  PROG 

AR 

A2 

QT  4 

924 

AR 

EC 

1C 

N 

A 

“  T 

0143 

MIL-STD-109C 

10 

A2 

933 

953 

2 

CR 

Sh 

1C 

N 

'jilt 

MIL-STD-1839A  UPDATE  FOR  REpERENCES 

30 

C2 

941 

951 

951 

A 

m; 

CS 

30 

N 

3CIC 

Ai3e 

mil  STD  400C1  FINA.  INSPECTION  RECORD 

AT 

F2 

Q1  -5 

923 

923 

A 

AT 

N 

r 

OC’C 

A14C 

MIL  HDBK  683  SPC  IMPLEMENTATION 

AT 

r  * 

L,  * 

923 

933 

933 

A 

A' 

N 

C 

QCIC 

TOTAL  - 

10  ,  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  10 

9 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

9 

Z  - 

) 

RE-I 

0031 

MIl-HDBK0344  ENV  STR  SCRN  ELEC  EQpt 

17 

F2 

p 

821 

852 

942 

A 

CR 

EC 

L 

E 

RE.; 

C'I5« 

MI.-HDBK-XXX  NON  El  REL  HDBK  NEW 

17 

r4 

P 

831 

851 

942 

A 

CR 

►  r 

17 

Li 

B 

RE.: 

0042 

MI.  HDBK  XXX  SYS  HDWARE  SFTWARE  REL 

17 

A4 

p 

834 

863 

931 

A 

CR 

EC 

17 

L 

B 

ke.: 

0065 

MIL  STC  1686A  ELECTROSTATIC  DISCHARGE 

SH 

Cl 

0*  1 

931 

931 

A 

ER 

SH 

17 

U 

C 

RE  ; 

J  '.  ’<r' 

MIL-ST0-79DE  PROD  ASSURE  PROG  FOR  FO  PAR 

EC 

ES 

AS 

932 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

RE.: 

v'v  /  -.J 

MIl-STD-690C  FAILURE  RATE  SAMPLING  PLANS 

ER 

ES 

A  5 

932 

942 

942 

A 

ER 

EC 

17 

N 

RELI 

TOTAL  - 

6  ,  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A 

-  6 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9 

Z  -  0 

SA- 

0030 

MIL  STD  2105  HAZARD  ASSESSMENT  TESTS 

OS 

A2 

913 

923 

934 

A 

AR 

OS 

18 

U 

SAFT 

TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9 

Z  -  0 

SDMP 

0007 

SES-X-XX  STANDARD  FOR  STANDARDS 

SO 

A4 

B 

891 

902 

942 

A 

U 

SDMP 

0009 

MIL-STD-963E  DATA  ITEM  DESCRIPTIONS 

so 

C2 

901 

903 

942 

A 

U 

SDMP 

MIL-HDBK-402  DOD  PARTS  CONTROL 

AT 

F2 

921 

931 

941 

G 

AT 

AS 

01 

u 

C 

SDMP 

0013 

MIL-STD-1766  procedure  DEPOT  TECH  DATA 

19 

C5 

931 

941 

941 

A 

19 

N 

SDMP 

0014 

MIL-STD-1836  CONTROL  PGM  FOR  PARTS  ICBM 

19 

D2 

934 

934 

944 

A 

19 

N 

SDMP 

TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  5 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9 

Z  - 

D 

SLHC 

MIL-STD-188  125  CN]  HEMP  STANDARDIZATION 

90 

FI 

904 

931 

942 

A 

SC 

EC 

90 

DC 

U 

C 

S.HC 

1^2 

MIL-STD-188  125A  HEMP  STANDARDIZATION 

90 

F2 

921 

933 

942 

A 

SC 

EC 

90 

U 

D 

*  ^  1 0 

MIL-STD-188  131  TELECONFERENCING 

DC 

Al 

881 

911 

944 

A 

90 

u 

SLHC 

1412 

MIL  STD  188  141A,  CHI  M/H  FREQ  RADIO 

EC 

A5 

901 

904 

904 

A 

sc 

EC 

90 

N 

C 

SlHC 

3230 

MlL-STD-188-323  DCS  TRAtlSMISSION 

DC 

A4 

793 

912 

943 

A 

SC 

EC 

90 

u 

D 

Slh; 

4  i  5  ] 

MIL-HDBK-415A  DES  HDBK  FIBER  OPTIC  COMM 

SC 

A2 

904 

934 

934 

A 

sc 

EC 

90 

DC 

N 

SlHC 

4^0 

MILHDBK  423  HEMP  HANDBOOK 

90 

A4 

881 

901 

933 

A 

sc 

EC 

90 

DC 

U 

D 
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PROJECT 


.TITLE. 


SLHC  TOTAL  -  7  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  7 


SOLD  0041 
SOLD  0042 


MIL-HDBK-2000  SOLDERING  ELECTRONIC  ASSY 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

oc 

X 

c 

RC 

GC 

SC 

LL 

9 

9 

9 

'  9 

T 

RU 

AU 

r  L 

T) 

R 

r 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

iyt 

iy’ 

A 

MS 

VS 

c 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR 

T 

YT 

YT 

T 

s 

C 

7 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  1 

D 

AS 

A2 

913 

923  943 

A 

M! 

AS 

9r 

NS 

L 

' 

AS 

F2 

921 

922  943 

A 

m; 

AS 

10 

c 

SOLD  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A-2  .G-O.Y-O.Z 


TCCS  1360 
TCCS  3480 


MIL-STD-188/136  EHP  MOR  SDLS;UPLK  &  DNLK  DC 
TRUNKING  STDS  FOR  LMR  SYSTEMS  90 


A4  924  932  932  A 

84  B  932  941  941  A 


TCCS  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A-2  .G-O.Y-O.Z 


Q'< 


TCSS 

1050 

ALL  DIGITAL  TACTICAL  TO  WIDE-AREA  GATEWY 

OC 

A4 

914 

941 

944 

A 

sc 

L.  W- 

90 

DC 

TCSS 

1413 

MIL-STD-188-141A.  CHG  NOT  2 

sc 

A1 

932 

934 

934 

G 

sc 

EC 

9' 

DC 

TCSS 

1614 

MIL-STD-188-1610  STDS  FOR  FAX  EQUIPMENT 

DC 

A2 

P 

941 

943 

943 

A 

sc 

OM 

02 

DC 

TCSS 

1860 

MI L-STD- 187-186  SHF  SATCOM  DAMA  STD 

OC 

F4 

P 

941 

944 

944 

A 

sc 

02 

DC 

TCSS 

2210 

MIL-STD-188-221  CNR  DATA  LINK  LAYER 

DC 

A4 

P 

941 

954 

954 

A 

sc 

02 

DC 

TCSS 

3100 

MlL-STD-187-310  CANCELLATION 

DC 

D3 

P 

933 

941 

941 

G 

sc 

OM 

02 

DC 

TCSS 

3200 

MIL-STE-187-320  CANCELLATION 

DC 

D3 

P 

933 

941 

941 

G 

sc 

DM 

02 

DC 

TCSS 

3400 

MIL-STD-188-340.  CNl.  LONG  HAUL  COMM 

DC 

D3 

933 

941 

941 

G 

sc 

OM 

02 

DC 

TCSS 

3420 

MlL-STD-188-242,  LONG  HAUL  COMM  FSK 

DC 

03 

933 

941 

941 

G 

sc 

OM 

02 

DC 

TCSS 

7000 

MIL-STD-187-700,  I  &  P  STDS  FOR  DIS 

DC 

A1 

P 

933 

Q51 

95; 

A 

sc 

OM 

02 

DC 

TCSS 

7110 

ATM/SONET/GIGIBIT  NETWORK  STUDY 

OC 

A4 

931 

932 

951 

A 

TCSS 

7211 

MIL-STD-187/721A  AUTO  CONTR  APPL  HF  RAD 

SC 

A2 

932 

934 

934 

G 

sc 

EC 

90 

DC 

TCSS 

7212 

MIL-STD-187-721B  AUTO  CONTR  APPL  HF  RAD 

SC 

A2 

941 

943 

943 

A 

sc 

EC 

90 

DC 

TCSS 

TOTAL  - 

13  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  - 

■  13 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  ' 

1  -  1 

3 

TCTS 

1112 

MlL-STD-188/lllA  NOTICE  1  FIBER  OPTICS 

SC 

A1 

913 

933 

933 

A 

sc 

EC 

9r 

DC 

TCTS 

1141 

MIL  STD  188  114A  ELEC  CHAR  OF  DIGITAL 

CR 

A4 

913 

921 

7 

CR 

Eu 

90 

NS 

TCTS 

2410 

MIL  STD  188  241  VHF  TACT  SINGLE  CHAN  R 

CR 

A4 

RP3 

901 

934 

A 

sc 

TCTS 

2440 

MIL  STD  188  244  UHF  FREQ  HOPPING  RADIO 

90 

41 

892 

912 

941 

A 

s: 

rr 

90 

DC 

TCTS 

TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  4 

.  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

«  < 

Z  -  1 

D 

THOS 

0080 

FED  STD  H28/6A  GAGES  AND  GAGING 

IS 

B2 

904 

913 

A 

AR 

AS 

■  1 

THOS 

0081 

FED  STD  H28/22A  GAGES  AND  GAGING  METRIC 

IS 

B2 

904 

913 

9^; 

A 

AR 

AS 

■;  S 

THOS 

0097 

FED-STD-H28/20A.INSP  METHODS  FOR  THDS 

IS 

A2 

934 

944 

944 

A 

AR 

AS 

99 

THDS 

0098 

ASME-B1.3M-92  SCR  THD  GAGING  SYSTEMS 

IS 

AS 

934 

944 

944 

A 

AR 

AS 

99 

THDS 

0099 

FED-STD-H28/15A  ROLL  THDS  FOR  ELEC  LAMPS 

IS 

A2 

934 

95; 

951 

A 

AR 

AS 

99 

THDS 

0100 

ANSI-C81. 10-76  SPECS  FOR  ELEC  LAMP  BASES 

IS 

H5 

934 

951 

951 

A 

AR 

AS 

99 

THDS 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  6 

,  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  1 

0 

THJM 

0295 

AWS  D14.1  85  WELDING  OF  INDUSTRIAL  &  MIL 

YDl 

cc. 

B 

gm 

Q14 

Qil 

A 

vri 

THJM 

0306 

MIL  STD  2219  FUSION  WELDING  FOR  AEROSPAC 

AS 

R2 

92; 

934 

934 

A 

MR 

99 

^HJM 

0309 

AWS  Dl.l  92  STRUCTURAL  WELDING  CODE  STEE 

YDl 

F5 

934 

934 

G 

V  1 

9? 

THJM 

0310 

ANSI  AWS  Cl  2  9X  FOR  RESISTANCE 

MR 

A5 

E 

924 

944 

949 

A 

MR 

AS 

THJM 

0324 

MIL-STD-1252  INERTIA  FRICTION  WELD  PROC 

AR 

H5 

933 

944 

944 

A 

AR 

s- 

THJM 

0329 

MIL-B-007883C  BRAZING  OF  STEELS  COPPER 

AS 

R5 

BP 

933 

953 

953 

A 

MR 

AS 

THJM 

0330 

AWS  D14.6  81  WELDING  OF  ROTATING  ELEMENT 

YDl 

F5 

B 

933 

944 

944 

A 

YDl 

THJM 

A284 

MIL-STD-1261C(MR)  ARC  WELD  PROC  CONS  STE 
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AFGS  87216A  INSTRUMENT  SYSTEMS  AIRBORNE 
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5961  F061  MI L-S- 19500/550  SEMICOND  DIO  SILI  FAST 
5961  F062  MlL-S-19500/553  SEMICOND  DIO  SILI  SCHOTT 
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PROJECT 

596'  F089  M!L-S-195C0/510lUSAr)  SEMICOND  DEV  TRANS  17  E5  F2  P 

596'  F091  MIL-S-19500/A53E  SEMtCOI  D  DEV  TRANS  NPN  17  ES  F2  P 

5961  F092  M1L-S-19500/552A  (AF)  SEMICOND  DIODE  TRA  17  ES  F2  ^ 

5961  FlOO  MIL-S-19500/51SB  ^MtCONO  DEV  17  ES  F2  P 

?961  FlOl  MIL-S-19500/540A  SEMICOND  DEV  DARL  TRANS  17  ES  F2  P 

5961  F105  MIL-S-19500/553  SEMICOND  OPOE  17  ES  FI  P 

596’  F107  MI' -S-195J0/495A  SEMICOND  DEV  UNITILED  17  ES  FI 

596'  ‘1108  MP-S-19500/496A  SEMICOND  UNTILED  DUAL  T  17  ES  FI 

^96’  iPO  MIL-S-195Q0/534A(USA  SEMICOND  DFV  TRANS  17  ES  F2  P 

F96'  '1”  MIL-S-19500/525A(USA  SEMICOND  0  V  TRANS  17  ES  F?  P 

596’  “I’D  MIL-S-19500/544A  VSA  SEMICOND  DEV  TRANS  17  ES  F2  P 

5962  ir4  MIL  M  38510  58C  MC<T  DGTL  CMOS  S.<  Ml  17  ES  El 

“962  ”37  MIL  M  38510  341  MC<TS  DIG  ADV  SCHTKV  TTL  17  ES  B2 

F962  IPB  02  MIL  M  38510  136  MCKT  lNR  HYBRID  VOLT  REF  17  ES  F2 

^962  1202  MIL  M  38510  1396  MCK'"  LIN  INTNL  TRIM  ANA  17  ES  A1 

5962  120'  MIL  M  38510  600  MCKT  DIG  BIPOLAR  17  ES  FI 

‘‘962  1215  mil  M  3851C  762  MCK’  DIG  LOW  PWR  ADV  CMC  17  ES  A4  P 

5962  1217  MIL  M  38510H  MCKT  GEN  SPEC  FOR  17  ES  Fi 

5962  123C  mil  M  38510  555  MCKTS  DIG  CMOS  REMOTE  17  ES  F2  P 

EqqH  1244  MIL  M  38510  117  MCKT  LIN  ADJ  POS  VOLT  17  ES  A2 

2962  ’”46  MlL-M-38510/383  MCKT  DIG  BIP  ADV  LO  PWR  1/  ES  C2 

^96'  1249  MI  -M  38510/763  MOKT  DIG  ADV  CMOS  17  ES  FI  P 

^96"  1270  MIL-M-38510/752  MCK'’'  DIG  ADV  CMCS  17  ES  F2 

5962  1284  MIl-M-3851C  GEN  SPEC  FOR  MCKTS  17  ES  A2 

-962  1296  MlL-M-38510/344  MCK^  DIG  ADV  SCHOTTKY  17  ES  B1 

=962  13C'  MIL-M-38510/316D  MCKT  DIG  LOW  PWR  17  ES  F]  P 

=962  1324  MI..M-38510/245A  MCK"  DIG  CMOS  17  ES  Cl 

~9&~  133:  Mp.M-38510/753  MCKT  DIG  ADV  CMCS  17  ES  El 

=962  1239  MP.M-38510/657  MCKT  DIG  HI  SPEED  17  ES  FI 

=962  134:  MIl-STD-1835  MCKT  CASE  OUTLINES  17  ES  A2 

5962  1341  m:l-H-38534B  GEN  SPEC  =08  HYBRID  MCK”  17  ES  A1  A 

=962  1342  MU.M.38S10/129A  MCKT  MONOLITHIC  SIlICON  17  ES  A1 

5962  1365  M38510/371A  MCKT  DIG  BIPOLAR  LOW  POW  SCH  17  ES  fi  p 

5962  1366  MIL-STD  883  TEST  METHODS  17  ES  A4 

=962  136”  MIL-M-3S51C/752  MCKT  DIG  ADVCMOS  17  ES  F2 

5962  1368  MI ;.-M-38510/122A  MCKTS  LINEAR  HI  SLEW  RA  17  ES  61 

=962  1369  MI.-M-38510/103  MCK’  LINEAR  VO'P  COMP  1”  ES  F2 

5962  13”:  Mp-:-3e535E  GEN-  SPEC  INTEGRATED  CIRCUI  17  ES  Cl 

RE.;  0031  m:--HDB<0344  ENV  STR  SCRN  ELEC  £QP~  17  =2  P 

RE-I  0034  mP-HOBK-xxx  non  El  REL  HDBk  NEW  17  F4  P 

RE. I  0042  MI.  HDBK  XXX  SYS  HDWARE  SFTWARE  RE.  17  A4  P 

17  TOTAL  -  68  ,  DELINQUENT  -  32  ,  STATUS  CODES:  A  -  56  .  G  -  8 

1435  ='.28  m;^.STD-’  767A  procedures  QA/CM  ICBM  DATA  19  D2 

lEl'  =036  DOC  »  62575E  WIRING  HARNESS. SPACE  19  D2 

•c-_  ::4C  w  -S'C-ISAOC  txST  RQM-f  SPACE  VEHICLES  39  =2 

ISi;  =::5:  k-I.-S^D-lSASA  optional  spare  parts  space  19  D2 

:  =  i:  =0:1  MI.-S*D-1=38A  MAIN'^'ENANCE  support  SPACE  19  02 

=  90:  1255  hk.r.NNNNN  RES  ^XC  ww  PWR  tvp[  hI  RElI  19  ES  =4 

:9'=  12  =  5  C:  M^.R-^NNN^/l  REES  5XD  W»*  PWR  TYPE  HI  RE  19  ES  F4 

=9:5  1258  C2  MK-R-NNNNN/2  RES  FXD  WW  PWR  TYPE  HI  REL  19  ES  F4 

5905  1258  03  mi^.R.nNNNN/3  RES  FXD  WW  PWR  '^YPE  HI  REL  19  ES  F4 

=9''5  1259  wv  .R.JJJJJ  RES  FXD  FLM  CHIP  MI  REl.1  GEN  19  ES  F4 

591=  1259  O:  MIl-R-JJJJJ/1  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RElI  19  ES  F4 

59'’:  1259  02  MI  1..R.JJJJJ/2  RES  FXD  plm  CHIP  HI  RELI  19  ES  F4 

59;=  1259  C2  M!;.-R-JJJCJ/3  RES  pxD  FlM  CHIP  HI  RElI  19  ES  F4 

=9:5  12  =  9  Ci4  MIl-R-JjJJJ/4  res  fxC  FLM  CHIP  HI  RElI  19  ES  F4 

590;  1259  0=  yi RES  FXD  F>  CHIP  HI  RELI  19  ES  F4 

59:5  12:9  06  MI.-R-JJJJJ/6  RES  FXD  =LM  CHIP  HI  RElI  19  ES  F4 

590:  1259  07  M! ^.R. JJJ JJ/7  RES  pxD  FlM  CHIP  HI  RELI  19  ES  F4 

=905  1259  08  MI L-R-JJJJJ/8  RES  FXD  FlM  CHIP  HI  RELI  19  ES  F4 

5905  1259  09  MK-R-JJJJJ/9  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI  19  ES  F4 

590=  1259  10  MK-R.JJJJJ/IO  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI  19  ES  F4 

=  9'’5  1260  MIl-R-JJJJJ  RES  FXD  FLM  CHIP  HI  RELI  GEN  19  ES  F4 

ENVR  0033  MU-STD-1766B  NUCLEAR  HARDY/SURVIV  IGBM  19  02 

30RC  004C  D0D-E-8983C  ELECT  EQUIP  AERD  EXT  SPACE  19  D2 

y:SC  =165  MIl-STD-IDSE  INTERFACE  D&S  ENGRN  19  A4 

MISC  =166  MI;.-HDBK-105E  GUIDE  FOR  MIL-STD-IDSE  19  A4 

SDMP  0013  MI_-STD-1768  PROCEDURE  DEPOT  TECH  DATA  19  C5 

SDMF  0014  MIL-STD-1836  CONTROL  PGM  FOR  PARTS  ICBM  19  D2 

19  TOTAL  -  27  ,  DELINQUENT  -  16  ,  STATUS  CODES:  A  -  27  .  G  -  0 

494C  0577  MIL-W-87893A  WORKSTATION,  ELECTROSTATIC  30  CS  A2 

534C  2177  MIL-C-5501  32  CAP  D  TYPE  30  IS  F4 
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MIL-V-2/58  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/59  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/60  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/61  VALVE  CYLINDER  GAS 
MlL-V-2/62  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/63  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/64  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/65  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/66  VALVE  CYLINDER  GAS 
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MIL-V-2/71  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/72  valve  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/73  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/74  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/75  VALVE  CYLINDER  GAS 
MIL-V-2/76  VALVE  CYLINDER 
MIL-STD-1548C  INTO  PLANE  DEL  COMM  AIRPOR 
MIL-STD-161G  IDEN  METHS  FOR  BULK  PETR  PR 
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68  TOTAL  -  94  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  - 

482C  0601  MIL-V-27166C  VALVE  PRESSURE  EQUALIZER 

8110  0295  MS  24347F  DRUMS  METAL  REUSABLE  SHIPPING 

8110  0305  MIL-D-6054  DRUM  METAL  SHIPPING  AND  STORA 

8110  0306  MIL-C-26094  CAN  HERMETIC  SEALING  ALUMINU 

8115  0380  AAXXXX  BOTTLES  SHIPPING  STORAGE  N0NHA2AR 

8115  0547  MIL-B-26195C  BOXES  WOOD-CLEATED  SKIDDED 

8115  0549  A-A-XXX  DRUMS  SHIPPING  STEEL 

8115  0551  PPP-B-1672  BOXES  SHIPPING  REUSABLE  W  CUS 

8115  0555  PPP-B-587  BOXED  WOOD  WIREBOUND  PALLER  TY 

8115  0556  MIL-C-4710  CASE  SET  TRANSPORT  AND  STORAG 

8115  0563  PPPC1337  CONTAINERS  COMPOSITE  (STEEL  DRU 

8115  P501  MIL-B-8111F  BOX  SET  WOOD  NESTED  ORGANIZA 

8125  0376  MIL-B-26701  BOTTLES  SCREW  CAP  AND  CARBOY 

8145  0055  MIL-C-9897  CRATES  SLOTTED  ANGLE  STEEL  AL 

PACK  0994  MIL-S-4473  SHIElDING  OF  MAGNETRON  TUBES 

69  TOTAL  -  15  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  ■ 


2640  F206 
NDTI  F069 


MIL-V-27317  VALVE  CORE  PNEUMATIC  TIRE 
MIL  STD  867B  TEMPER  ETCH  INSPECTION 


70  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

1650  0514  MIL-C-5500D  CAP  HIGH  PRESSURE  AIR  VALUE 

1650  0515  MS20813  CAP  PNEUMATIC  VALVE  HIGH  PRESSU 

1650  Fi54  MIL  F  83861  /  3  FILTER  ELEMENT  FLUID  PR 

1660  0647  MIL-V-7560C  VALVE  ASSEMBLIES  OXYGEN  CYL 

1660  0646  MS21964  VALVLE  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXYGEN 

1660  0649  MS21965  NIPPLE  BREAK  OFF  EMERGENCY  OXYG 

166C  0650  MS22069  CYLIDER  ASSEMBLY  EMERGENCY  OXGE 

1660  0651  MS29597  CONTROLLER  OXYGEN  FLOW  EMERGENC 

1660  F646  MIL-0-2733E  OXYGEN  SYSTEM.  SURVl VAL-OXYG 

1660  F652  MIL-D-26392B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXV 

1660  P653  MIL-D-26393B  DUMMY  CONVERTER  LIQUID  OXY 

2935  F031  MIL-C-2547SB  COOLERS  LUBRICATING  OIL  AI 

2935  F032  MIL-C-7488A  USAF  COOLERS  OIL  PLATE  AIRC 

2935  F033  MIL-V-5636B  VALVE  LUBRICATING  OIL  COOLE 

2935  F034  MIL-C-5637B  USAF  COOLER  LUBRICATING  OIL 

2995  0171  AN5025  COVER  PROPELLER  GOVERNOR  DRIVE 

2995  0177  HIL-C-7958A  CONTROLS  PUSH  PULL  FLEXIBLE 

2995  F176  MIL  S  38043A  USAF  STARTER  ENGINE  AIR  TR 

4720  0025  MS24548  HOSE  ASSEMBLY  TETRAFLUOROETHYLE 

4720  0040  MIL-H-26626C  HOSE  ASSEMBLY  TETRAFLUOROE 

4720  0051  MIL-H-26385E  HOSE  OXYGEN  AND  PRESSURIZA 

4720  F050  MIL-H-87961  USAF  HOSE  AND  HOSE  ASSEMBLI 

4720  F050  01  MIL-H-87961/1  USAF  HOSE  AIR  DUCT  AIR  BR 

4720  F050  02  MIL-H-87961/2A  USAF  HOSE  ASSEMBLY  AIR 
4720  F050  03  MI L-H-87961/3  USAF  HOSE  ASSEMBLY  AIR 
4820  0582  MS28889  VALVE  AIR  HIGH  PRESSURE  CHARGIN 

4820  0632  AN6024  VALVE  FILLER  LOW  PRESSURE  OXYGEN 
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MIL  V  25675C  VALVES  CHECK  MINIATURE  HVD 
MIL-V-6164E  VALVE  AIRCRAFT  AIR  HIGH  PRE 
MIL-V-9050E  VALES  OXY  GEN  PRESSURE  RELIE 
MIL-V-5519E  USAF  VAlVE  REGULATING  FLUID 
MIL-V-5529C  VAlVES  HYDRAULIC  DIRECTIONA 
MIL  I  278488  INDICATOR  HORIZONTAL  SITUA 
MIL  C  83856  USAF  COMPUTER  ATTACK  TYPE 
MIL-I-7065B  INDICATOR  POSITION  AILERON 
MIL  I  6839C  INDICATOR  POSITION  LANDING 
MS27403  INDICATOR  POSITION  LANDING  GEAR 
MIL  I  7627F  INDICATOR  TURN  AND  SLIP  28V 
MIL-I-27623C  INDICATOR  AHITUDE  REMOTE 
MIL-A-5885D  ACCELEROMETER  AIRCRAFT 
MIL-STD-884C  ELECTRONICALLY  OR  OPTICALL 
MS27150  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE  STAND 
MIL  I  38135B  USAF  INDICATOR  INDICATED 
MIL  A  27671C  USAF  AMPLIFIER  INDICATOR 
MIL  A  27670C  USAF  AMPLIFIER  INDICATOR 
MIL-R-38435B  USAF  RECORDING  SET  SIGNAL 
MIL-I-83117B  INDICATOR  ANGLE  OF  ATTACK 
MIL-C-9075A  USAF  COMPUTER  AND  TRANSMITT 
MIL-I-25479A  USAF  INDICATOR  MACH  NUMBER 
MIL-A-27198B  USAF  ALTIMETER  PRESSURE  AA 
MIL-A-27330B  USAF  ACCELEROMETER  ELECTRI 
MIL-T-83174C  USAF  TRANSMITTER  ACCELROME 
MIL-T-26609C  USAF  TRANSMITTER  POSITION 
MlL-I-27672  INDICATOR  POSITION  ALU  4/A 
MIL-A-83419C  USAF  ALTIMETER  SERVO  CONTR 
MIL-I-83362  USAF  INDICATOR  POSITION  TAK 
MIL-T-25627C  USAF  TRANSMITTER  SYNCHRO 
MIL-I-27672B  USAF  INDICATOR  POSITION  AL 
MIL-I-38258  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  ARU 
MIL-I-27197C  USAF  INDICATOR  AIRSPEED 
MIL-I-26689C  USAF  INDICATOR  HORIZONTAL 
MIL-A-38307A  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAF 
MIL-I-87928  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  TYP 
MIL-G-25591E  USAF  GYROSCOPE  RATE  SWITCH 
MIL-T.27200C  USAF  TRANSMITTER  RATE  GYRO 
MIL-F-83172C  USAF  GYRJSCOPE  ASSEMBLY 

MIL-G-25597D  USAF  GYROSCOPE  DISPLACEMENT 

MIL  T  6598  F  TRANSMITTER  RATE  OF  FLOW 
MIL-T-8275C  TRANSMITTER  RATE  OF  FLOW  FU 
MIL-I-7087A  INDICATOR  PRESSURE  OIL  0-200 
MIL-T-5396C  TRANSMITTER  PRESSURE  FUEl  0 
MIL-T-25435  TRANSMITTER  PRESSURE  AIRCRA 
MIL-T-5350E  TRANSMITTER  SYNCHRO  OPERATE 
MIl-I-6301  INDICATOR  PRESSURE  FUEi.  0-6C 
MIL  T  26298F  TRANSMITTER  RATE  OF  tlOw 
MIL-I-6599C  INDICATOR  RATE  0^  FLOW  FUEl 
m:L-I-27188B  USAF  INDICATOR  PRESSURE  EG 

MIL-I-27189D  USAT  INDICATOR  PRESSURE  OIL 

MIL-T-8249B  USAF  TRANSMITTER  RATE  O'"  FLO 
MIL-A-27261B  USAF  ACCELEROMETER  AIRCRAFT 
MIL-I-83245  USAF  INDICATOR  SET  OIL  PRES 
MIL-I-25908C  USAF  INDICATOR  RATE  OF  FLO 
MIL-I-7203B  USAF  INDICATOR  RATE  OF  FLOW 
MIL-I-8276  INDICATOR  RATE  OF  FLOW  FUEL 
MIL-T-5913D  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF  FLO 
MIL-T-27305C  USAF  TRANSMITTER  RATr  OF 
MIL-I-25438D  USAF  INDICATOR  PRESSURE  TY 
MIL-I-6514B  USAF  INDICATOR  OIL  PRESSURE 
MIL-I-27291B  USAF  INDICATOR  POSITION  VA 
MIL-T-27179P.  USAF  TRANSMITTER  RATE  OF 
MIL-T-3830B  USAF  TRANSMITTER  PRESSURE 
MIL-T-83871A  USAF  TRANSDUCER  MOTIONAL 


71  TOTAL  -  92  .  DELINQUENT  -  11  ,  STATUS  CODES:  A  - 

5805  F321  MIL  R  26831B  3  TEL  CTL  OFCE  GP  MNL  ANGTA 

5820  F891  EIA  SE  103  49  SPEAK  SND  EQUIP  RETMA 

5835  F083  MIL  H  87969  NOTICE  1  HD  MAG  TAPE  INSTM 

6110  F312  MIL  P  0029183  USAF  PNLBD  PD  PORT  WTHPRF 

6115  0241  MIL  G  83380  GENERATOR  SET  GAS  TURB  ENG 

6130  0277  MIL  P  26517A  PWR  SPLY  XFMR  RECT  ACFT  GEN 

6130  0277  01  qPL  26517  8  PWR  SPLY  XFMR  RECT  aCFT  GENL 

6130  F276  MIL  P  38026A  4  POWER  SUPPLY  ECU  23  A 
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80  TOTAL  -  17  .  DELINQUENT  -  17  .  STATUS  CODES:  A  - 

1560  F192  MIL-HDBK  349  MANUFACTURE  OF  HONEYCOMB  SA 

1660  0598  MIL-V-27296  VALVE.  OXYGEN  MASK,  COMBIN 

1660  F632  M!L-C-83864A(USAF]C0NTAINER. INNER, SURVIV 

1660  F633  MIL-C-83867A  CONNECTORiOXYGEN  MASK  HOSE 

1660  F634  MIL-C-38271  CONNECTOR.OXYGEN  MASK  TO  REG 

1660  F645  MIL-C-38271A  CONNECTOR,  OXYGEN  MASK 

1670  0786  MIL-C-6458D  CHAIN  ASSEMBL  S  SINGLE  LEG 

1670  F746  MIL  Q  87152(USAF) (3)  QUICK  RELEASE  P 

1670  F751  MIL  H  7195F  HOW  P^HT  GENL  SPEC  FOR 

1680  0538  AN8020  BRACKET  FLYERS  RELIEF  TUBE  HORIZO 

1680  0603  MIL-R-8236  REEL  HARNESS,  INERTIA  LOCK 

1680  0607  MIL-H-6536C  HORN  AND  VALVE  CREW  MEMBERS 

I68C  0613  MIl-P-6525C  PUMP,  FUEL.  TRANSFER,  AERIAL 

168C  0687  AN6506  BELT  ASSEMBLY  TROOP  AND  TURRET 

1680  F540  MIL  S  26688A(USAF)  SEAT  PASSENGER  ArT 

1730  0337  MIL-T-26310A  TRAILER  LIFT  AIRCRArT  MISSI 

1730  0338  A-A-XXX  20  TON  AIRCRAFT  HYDRAULIC  AXLE 

1730  0339  MlL-h-5035  HOIST  BOMB  MANUAL  AREO  14B 

1730  F276  MIL  T  26225  TRAILER  LIFT  ACFT  MISSILE 

1730  F312  MIL  B  26793  BLOWER  TYPE  A1 

1740  0164  A-A-XXX  4CRFT  HDLR  ELECTRICALY  POWERED 

2330  0112  A  A  XXrXX  TANKS  TRAILER  MOUNTED  RECOVER 

2910  0448  MS  29537  GASKET.  CAP  BUTLET  FITTING 

2915  0123  MS29536  CAP  FITIN  EXT  OUTLET  BOOST  PUMP 

2915  0134  MS29541  FITTING  FLARED  TUBE  OFFSET  PUMP 

2915  C135  MS-29538  FITTING  FLARED  TUBE  LOW  PRESSUR 

3C2G  0123  MS2022C  PULLEYGROVEFLIGHTCONTROL.AIRCRAF 

3040  '"025  AN4141ADAPTERTYPE  1 1 -3&I IKDRIVESPLINE 

3439  1^786  A-A-XXX  SOLDERING  AND  DESOLDING  WORK 

3655  0051  MIL  G  26234  GENERATING  AND  CHARGING  PLAN 

3655  0122  A  A  XXX  PURGE  UNIT  DEHUMIDIFIER 

3655  Fi21  MIl  S  XXX  SEL^  GENERATING  NITROGEN  CART 

3655  -126  SELF  GENERATION  NITROGENT  SERVICING  CART 

4010  3200  MIL  W  83420E  WIRE  ROPE  FLEXIBLE  FOR  AIR 

4C30  0224  mi^-T-6117  TERMINAl-CABLE  ASSEMBLIES  SWA 

4-3-  0249  MS20115  SHACKLE-WIRE  RO^E 

412"  1021  AA  5068A,  ACTRAIlER.  MOUNTED.  ELEC  MOTOR 

4120  ;;22  AA  50687A  AC, TRAILER.  MOUNTED. DIESE-  ENG 

4120  '22S  MIL-A-83477A  AIR  CONDITIONER.  A  M32C  18 

412C  T329  MIL-A-26624B  AIRCONDITIONER,  A/M32C-5 

4130  0348  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT,  M 

4130  0349  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  RECLAIMING  UNIT.  L 

4130  0350  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT,  MEDI 

4130  0351  A-A-XXXXX  REFRIGERANT  STORAGE  UNIT,  LARG 

433-  0109  A-A-XXX  PORTABLE  FLUID  PURIFIER 

4710  0132  MS33534  STANDARD  DIMENSIONS  FOR  STREAM 

4720  0014  MlL-D-38386  DUC'  ASSEMBLY,  GROUND,  CONDI 

4720  0038  MIL-H-26521G  HOSE  ASSY  NONMETALLIC 

MIL-H-26894D  (USAF)  HOSE  ASSEMBLY  RUBBER 
4,30  0038  AN  804  REV  G  TEE, FLARED  TUBE  WITH  BULKHE 
4730  0044  MS24395  TEE  TUBE  3ULKHEAD  PRECISION  TYPE 

4730  0045  MS  24335  FLANGE  BULKHEAD  MOUNTING  REV  B 
4/30  0050  MIL-F-83798  FITTING  RUBBER  HOSE 

4730  0051  MS27053D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  STRAIGH 

4730  0052  MS27054D  ADAPTER  ASSEMBLY  STRAIGHT  SWIVE 

4730  0053  MS27055D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  45  ELBO 

4730  0054  MS27056D  ADAPTER  ASSEMBLY  45  ELBOW  SWIVE 

4730  0055  MS27057D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  45  ELBO 

4730  0056  MS27058D  ADAPTER  ASSEMBLY  90  ELBOW  SWIVE 

4731  0057  MS27059D  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  45  FORG 

473l'  0058  MS27060  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARED  90  FORG 

4730  0059  MS27061C  NIPPLE  SUB  ASSEMBLY  FLARED  STRA 

^730  0060  MS27062C  NIPPLE  SUB  ASSEMBLY  STRAIGHT  SW 

473u  0061  MS27063E  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARED  45  SW 
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924 

A 

AV 

AS 

99 

N 

r 

82 

FI 

904 

924 

924 

A 

99 

N 

r 

82 

B2 

904 

924 

924 

A 

AS 

99 

N 

c 

82  99 

D2 

911 

931 

931 

A 

99 

N 

c 

82  CS 

AZ 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

1 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

044 

A 

ME 

SH 

99 

u 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

L 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

Sh 

99 

L 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

00 

U 

C 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

D 

82  CS 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

D 
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. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

VT 

T 

RT 

S 

C 

4730 

0062 

MS27064D  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  SWIVEL  FLANG 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

Sh 

99 

u 

D 

4730 

0063 

MS27065E  ELBOW  ASSEMBLY  FLARED  90  SWIVEL 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

u 

D 

4730 

0064 

MS27066E  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  SWIVEL  FLANG 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

L’ 

D 

4730 

0065 

MS27067C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARED  45  FO 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

Sri 

99 

L 

C 

4730 

0066 

MS27068C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARED  90  FO 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

L 

D 

4730 

0067 

MS27069F  SOCKET  HOSE  COUPLING 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

1 

C 

4730 

0068 

MS27070D  SLEEVE  HOSE  COUPLING 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

Sri 

99 

L 

r> 

4730 

0069 

MS27071C  UNION  NIPPLE 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

Sh 

99 

U 

r. 

LJ 

4730 

0070 

MS27072D  WIRE  RETAINER 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

C 

4730 

0071 

MS27075F  NIPPLE  FLARED 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

Sri 

99 

L' 

j 

4730 

0072 

MS27076D  NIPPLE  STRAIGHT  SWIVEL  FLANGE 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

ti 

C 

4730 

0073 

MS27077C  FLANGE  SWIVEL  RETAINING 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

u 

D 

4730 

0074 

MS27082P  ELBOW  NIBr;.E  END  SWIVEL  FLANGE 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

u 

D 

4/ JO 

007  j 

MS27084C  ELBOW  NIPPLE  END  SWIVEL  FLANGE 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

yy 

V 

xJ 

4730 

0076 

MS27086C  ELBOW  NIPPLE  END  FLARED  TUBE  TO 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

Sr 

99 

L 

p 

4730 

0077 

MS27087C  ELBOW  NIPPLE  END  FLARED  TUBE  TO 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

u 

b 

4730 

0078 

MS27381B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  STRA 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

HE 

SH 

99 

u 

P 

4730 

0079 

MS2738B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  45  E 

8? 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

u 

b 

4730 

0080 

MS27383B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  90  E 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

u 

D 

4730 

0081 

MS27384B  ADAPTER  ASSEMBLY  FLARELESS  45  F 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

Sh 

99 

Li 

D 

4730 

0082 

MS27385B  ADAPTER  ASSEMBLY  FURELESS  90  F 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

u 

D 

4730 

0083 

MS27386B  NIPOLE  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  S 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

SH 

99 

u 

C 

4730 

0084 

MS27387C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FURELESS  45 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH. 

99 

u 

L 

4730 

0085 

MS27388C  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  90 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

Sr 

99 

u 

D 

4730 

0086 

MS27389B  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FLARELESS  45 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

S- 

99 

u 

D 

4730 

0087 

MS27390B  ELBOW  SUB  ASSEMBLY  FURELESS  90 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MF 

Sri 

99 

L 

r; 

4730 

0088 

MS27391D  NIPPLE  FLARELESS  TUBE  HOSE  SWIV 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

D 

4730 

0089 

MS27394B  ELBOW  NIPPLE  END  FLARELESS  TUBE 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

SH 

99 

U 

C 

4730 

0090 

MS27395B  ELBOW  NIPPLE  FLARELESS  TUBE 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

Sri 

99 

U 

D 

4730 

0091 

MS33514G  FITTING  END  STANDARD  DIMENSION 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

ME 

s« 

99 

U 

n 

4730 

0093 

MS33786B  FITTING  INSTALLATION  FLARED  TUB 

82 

cs 

A2 

911 

931 

944 

A 

MS 

SH 

99 

u 

c 

4730 

0135 

MIL-F-27272B  SUP  1  FITTINGS  TETRAFLUOROE 

82 

cs 

A2 

912 

914 

944 

A 

MF 

Sr 

99 

u 

f 

4730 

0145 

MIL-F-8789  FITTING  END  ATTACHABLE  HYDRAU 

82 

D2 

913 

933 

933 

A 

ME 

AS 

99 

N 

D 

4730 

0160 

MS33656 

82 

D2 

914 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0161 

AN775 

82 

D1 

914 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0162 

AN848 

82 

D1 

914 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0169 

MIL-F-5509D  AMD  5  FITTINGS  FLARED  TUBE 

82 

FI 

922 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0170 

MIL-C-8783A  AMD  1  CLAMP  HOSE  FLAT  BAND 

82 

F2 

922 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0172 

HIL-A-38726  AMD  4  ADAPTOR  ASSEMBLY  REUSA 

82 

D2 

922 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0174 

MS33660C  TUBING  END  HOSE  CONNECTION  STAN 

82 

F2 

922 

942 

942 

A 

99 

N 

4730 

0189 

MS27074C  WIRE  RETAINER 

82 

F2 

922 

934 

934 

A 

99 

N 

4730 

0195 

MIL  A  256760  ADAPTER  PRESSURE  LUBRICATIN 

82 

FI 

923 

943 

943 

A 

AS 

99 

N 

4730 

0205 

MIL-C-25531D  COUPLING  HALF  QUICK  DI5C0NN 

82 

D2 

924 

944 

944 

A 

99 

N 

4730 

0277 

M1L-C-6985B  CLAMP  HOSE 

82 

DE 

934 

944 

944 

A 

99 

N 

4730 

0285 

AS1711  COUPLING  FLEXIBLE  VARIABLE  CAVITY 

82 

cs 

A5 

R 

941 

941 

941 

G 

AV 

AS 

09 

N 

4730 

0286 

AS1712  COUPLING  SUBASSEMBLY  FLEXIBLE  VAR 

82 

cs 

AS 

E 

941 

941 

941 

G 

AV 

AS 

99 

N 

4730 

0288 

AS1713  HALF  COUPLING  SUBASSEMBLY  FLEXIBL 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

94' 

G 

Av 

AS 

QG 

S 

4730 

0289 

AS1714  ASSEMBLY  COUPLING  FLEXIBLE  VA 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

G 

AV 

AS 

GO 

N 

4730 

0290 

AS1715  WASHER  COUPLING  FLEXIBLE  VARIABLE 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

Q4* 

r 

AV 

AS 

QC 

N 

4730 

0291 

AS1718  FERRULE  COUPLING  FLEXIBLE  VARIABL 

82 

cs 

AS 

B 

Q41 

941 

941 

G 

AV 

99 

N 

4730 

0292 

AS1717  RETAINER  COUPLING  FLEXIBLE  VARIAB 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

941 

G 

AV 

99 

N 

4730 

0293 

AS1718  COUPLING  BODY  FLEXIBLE  VARIABLE  C 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

941 

G 

AV 

09 

N 

4730 

0295 

AS1719  FITTING  END  HALFCOUPLING  FLEXIBLE 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

9h1 

r. 

AV 

99 

N 

4730 

0296 

AS1720  FERRULE  END  COUPLING  FLEXIBLE  VAR 

82 

cs 

AS 

B 

941 

941 

941 

G 

AV 

QQ 

N 

4730 

0298 

MS-33658  FITTING  END  HOSE  CONNECTION 

82 

05 

941 

951 

951 

A 

62 

N 

4730 

0299 

MS28752  FITTING  END  SELF  SEALING  FUEL 

82 

DS 

941 

951 

951 

A 

82 

N 

4730 

0300 

MS21951  BOLT  CLUSTER  FITTING  OnUBLE  PORT 

82 

D5 

941 

951 

951 

A 

82 

N 

4730 

0301 

MS-28756  HOSE  ASSEMBLY  DETPChASlE  END 

82 

DS 

941 

951 

951 

A 

99 

N 

4730 

0999 

MS  24590  SOCKET  ADAPTER  HOC-  TO  TUBE 

82 

B2 

872 

882 

892 

A 

AR 

AS 

99 

U 

E 

4730 

1010 

MIL-C-38404 

82 

A2 

873 

903 

923 

A 

MF 

9G 

CS 

u 

E 

4730 

1071 

AN894  BUSHING,  SCREW  THREAD.  EXPANDER 

82 

B4 

882 

892 

931 

A 

ME 

SH 

99 

cs 

u 

B 

4730 

1072 

MS24397  REDUCER,  BOSS,  PRECISION  TYPE 

82 

B4 

882 

932 

942 

A 

MF 

SH 

99 

cs 

u 

C 

4730 

1086 

MS27072  WIRE  RETAINER 

82 

H5 

882 

884 

894 

A 

ME 

SH 

99 

u 

E 

4730 

1097 

MS  24404  PLUG,  TUBE,  PRECISION  TYPE 

82 

B4 

883 

893 

934 

A 

ME 

SH 

99 

u 

4730 

1101 

MS27073  NUT,  TUBE  COUPLING-SWIVEL 

82 

B4 

883 

932 

932 

A 

ME 

SH 

99 

u 

C 

4730 

1106 

MS24398  ADAPTR  STRATE  TUBE  TO  BOSS  PRECI 

82 

B2 

883 

924 

942 

A 

ME 

SH 

99 

u 

r 

4730 

1108 

AN818  NUT,  TUBE  COUPLING  SHORT 

82 

B2 

884 

934 

934 

A 

ME 

SH 

99 

u 

4730 

1137 

MS20758  ELBOW  HOSE  FLANGED  SWIVEL  45 

82 

B4 

891 

932 

932 

A 

ME 

SH 

99 

u 

r 

4730 

1138 

MS20759  ELBOW  HOSE  FLANGED  SWIVEL  90 

82 

B4 

891 

932 

932 

A 

ME 

SH 

99 

u 

c 

4730 

1139 

MS20761  ELBOW  FLARED  TUBE  FLANGED  SWIVEL 

82 

B4 

891 

932 

932 

A 

ME 

Sh 

99 

u 

r 

4730 

1140 

MS20762  ELBOW  FLARED  TUBE  FLANGED  SWIVEL 

82 

B4 

891 

932 

932 

A 

ME 

SH 

99 

u 

c 

4730 

F102 

ELBOW.  PIPE.  INTERNAL,  THREAD  90 

82 

C2 

924 

924 

934 

A 

99 

N 

4730 

F104 

AN849  NIPPLE,  HOSE 

82 

D2 

931 

951 

951 

A 

99 

N 

4730 

F774 

AN893  BUSHING  SCREW  THREAD  REDUCER 

82 

F2 

854 

872 

942 

A 

AV 

AS 

99 

u 

B 

4810 

0104 

MIL-V-22854 

82 

D5 

931 

951 

951 

A 

99 

N 

4820 

0638 

MIL-R-19180B  REGUUTORS  PRESSURE  COMPRES 

82 

F5 

932 

942 

942 

A 

99 

N 
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4920  0457 
4920  0478 
4920  F432 
4920  F474 
4930  0327 
4930  0371 
4930  0382 
4930  0386 
4930  F337 
4930  F338 
4930  F339 
4930  F359 
4930  F388 
4940  0632 
4940  0634 
4940  0646 
4940  0647 
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4940  F863 
5307  0913 
5307  0914 
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5320  0780 
5330  0684 
5330  0911 
5340  1686 
5340  1786 
5340  1921 
5340  2108 
5340  2125 
5340  2129 
5340  2134 
5340  2136 
5340  2141 
5340  2142 
5340  2143 
5340  2144 
5340  2145 
5340  2146 
5340  2155 
5340  F022 
5430  F230 
5821  F241 
6210  1001 
6210  1040 
6210  1042 
6210  1057 
6220  1075 
6230  1033 
6240  1002  01 
6240  1002  02 
6240  1232 
6240  1233 
6240  1293 
6240  1357 
6625  0664 
6625  0691 
6625  0694 
6625  0697 
6625  0703 
6625  0711 
6625  0714 
6625  0715 
6625  0730 
6625  0731 
6625  0732 
6625  0733 
6625  0734 
6625  0736 


.TITLE. 


MIL-T-38191F  AMD  1  TEST  SET,  PRESSURE  T£ 
MIL-T-9026  TABLE,  GYRO- INSTRUMENT  TESTIN 
A-AXXX  VIDEO  MONITOR 
AAXXXXX  RCVV/CIVV  INDICATOR 
MIL-F-83041B  FLTR  SEP  LIQ  FUEL  SKID  MTD 
A-A-XXX  FILTER  SEPARATOR  LIQUID  FUEL 
MIL-F-XXX  FILTER- SEPARATOR  LIQUID  FUEL 
MIL-F-XXX  FUEL  DILIVERY  SYSTEM  BULK  AIRB 
MIL-C-XXX  COUPLER  HYDRANT  VALVE 
MIL-F.83428A  FILTER  ELEMENT  MXE-6491E 
MIL-F-XXXXX  FUEL  SERVICING  UNIT  TYPE  MH3 
MI  L-N-38439A 

MIL-F-26887E  FUEL  SERVICING  UNIT  AIRCRFT 
MIL-"  XXX  TESTER, FUEL  HOSE  ASSEM3LIES 
MIL-B-XXX  BOOTH.  CLEANING,  WATER  BASE  SO 
MIL  C  45960A  CLEANER  STEAM  PRESSURE  JET 
MIL-C-45960A  CLEANER  STEAM  PRESSURE  JET 
RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  FILTRATION 
RECOVERY  UNIT,  ANTIFREEZE  DISTILLATION 
A-A-XXX  COATING  APPLICATION  SYSTEM  HIGH 
MIL  G  XXX  GRIT  BLAST  ROOM 
MIL  S  4953C  SPRAY  OUTFIT  CORROSION  PREVE 
MIL-H-XXXXX  HASHER  AIRCRAFT  HIGH  PRESSUR 
A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  RECYCLING 
MIL-D-XXX  DOLLY  HANOLIFT 
AN153201THRUAN153500 
AN151701THRUAN152000 
AN155901THRUAN156200 
AN158901THRUAN159200 
MIL-P-87988  PIN  THREADED  WITH  HEX  SOC 
AN6226  PACKING  U  CUP  HYDRAULIC  REV  G 
AN6230,  GASKET,  "O"  RING  HYDRAULIC 
MIL  C  6818  CLAMP  INSTRUMENT  MOUNT  AIRCRA 
MIL  T  8878C  TURNBUCKLE  POS  SAFE  AMEND  1 
MS21256  CLIP  RETAINING  TURNBUCKLE 
MS243800  CASTERS  INDUSTRIAL 
MIL-T-8878C  TURNBUCKLE  PQSIIIVE  SAFETYIN 
MS124731THRUMS124770  REV  E 
MS33537E  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COI 
NAS1130  INSERT  SCREW  HELIOOIL  TANGLESS 
MS21252G  CLEVIS  ROD  END  TURNBUCKLE  CLIP 
MS21253J  CLEVIS  END  TURNBUCKLE  CLIP  LOCK 
MS21254L  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE 
MS21255K  CONNECTOR  ROD  END  TURNBUCKLE 
AS  7245  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COIL 
AS  7246  INSERT  SCREW  THREAD  HELICAL  COIL 
M1L-1-8846C  INSERTS  SCREW  THREAD  HELICAL 
MIL-B-4792  BUMPER,  RUBBER  DUPLEX  ROUND 
MIL  T  XXX  3000  GALLON  AERIAL  BULK  FUEL 
MIL-B-38401A  BEACON  SET  RADIO  AN  URT  33 
MS24345  BASE  PLATE  ASSY  RUNWAY  MARKER  LA 
MIL-L-25971  LIGHT  AIPORT  TRAFFIC  CONTROL 
MIL-L-7961  LIGHT  INDICATORS  PRESS  TO  TE 
AN2578  COVER  DRUM  &  TYPE  ROTATING 
AN3148  LIGHT  ASSEMBLY  FIXED  LANDING 
MS-25355  FLOODLIGHT,  EXPLOSION  300  WATTS 
MlL-L-6363-19  LAMP  iNCAN  ACFT  SVC  T-20 
MIL-L-6363/18  LAMP  INCAN  ACFT  SVC  PAR-56 
ANSI  C78  1414  1988  DOM  PROJECTION  LAMP 
ANSI  C78  1415  1989  DEO  PROJECTION  LAMP 
SAE  J573  MINIATURE  LAMP  BULBS 
MS-25015  LAMP,  INCANDESCENT,  T20  BULB,  M 
MIL  T  26898B  TEST  SET  AIRFIED  LIGHTING 
A-A-XXX  PULSE  GENERATOR 
POWER  METER  PEAK  DUEL  CHANNEL  30MHZ-40GH 
A-AXXX  BROADBAND  BALANCED  RF  MIXERS 
A-A  XXX  TELEPHONE  TEST  SET  TONE  GEN 
A-A  SIGNL  GEN  SYNTHESIZED  2.0  TO  8.5  GHZ 
A-A  VELOCITY  VIBRATION  TRANSDUCER 

A-A  REFLECTOMETER  METALLIC  TIME  DOM 

C-I-D  AHENUATOR  VARIBLE  DC  TO  1.5  MHZ 
TRANSMISSION  IMPAIRMENT  MEASUREMENT  SET 
A-A  DECADE  RESIST  BX  1  OHM-10  MOHM 
A-A-XXX  TEST  SET,  INTERFACE  BUS  (PMEL) 
A-A-XXX  CABLE  SET,  STD  WITH  TRANS  CASE 

A-A-XXX  CESIUM  FREQUENCY  STANDARD 
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A-A-XXX 
A-A-XXX 
A-A-XXX 
A-A 
A-A 
A-A 


RF  POWER  AMP 


(1.5 

RF  POWER  AMP  (20 


MH2-400  MHZ) 
,20  KH2-10  MHZ) 

DECADE  RES  BX  0.01  OHM  IOOKOHM 
SPAN-REREATER  TEST  SET  (SRTS) 
FIBER  OPTIC  TEST  SET 
CABLE  RES  FAULT  LOCATOR  (CRFL) 
A-A-XXXXX  SPECTRUM  ANALYR  10KHZ-40fiHZ 
A-A-XXX  DIGITAL  DELAY  GENERATOR 
A-A-XXX  BATTERY  TESTER 
A-A  XXX  ATTENUATOR  VARIABLE 
MIL  C  87952  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL 
MIL- I -XXX  INSTRUMENT  LANDING  SYSTEM  TEST 
AN3201  AMMETER  DIRECT  CURRENT 
A-A-XXX  CALIBRATOR  VOLTAGE  ALTERNATING  V 
A-A-XXX  AMPLIFIER  TRAVELING  WAVE  TUBE 
STANDARD  FREQUENCY  RUB I DU I  EH 
A-A-XXX  DECADE  RESISTANCE  BOX 
A-A-XXX  CONNECTOR  TEST  SET 
A-A-XXX  ATTENUATOR  FIXED 
A-A-XXX  TRANSFER  STANDARD. HI -ACCURACY 
A-A-XXXXX  CABLE,  RESISTANC  FAULT  LOCATOR 
A-A-XXX  OSCILLOSCOPE,  DIGTIAL  STORAGE 
A-A-XXX  TEST  SET, STANDING  WAVE  RATIO  MET 
A-A-XXX  PRIMARY  DC  RATIO  STANDARD 
A-A-XXX  TIME  DOMAIN  REFLECTOMETER 
A-A-XXX  135MV  VELOCITY  VIBRATION  TRANSDU 
A-A-XXX  TRUE  RMS  AC  VOLTMETER 
A-A-XXX  DISTORTION  ANALYZER  WITH  SOURCE 
A-A-XXX  PROGRAMMABLE  SYNTHESIZED  SWEEP 
A-A-XXX  COUNTER  ELECTRONIC  DIGITAL  READ 
A-A-XXX  HIGH  VOLTAGE  WIRING  ANALYZER 
MIL-T-26639C  TESTERS  TORQUE  WRENCH 
MIL-T-38760  TENSIOMETER  DIAL  INDICATING 
A-A-XXX  PORTABLE  ULTRASONIC  INSPECTION 
A-A-XXX  CONDUCTIVITY  TESTER  ELECTRICAL 
MIL  C  87979  CLOCK  AIRCRAFT  ELECTRONIC 
A-A-XXX  TIMER,  PRECISION,  BOMBING,  0-30 
MIL-H-38715  INDICATOR  COMBUSTIBLE  GAS 
MIL  W  7327C  WEIGHING  KIT  ELECTRONIC  AIRC 
MIL-S-XXX  SCALE  WEIGHING  AIRCRAFT  TOP  OF 
ms-24482  transmitter  TEMPERATURE  ELECTRI 
MIL-T-XXX  TESTER  LIQUID  VOLUMETRIC  POSIT 
MIL-1.26382  INDICATOR  SET,  LIQUID  OXYGEN 
A-A-XXX  TEMP  HUMIDITY  RECORDING  SYSTEM 
MlL-T-7990  TRANSMITTER  TEMP  ELECT  RESIST 
MIL-I-7084B  INDICATOR  PRESSURE  HYDRAULIC 
MIL-T-7990B 

MS28034A  BULB  TEMPERATURE  ELECTRICAL  RES 
MIL-G-8348H  AMENDMENT  1 
MIL-I-27209C  INDICATOR,  TEMPERATURE, 

MIL  T  8025  TRANSMITTER, PRESSURE, LOG  ABSO 
MIL-I-2767C 

MIL  I  27552B  INDICATOR  TEMPERATURE  TNER 
MIL  I  27674  INDICATOR  TEMP  ELEC  RESIST 
MIL-G-25308B  GAGE  PRESSURE  HYD  TYPE  ME&l 
A-A-XXX  CALIBRATOR  INSTRUMENT  THERMOCOUP 
MIL-T-4748B  TESTER,  TEMPERATURE  INSTRUMN 
A-A  TESTER  TEMPERATURE  INDICATOR 
MIL  5  53018  SEALER  WELD  THROUGH  FOR  OVER 
MIL-V-83271 
MIL-S-83194  SOCKS  MENS  ANTI  EXP  RUBB  AM 
MIL-D-9898C  DRAWINGS,  TUBE  BEND 
MIL-P-4861  REV  C  PACKING  PREFORMED  RUBBE 
MIL-B-9972  BRAZING,  NICKEL  ALLOY 


82  TOTAL  -  280  ,  DELIMQUEHT  -  105  .  STATUS  CODES:  A 

1005  0809  MIL-H-6769E  HEATER  GUN  TYPE  J-4A 

1005  0810  MIL-B-45530A  BOOSTER  AMMUNITION  ELECT 

1670  F820  MIL-P-27443  PALLET  CARGO  AIRCRAFT 

1740  F165  MIL  T  XXXXX  TRACTOR  FLT  LINE  TOWING 

1740  F171  MIL-T-0026025  TRACTOR  ACFT  TOWING  4X4 

2210  0034  A  A  XXXXX  RAILWAY  CAR  13000  LB 

2310  0459  MIL-A-45771B  VAN  MULTI  PURPOSE 

2320  0574  MIL  T  83219  TRUCK  AIRCRAFT  REFUELING 

2320  F332  MIL  T  XXXXX  TRUCK  TANK  ACFT  SUC  LIQ  NITR 
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MIL-T-0062021  TRUCK  HIGH  PRESSURE  SEWER 
MIK  K  XXXXX  KIT  RAPID  UTILITY  REPAIR 
A  A  XXXXX  4.WHEEL  MULTI  PURPOSE  TRACTOR 
MIL  W  8005F  WHEELS  &  HUBS  INDUSTRIAL 
MS24326  WHEEL  FOR  750-10 
MS24328  HUB-CANTILEVER  MOUNTED 
TRA-YB  TIRE  &  RIM  ASSOCIATION  YEARBOOK 
MIL  T  XXXXX  TIRES  FILLED  SOLID  POLYURATH 
MS  17107B  BRG  BALL  ANLR  ACFT  MOT  GEN 
MS  17108B  BRG  BALL  ANLR  ACFT  MOT  GEN 
MIL  B  2227A  BRG  BALL  ANLR  ACFT  GEN 
MS  XXX  BRG  BAIL  ANLR  ACFT  MOT  GEN  TV  III 
MIL-B-83175A  BEARING  BALL  ANNULAR 
MIL-B-8317S  BEARING  BALL  ANNULAR 
MIL  STD  1599  BEARING  CONTROL  SYSTEM 
M521782B  BEARING  SLEEVE  PLAIN  SINTERED 
MIL  W  XXXXX  WORKSHOP  UNIT 
MIL  G  XXXXX  GRINDING  MACH  KNIFE  SHARP 
AWS-D10.9  PROCESSES  &  WELDING  QUAL 
NEMA-EW2  ELECTRODES  &  RODS-72 
AWS-A6.1  GAS  SHIELDED  ARC  WELDING 
AWS-B3.0  STANDARD  QUALIFICATION  PRO-1941 
AWS-A6.3  PLASMA  ARC  CUTTING  PRACTICES 
MIL-S-e3961  SPRAYER  INSECTICIDE  ELECT 
MIL-C.1161E  COLLAR,  DOG.  LEATHER 
MIL-C-1453G  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK 
MIL-M-1519D  MUZZLE,  DOG,  LEATHER 
MIL-L-1522C  LEASH,  DOG,  COTTON,  WEBBING, 
MIL-L-1531F  leash,  DOG,  LEAD  TYPE,  HOLD^ 
MIL-H-43210A  HARNESS,  DOG  LEADING  LEATHE 
MIL-C-43508  COLLAR  DOG  CHOKE  CHAIN 
A-A-XXX  COLLAR.  DOG,  LEATHER 
A-A-XXX  CHAINS,  DOG,  WITH  SNAPHOOK 
A-A-XXX  MUZZLE,  DOG,  LEATHER 
A-A-XXX  LEASH,  DOG,  COTTON  WEBBING.  LONG 
A-A-XXX  leash,  dog,  LEAD  TYPE,  HOLDERS, 
A-A-XXX  HARNESS  DOd  LEADING  LEATHER 
A-A-XXX  COLLAR  DOG  CHOKE  CHAIN 
MIL  S  XXXXX  SCRAPER  14  CUBIC  YARDS  4X2 
A-A-XXXXX  TRACTOR  LOADER  BACKHOE 
A-A-XXXXX  TRENCHER  SELF  PROPELLED 
MIL-L-87981A  LOADER  BACKHOE 
A-A-XXXXX  TRENCHER  45HP  SELF  PROPELLED 
A  A  XXXXX  CRANE  CRAWLER  LATTICE  BOOM 
C  XXXXX  CRANE  CRASH  RECOVER  35/50  TN 
XXXXX  SWEEPER  ROTARY  SNOW 
XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  49000  SQ  FT 
XXXXX  PAVEMENT  SCRUBBER  60500  SQ  FT 
..  ,,  XXXXX  FILLERS  AND  SPACERS 
MIL-S-0027178H  SNOW  SWEEPER  TOWED 
MIL-S-27178G  SWEEPER  SNOW  A/H32U-5A 
MIL  W  6496B  WINCH  DRUM  TYEP  A-1 
A-A-XXXXX  MAGNET  SWEEPER  WHEEL  MOUNTED 
MIL-S-83120  SNOWPLOW  TRUCK  MOUNTED 
MIL-S-83122  SNOWPLOW  MXU-514/E 
MIL  P  XXXXX  PALLET  ASSY  CABLE  REEL 
A-A-XXXXX  PAVING  MACHINE  SELF  PROPELLED 
A-A-XXXXX  COMPACTOR  SANITARY  LANDFILL 
MIL  B  XXXXX  BEAM  SCREED  TOWED  RAQ  RUN  RE 
mil  D  XXXXX  DOCK  CONVEYORIZED  PORTABLE 
MIL-T-83812A  TRUCK  LIFT  FORK 
■  ■  XXXXX  TRUCK  FORK  LIFT  DIESEL  lOOOOLB 


MIL 
A  A 
A  A 
A  A 
A  A 


A  A 


A-A- 50691  TRUCK  ACFT  BAGGAGE 
MIL  T  0052864E  TRUCK  FORKLIFT  lOOOOLB 
MIL  T  XXXXX  TRUCK  LOADER  AC  CARGO  60000 
MIL  F  XXXXX  forklift  ROUGH  TERRAIN  25000 
MIL-T-XXXX  TRUCK  LIFT  ELECT  FORK 
MIL-T-0052864/6(84] 

A  A  50693  TRUCK  AIRCRAFT  CARGO  WIDE  BODY 
MIL  C  6497C  CRANE  ENG  OR  TURRET  PORT 
MIL-C-4551E  CRANES  FLOOR  PORTABLE 
MIL  C  XXXXX  CRANE  PORT  1500  CAP 
MIL  W  26217B  WINCH  DRUM  POWER  OPR 
MIL-A-38345E  AIR  COND  A/E32C-24 
A  A  XXXXX  TRUCK  FIRE  FIGHTING 
A  A  XXXXX  TRUCK  WATER  TANKER 
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RCS  NO.  0D-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 


5905  1245 
5905  1250 
5905  1321 
5905  1344 
5905  1347 
5905  1348 
5905  1349  01 
5905  1349  02 
5905  1349  03 
5905  1349  04 
5905  1349  05 
5905  1349  06 


A  A  XXXXX  TRUCK  FIRE  AERIAL  LADDER  84 

A-A-XXXXX  TRAILOR  FOAM  1000  GAL  CAP  84 

MIL  T  83965A  TRUCK  FIRE  FIGHTING  A/S32P  84 
CID  A-A-XXXXX  FISHING  KIT  SURVIVAL  84 

MIL-F-6218C  (ASG]  FISHING  KIT  SURVIVAL  84 
GGG  P  2826  PROTECTOR  SOUND  AURAL  84 

A  A  50722A  BREATHING  APPARATUS  30  MIN  84 
MIL  STD  1805A  BREATHING  APPARATUS  30  MIN  84 
MIL-P-83950  PUMP  VACUUM  POSITIVE  DISP  84 

MIL-V-8419A  VACUUM  PUMP  ROTARY  84 

MIL-C-83959  CYLINDER  AIR  PURIFIER  84 

MIL-P-26958A  PUMP  ROTARY  PW  DR  MC-2  84 

MIL  P  83950  PUMP  VACUUM  POSITIVE  OISPLAC  84 
MIL  C  26805G  COMPRESSOR  UNITS  AIR/GAS  84 
MIL  C  26165  COMPRESSOR  AIR  AF-E32A-1  84 

MIL-F-83243A  FILTER  SEPARATOR  LQ  FUEL  84 
MIL-F-38009F  FILTER  SEPARATOR  KIT  84 

MIL-F.38008D  FILTER  ELEMENT  MXU-234/C  84 

MIL-F-38007D  FILTER  ELEMENT  MXU-233/E  84 

MIL-F-27707H  FILTER  ELEMENT  FFU-5/C  84 

MIL-F-27660G  FILTER  ELEMENT  FFU-S/C  84 

MIL-F-27630  FILTER  ELEMENT  FFU-2/t  84 

MIL-F-27629D  FI' TER  ELEMENT  FFU-l/C  84 

MIL-F.83402  FILTER-SEPARATOR  FFU-25/E  84 

MIL-F-27656  FILTER  UNIT  MXU-4081M  84 

MIL-C-83960A  CYLINDER  DEHYDRATOR  84 

qPL-4952  CARTRIDGE  OXYGEN  PURIFIER  MA-1  84 
MIL-C-26058C(Z1  CARTRIDGE  GAS  PURIFIER  84 
QPL-26058  CARTlDGE  GAS  PURIFIER  MATZ  84 
MIL-H-8395S  HEATER  ELECT  IMMERSON  84 

MIL  D  XXXXX  DISTRIBUTION  SYSTEM  WATER  84 
qPL-27656-10  FILTER  UNIT  MXU-408/M  84 

MIL-S-9964A  SAW  HAND  FINGER  FRIP  84 

A-A-XXX  SAW  HAND  FINGER  GRIP  SURVIVAL  84  99 
MIL-B-9946  BITS  SCREWDRIVER  GEN  SPEC  84 

MIL-B-9946E  BIT  SCREWDRIVER  GENL  SPEC  84 
MIL.B-9946/2  SCREWDRIVER  BIT  84 

MIL-B-9946/5  SCREWDRIVER  BIT  84 

MIL-B-9946/5  SCREWDRIVER  BIT  84 

AGGG-W-686E  WRENCH  TORQYE  UNDIRECTIONAL  84 
MIL-A-4869A  ALUMINUM  WOOL  84 

MIL  S  XXXXX  SHELTER  DOME  BARE  BASE  84 

A-A-XXXX  piles  and  POLES  WOOD  84 

MIL-C-12436  CROSSARMS  WOOD  84 

A  A  XXXXX  CROSSARMS  WOOD  84 

MIL  W  5044D  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP  84 

MIL  W  5044C  WALKWAY  COMPOUND  NONSLIP  84 

MIL-I-9229A  INDICATOR  COURSE  ID-387/ARN  84 

MIL-C-25548C  CONTROL  PUBLIC  ADDRESS  SET  84 
MIL-A-25546C  AMP  AUDIO  FREq  AM-944/AIC-1  84 

MIL-A-9286C  AF  AMP  AM-4760/AIC-I0  84 

MIL-S-21041C  SLOTTED  METAL  FRAMING  84 

MIL  J  25718B  JUG  INSULATED  84 

MIL-M-87958  MARKER  PRESSURE  SENSITIVE  84 
MIL  R  25134C  REMOVER  PAINT  LAO  SOLV  TYPE  84  99 
MIL  D  8116C  PUTTY  ZINC  CHROMATE  84 

MIL  T  27730B  TAPE  ANTISEIZE  POLYTETRAFLU  84 
MIL-F-43754  FEED  HIGH  CALORIC  MEDICATED  84 
MIL  B  83054C  BAFFLE  AND  INERTING  MATER  84 
MIL-A-83995  AUTO  DATA  PROCESSING  EQUIP  P  84 
MIL-W-52624  WATER  PURIFICATION  UNIT  84 

146  ,  DELINQUENT  -  54  ,  STATUS  CODES:  A  -  122  . 

MIL-R-22097  RES  VAR  NON  WW  ADJ  TYPE  GEN  85  ES 
MIL-R-22097G  RES  VAR  COMPOSITION  85  ES 

MIL-R-83530/1  RESISTOR  VOLT  SENSITIVE  85  ES 
MIL-R-83401/3E  85 

MIL-R-39035/5B  RESISTOR  VARIABLE  NON-WIR  85  ES 
MIL-R-27208/2E  RESISTORS  VARIABLE  WIRE-W  85  ES 
MIL-R-83401/4C  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL  85  ES 
MIL-R-83401/5C  RESISTORS  NETWORKS  FXD  85  ES 
MIL-R-83401/6B  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL  85  ES 
MIL-R.83401/6C  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL  85  ES 
MIL-R-83401/8C  RECISTOR  NETWORKS  FXD  FIL  85  ES 
MIL-R-83401/9C  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL  85  ES 
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AA 

BA 
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AC 
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SC 

LL  F  Q 

^  9 

^  s 

^  s 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA  lYT 

lYt 

iyt 

IYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 
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SN 
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SRR 

SRR 

T 
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T 
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S  D 

5905 

1349 

07 

MIL-R-834U1/16  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

U 

5905 

1349 

08 

MIL-R-83401/17  RESISTOR  NETWORKS 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

09 

MIL-R-83401/20  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

10 

MIL-R-83401/21  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

11 

MIL-R-83401/22  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FIL 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

u 

5905 

1349 

12 

MIL-R-83401/23  RESISTOR  NETWK 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

FR 

EC 

85 

NA 

u 

5905 

1362 

MIL-R-27208b  RESISTOR  VARIABLE  WIRE-WOUN 

85 

ES 

Cl 

934 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5905 

1364 

MIL-R-39035/1C  RESISTOR  VAR  NONWIRE-WOUN 

85 

ES 

F2 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5905 

1365 

MIL-R-39035/2F  RESISTORS  VAR  NONWIRE-WOU 

85 

ES 

F2 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5905 

1366 

MIL-R-39035/3C  RESISTORS  VARIABLE  NON-WI 

85 

ES 

F2 

941 

943 

943 

A 

FR 

EC 

85 

NA 

N 

5905 

1367 

MIL-R-39035/4E  RESISTORS  VAR  NON-WOUND 

85 

ES 

F2 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5905 

^329 

MIL-R-39023/9  RESISTOR  VAR  NON  WIRE  WND 

85 

H5 

933 

941 

941 

A 

85 

N 

5905 

F330 

MIL-R-83401/18A  (USAF)  RESISTOR  NETWORK 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

85 

ES 

u 

5905 

F331 

MIL-R-83401/19B  (USAF  RESISTOR  NETWORK  F 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

85 

ES 

u 

5910 

1694 

MIL  C  20  CAP  FXD  CERAMIC 

85 

ES 

C2 

P 

901 

913 

921 

A 

r  r 

L  ^ 

85 

U  B 

5910 

1730 

MIL  C  81  9B  CAP  VAR  CERAMIC  DIELECTRIC 

85 

ES 

Cl 

911 

921 

921 

A 

FR 

85 

N  C 

5910 

1822 

MIL-C-19978  CAP  FXD  PLAS  DIELEC  ERM 

85 

ES 

F2 

A 

924 

944 

944 

A 

ER 

f  r 

85 

N 

5910 

1822 

01 

MIL-C-19978  CAP  FXD  PL  PAD  PLAS  DIEL 

85 

ES 

F2 

A 

924 

944 

944 

A 

85 

N 

5910 

1879 

MIL-C-83421B  CAP  FKD 

85 

ES 

FI 

941 

942 

942 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

N 

5920 

0498 

MIL-A-9094D  ARRESTER  LIGHT  GEN  SPEC 

85 

ES 

FI 

933 

951 

95’ 

ER 

AS 

85 

N 

5920 

0499 

01 

MIL-C-83413/1A  CONN  AND  ASSEMBLIES 

85 

ES 

D2 

P 

934 

951 

Q  ‘ 

AV 

AS 

85 

U 

5920 

0499 

02 

MIL-C-83413/2A  CONN  AND  ASSEMBLIES 

85 

ES 

D2 

P 

934 

951 

9-. 

G 

AV 

AS 

85 

U 

5920 

0499 

03 

MIL-C-83413/3A  CONN  AND  ASSEMBLIES 

85 

ES 

D2 

P 

934 

951 

941 

G 

AV 

AS 

85 

U 

5920 

0499 

04 

MIL-C-83413/10A  CONN  ANO  ASSEMBLIES 

85 

ES 

D2 

P 

934 

951 

941 

G 

AV 

AS 

85 

u 

5925 

0239 

MIL-C-83383/9  CKT  BKRS  REMOTE  CTRL  AC  DC 

85 

H5 

932 

941 

941 

G 

FR 

AS 

85 

u 

5925 

0242 

MIL-C-83383C  CIRCUIT  BREAKERS 

85 

ES 

FI 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5925 

F148 

MIL-C-27715  (USAF)  CIRCUIT  BREAKER 

85 

ES 

FI 

933 

951 

951 

A 

85 

>. 

5930 

1503 

01 

MIL-S-83504/1  SWITCH  DUAL  IN  LINE  PACK 

85 

ES 

F2 

922 

933 

941 

G 

FR 

FC 

85 

U  D 

5930 

1503 

02 

MIL-S-83504/2  SWITCH  DIP 

85 

ES 

F2 

922 

933 
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G 

FR 

FC 

85 

U  D 

5930 

1503 

03 

MIL-S.83504/4  switch  DIP 

85 

ES 

F2 

922 

933 

941 

G 

FR 

FC 

85 

II  D 

5930 

1503 

04 

MIL-S-e3504/5  SWITCH  DIP 

85 

ES 

F2 

92? 

933 

941 

G 

FR 

FC 

85 

U  D 

5930 

1503 

05 

MIL-S-83504/6  SWITCH  DIP 

85 

ES 

F2 

922 

933 

94] 

G 

FR 

FC 

85 

U  D 

5930 

1503 

06 

MIL-S-83504/7  SWITCH  DIP 

85 

ES 

F2 

922 

933 

94] 

G 

FR 

FC 

85 

U  0 

5930 

1503 

07 

MIL-S-83504/8  SWITCH  DIP 

85 

ES 

F2 

922 

933 

941 

G 

FR 

FC 

85 

U  D 

5930 

1503 

08 

MIL-S-83504/11  SWITCH  DIP 

85 

ES 

F2 

92? 

933 

941 

G 

FR 

FC 

85 

U  D 

5930 

1524 

MIL-S-3786/20  SWITCH  ROTARY 

85  ES 

A2 

931 

944 

944 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5930 

1525 

MIL-S-22710/17H  SWITCH  ROTARY 

85 

ES 

FI 

931 

941 

941 

G 

FR 

FC 

85 

U 

5930 

1526 

MIL-S-9395/2  switches  PRESSURE 

85 

ES 

F2 

931 

943 

943 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5930 

1558 

MIL-S-8834F  SWITCHES  TOGGLE 

85 

ES 

FI 

F 

933 

943 

943 

A 

FR 

AS 

85 

N 

5930 

1561 

MIL-S-83504/9B  SWITCHES  OIPTOGGLE 

85 

ES 

F2 

933 

943 

941 

G 

FR 

FC 

85 

U 

5930 

1562 

MIL-S-83504/10C  SWITCHES  DIP  TOGGLE 

85 

ES 

F2 

933 

943 

941 

G 

FR 

FC. 

85 

U 

5930 

1564 

MS21437G  SWITCH  TOGGLE  POSITIVE  BREAK 

85 

FS 

C2 

934 

942 

942 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5930 

1569 

MIL-S-81619/7B  SWITCH  SOLID  STATE  TRANSD 

85 

ES 

H5 

934 

942 

94? 

A 

FR 

AS 

85 

N 

5930 

1573 

MIL-S-3786F  SWITCHES 

85 

FS 

FI 

F 

941 

951 

951 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5930 

1581 

MIL-S-3786/39C  SWITCH  ROTARY  CLOSED  CONS 

85 

ES 

F2 

F 

941 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

5/33 

02 

MIL-S-22885/85B  SWITCH  PUSH  BUTTON  ILL 

85 

ES 

FI 

931 

933 

933 

A 

85 

N  D 

5930 

V/35 

MIL-S-9419/2(USAF)  SWITCH  TOG 

85 

ES 

F? 

931 

943 

943 

A 

85 

N 

5930 

173/ 

01 

MIL-S-83731/n(USAF)  SWITCHES  TOG  MINI 

85 

FS 

F? 

931 

944 

944 

A 

85 

N 

5930 

F737 

02 

MIL-S-83731/22(USAF)  SWITCHES  TOG  MINI 

85 

ES 

F2 

931 

944 

944 

A 

85 

N 

5935 

1495 

MIL-C-83723/24C  CONN  ELEC 

85 

FS 

D1 

P 

934 

941 

941 

A 

ES 

N 

3820 

MIL  S  12883  SOCKET  ACCESS  FOR  PLUG  IN 

85 

FS 

A2 
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923 

951 
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CR 

EC 
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L  0 

5935 

3900 
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85 

ES 

A4 

P 
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85 

FS 
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5935 

3901 

01 

MIL-C-UUUUU/1  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

FS 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

5935 

3901 

02 

MIL-C-UUUUU/2  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

ES 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

FS 

N 

5935 

3901 

03 

MIL-C-UUUUU/3  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

FS 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

5935 

3901 

04 

MIL  -C-UUUUU/4  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

FS 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

5935 

3901 

05 

MIL-C-UUUUU/5  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

ES 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

FS 

N 

5935 

3901 

06 

NUK  -C-UUUUU/6  CONN  ELEC  CIRCULAR  UMBILI 

85 

FS 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

5935 

3901 

0/ 

MIL-C-UUUUU/7  conn  ELEC  CIRCULAR  UMBILIC 

85 

ES 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

FS 

N 

5935 

3901 

08 

mil-c-uuuuu/8  conn 

85 

ES 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

FS 

N 

5935 

3901 

09 

MIL-C-UUUUU/9  conn  elec  CIR  UMBILICAL 

85 

FS 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

5935 

3901 

10 

MlL-C-UUUUU/10  CONN  ELEC  CIR  UMBILICAL 

85 

ES 

A4 

P 

923 

943 

943 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

5935 

3921 

07 

MIL-C-83513/16  CONN  MICROMIN  RTANGLE 

85 

FS 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

U 

5935 

3921 

08 

MIL-C-83513/17  CONN  MICROMIN  RT  ANGLE 

85 

FS 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

FC 

85 

U 

5935 

3921 

09 

MIL-C-83513/18  CONN  MICROMIN  STRAIGHT 

85 

FS 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

U 

5935 

3921 

10 

MIL-C-83513/19  CONN  MICROMIN 

85 

FS 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3921 

11 

MIL-C-83513/20  CONN  MICROMIN  RTANGLE 

85 

FS 

C? 

924 

941 

934 

G 

CR 

FC 

85 

u 

5935 

3921 

12 

MIL-C-83513/21  CONN  MICROMIN  RT  ANGLE 

85 

ES 

C? 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3921 

13 

MIL-C-83513/22  CONN  MICROMIN  STRAIGHT  PI 

85 

FS 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3921 

14 

MIL-C-83513/23  CONN  MICROMIN  STRAIGHT 

85 

FS 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

FC 

85 

u 

5935 

3921 

15 

MIL-C-83513/24  CONN  MICROMIN  STRAIGHT 

85 

ES 

r.2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3921 

16 

MIL-C-83513/25  CONN  MICROMIN  STRAIGHT 

85 

ES 

C? 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3921 

17 

MlL-C-83513/26  CONN  MICROMIN  STRAIGHT 

85 

ES 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3921 

18 

MIL-C-83513/27  CONN  MICROMIN  STRAIGHT 

85 

ES 

C2 

924 

941 

934 

G 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3925 

01 

MIL-S-83734/18  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 

85 

ES 

F4 

931 

944 

944 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3925 

02 

MIL-S-83734/BB  SOCKETS  PLUG  IN  ELEC  COMP 

85 

ES 

F4 

931 

944 

944 

A 

CR 

EC 

85 

N 
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PROJECT 


3926  01 
3926  02 
3940 
3942 
3942  01 
3942  02 
3942  03 
3942  04 
3942  05 
3942  06 
3942  07 
3942  08 
3942  09 
3942  10 
3947  02 
3947  03 
3947  05 
3947  06 
3947  07 
3947  08 
3947  09 
3947  10 
3947  11 
3947  12 
3947  13 
3947  14 
3947  15 
3947  16 
3947  17 
3947  18 

3952 

3953 

3954 

3955 
3955  02 
3955  03 

3958 

3959 
3962  03 
3962  05 
3969 
F466 
F467 
F483  01 
F483  02 
F483  03 
F483  04 
F483  05 
F483  06 
F483  07 
F483  08 
F483  09 
F483  10 
F483  11 
F483  12 
F484  01 
F484  02 
F495 
F496 
F497 
F498 

•  F499 
F500 
F503 
F51] 
F512 
F513 
F514 
F754 
F754  01 
F754  02 
I  1154 
I  F002 
I  F002  01 
I  F002  02 
I  F002  03 


MIL-S-83505/7  SOCKET  (LEAD.  ELEC.  COMPl 
MIL-S-83505/BB  SOCKET  (LEa6.  ELEC.  COMP) 
MIL-C-38999J  CONN  ELEC  CIR  MINIATURE 
MS274706  CONN  JAM  NUT  MOUNT 
MS27469G  CONN  WALL  MOUNT  HERMITIC 
MS27471F  CONN  SOLDER  MOUNT 
MS27475F  CONN  WALL  MOUNT 
MS27476F  CONN  BOX  MOUNT 
MS27477H  CONN  JAM  NUT  NT 
MS27478F  CONN  SOLD  MOUNT 
MIL-C-38999/21B  CONN  BOX  MOUNT 
MIL-C-38999/23B  CONN  JAM  NUT  MOUNT 
MIL-C-38999/25A  CONN  SOLDER  MOUNT 
MIL-C-38999/27B  CONN  WELD  MOUNT 
MIL-S-83734/2E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/3F  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/5E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/6E  SOCKETS  PLUG  IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/7E  SOCKETS  PLUG  &  IN  ELEC  CO 
MIL-S-83734/8E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/9E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-S-83734/10F  SOCKETS  PLUG  IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/11E  SOCKETS  PLUG-IN  ELECT  CO 
MIL-S-83734/12E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/13D  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/14D  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/150  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/16  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MI(:-S-83743/17B  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COM 
MIL-S-83734/4E  SOCKETS  PLUG-IN  ELEC  COMP 
MIL-R-7052  8  RECEPT  RELEASE  BOMB 
MIL-C-85049  288  CONN  ACCESS  ELEC  BKSHELL 
MS27663  0  ADAPTER  ELEC  CONN  NON  METALLIC 
MIL-C-39029/27D  CONN  ELEC  CONTACTS 
MIL-C-39029/28C  CONN-ELECCONTACTS 
MIL-C-39029/75B  CONN  ELEC  CONTACTS 
MIL.C-83503A  CONN  ELECT  FLATCABLE 
MIL-C-83503/6D  CONN  ELEC  CABLE 
MIL-C-83413/6A  CONN  AND  ASSEMBLIES 
MIL-C-83413/11B  CONN  AND  ASSEMBLIES 
MIL-C-83517  CONN  ELEC 
MIL-C-38999/34A  fUSAF  CONN  RECEIPT 
MIL-C-38999/35A(USAF  CONN  RECEIPT 
MIL-C-83733/2D  (USAF)  CONN  ELEC  PLUG 
MIL-C-83733/3B  (USAF  CONNELEC  PLUG 
MIL-C-83733/4B  (uSAF)  CONN  ELEC  PLUG 

MIL-C-83733/5B  (uSAF)  CONN  ELEC  RECPT  PI 

MIL-C-83733/6C  (USAF)  CONN  ELEC  RECPT  PI 

MIL-C-e3733/70  (uSAF)  CONN  ELEC  PLUG 

MIL-C-83733/8B  (uSAF)  CONN  ELEC  PLUG  PIN 

MIL-C-83733/9B  (uSAF)  CONNELEC  RECPT 
MIL-C-83733/10B  (USAF  CONN  ELEC  RECPT 
MIL-C-83733/11B  (uSAF 
MIL-C-83733/12C  (uSAF 
MIL-C-83733/17  (USAF) 

MIL-C-83733/15A  (USAF 
MIL-C-83733/16A  (uSAF 
MIL-C-83723/24C  tONN 


iSAF)  CONNELEC  RECPT 
USAF  CONN  ELEC  RECPT 
USAF  CONN  ELEC  RECPT  PI 
USAF  CONN  ELEC  PLUG  SOC 
SAF)  CONN  RACK  &  PANEL 
USAF  CONN  ELEC  MINIATUR 
USAF  CONN  ELEC  MINIATUR 
ONN  ELEC 


MIL-C-25955  CONN  ELEC  ENVR 
MS27291  D  SUPPORT  CABLE  ELEC  CONN 
MS27558B  SUPPORT  CABLE  RT  ANGLE 
MS27559  B  SUPPORT  CABLE  RT  ANGLE 
MIL-C-27599  B  CONN  ELEC  CIR  MIN 
MIL-C-26500E  (USAF)  CONN  GEN  PURPOSE 
MIL-C-83503/7C  CON  ELEC 
MS27291E(USAF)SUPP0RT  CABLE  ELEC  CONN 
MS27558C  USAF)  SUPPORT  CABLE  RT  ANGLE 
MS27559C(uSAF)SUPP0RT  CABLE  RT  ANGLE 
MIL-C-26518C  (USAF)  CONN  ELEC  MIN  RACK  & 
MS24288E  (USAF)  INSECT  ARR  ELEC  CONN 
MS24500B  (uSAFO  BUSHING  FYD  CONN 
MIL-S-83519  2B  SHIELD  TERM  SOLDER  STYLE 
MIL-T-83454A  TERMINAL  STUD  BLIND  PLATE 
MIL-T-8J454/2E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
MIL-T-83453/3E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
MIL-T-83454/4E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 
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5940  F002  04  MIL-T-83454/5E  TERM  STUD  BLIND  FOR  ELECT 

5945  0902  02  MS25463H  RELAYS  ELECTROMAG  6  POT  5  AMP 

5945  0902  03  MS27997M  RELAYS  ELECTROMAG  25  AMP 

5945  0912  MS24183K  RELAYS  ELECTROMAG  200  AMP 

5945  0915  MS24179L  RELAYS  ELECTROMAG  400  AMP 

5945  0915  01  MS24185L  RELAYS  ELECTROMAG  400  AMP 

5945  0919  MIL-R-83725/20A  RELAYS  VACUUM  SPOT 

5945  0920  MS24140L  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  0921  MS24143  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  0922  MS24152H  RELAY  25  AMP  3PDT 

5945  0923  MS24182K  RELAYS  ELECTRO  MAG 

5945  0924  MS24184L  RELAY  300  AMP  IPST 

5945  0925  MS25323L  RELAYS  ElECTROMAG 

5945  0927  MS24143W  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  0928  MS24376N  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  0929  MS24168  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  0930  MS21330G  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  F737  MI L-R-83725/4  RELAYS  VACCUM  SPOT 

5945  F737  01  MlL-R-83725/5 

5945  F739  01  MIL-R-6106/4  (USAF)  RELAYS  ELECTROMAGNET 

5945  F742  02  MS24142  RELAYS  ELECTROMAG  200AMP 

5945  F743  01  MI L-R-83726/22D  USAF  RELAYS  SOLID  STATE 

5945  F743  02  MI L-R-83726/23  RELAYS  HYBRID 

5945  F745  MIL-R-26126fe  RELAY  ELECT  OVER  VOLTAGE 

5945  F748  MIL-R-83407A  (USAH  RELAYS  REED 

5945  F75G  MI L-R-83725/19  REc.AY  VACCUM  SPST 

5945  F752  AN3319  RELAY  20AMP 

5945  F753  MIL-R-7649A  RELAY  ARMATURE 

5945  F754  M'l L-R-6106/9C  (USA-)  RELAY  ELECTPOMAG 

5945  F754  0!  MI L-R-6106/9C  (USAP  RELAY  ELECTROMAG 

5945  F754  02  MI L-R-6106/10D  (USAT)  RELAY  ELECTROMAG 

5945  F754  03  MlL-R-6106/nC  (USAF)  RELAY  ELECTCOMAG 

5945  F757  MIL-R-6106/42(USAF)  RELAYS  ElECTROMAG 

5945  P758  MIL-R-6106/48A  RELAYS  ELECTROMAG 

5945  F759  MI L-R-6106/12C  (USAF)  RELAYS  ELECTROMAG 

5950  P235  MIL-T-21038/6B  TRANSFORMER  PULSE 

5950  F236  MIL-T-21038/11F  TRANSFORMER  PULSE 

5950  F237  MIL-T.21038/18A  trANSpQRMER 

5950  F23S  MIL-T-21036/4A  TRANSFORMER 

5955  P210  M!L-0-553i0/20(USAP)  OSCILLATORS  CRYSTAL 

5955  F211  MlL-0-5531C/21B(USAr_)OSClLLATORS  CRYSTAL 

5960  3408  MIt-E-l/601D  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  01  MIL-E-1/690C  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  03  MIL-E-I/842G  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  04  MIL-E-1/867E  ELECTRON  TUBE 

596C  3408  05  MI .-E-I /1036D  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  06  mt ^..£.1/1  043D  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  07  MI L-E-:/I272A  ELECTRON  TUBE 

596C  3408  OS  MIl-E-I/1328E  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  09  MIl-E-1/1599A  ELECTRON  TUBE 

5960  3406  IC  Mi^-E-1/1667A  ELECTRON  TUBE 

5960  3408  11  MIL-E-1/757J 

5960  3409  MlL-E-1/9335  ELECTRON  TU‘^1 

5960  F2:i  Electron  tube  reference  cavity 

5960  F214  MIL-E-1/1683  (USAFi  ELECTRON  TUBE 

5960  F215  MI.-E-1/1739  (USAF  ELECTRON  TUBE 

5960  F216  01  MIL-E-llAOlA  ELECTRON  TUBE  TRIODE  PWR 

5960  F216  02  MIL-E-11476A  ELECTRON  TUBE  TRIODE  type 

5960  F216  03  MIl-E-I1543A  ELETRON  TUBE  PWR  type 
5960  F216  04  mil-E-:1544A  ELECTRON  TUBE  PWR  TYPE 

5960  F216  05  MlL-E-Ii551A  ELECTRON  TUBE  TY^E  5682 
5960  F217  M:l-E-:1681  ELECTRON  TUBE  CATHODE  RAY 

5960  F217  01  MIL-E-11694A  ELECTRON  TUBE  TRAVELING  WAV 

5960  F217  02  MIL-E-I1699S  ELECTRON  TUBE  GAS  SWTCHNG 

5960  F217  03  MIL-E-11700A  ELECTRON  TUBE  MAGNETRON 

5960  F217  04  MlL-E-1  17I0A  ELECTRON  ELECTRON  TUBE  GAS 

5960  F218  MIL-E-I/858A(USAF1  ELECTRON  TUBE 
5960  F218  01  M1L-E-I/1045C(USAF)  ELECTRON  TUBE 

5960  F218  02  MIL-E-I/1294B  USAF  ELECTRON  TUBE 

5960  F218  03  MIL-E-I/1512B  USAF  ELECTRON  TUBE 
5960  F218  04  MIl-E-I/]639B(USAF1  ELECTRON  TUBE 
5965  0226  MIL-H-63511  HEADSET-MICROPHONE 

5965  0226  01  MIL-H-83511/2  HEADSET-MICROPHONE 

5965  0226  02  MlL-H-835n/3  HEADSET-MICROPHONE 
5965  0226  03  MIL-H-83511/5  HEADSET-MICROPHONE 
5965  0226  04  MIL-H-83511/6  HEADSET-MICROPHONE 


85 

A2 

931 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

P 

924 

942 

933 

G 

AS 

85 

U 

85 

ES 

F2 

P 

924 

942 

942 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F2 

P 

932 

942 

941 

G 

AS 

85 

U 

85 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F5 

934 

941 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

AS 

85 

Li 

85 

ES 

F2 

934 

944 

941 

G 

AS 

85 

L 

85 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

954 

954 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

954 

954 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F2 

941 

954 

954 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

F5 

94] 

952 

952 

A 

AS 

85 

N 

85 

ES 

C2 

924 

934 

944 

A 

85 

85 

ES 

C2 

924 

934 

944 

A 

85 

u 

85 

ES 

C2 

924 

941 

941 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

931 

933 

933 

A 

AS 

85 

N  D 

85 

ES 

F2 

P 

931 

943 

943 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

P 

931 

943 

941 

G 

85 

U 

85 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

85 

N 

85 

ES 

D2 

933 

951 

951 

A 

85 

N 

85 

ES 

F5 

P 

934 

942 

941 

G 

85 

•_ 

85 

ES 

F5 

934 

942 

941 

G 

85 

85 

ES 

F5 

P 

934 

942 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

FI 

934 

942 

942 

A 

8- 

N 

85 

ES 

F] 

934 

942 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

F] 

934 

942 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

F] 

934 

942 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

FI 

934 

942 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

FI 

P 

941 

943 

943 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

85 

N 

85 

ES 

H5 

932 

942 

942 

A 

85 

N 

85 

ES 

H5 

932 

942 

942 

A 

85 

N 

85 

ES 

HE 

932 

942 

942 

A 

85 

N 

85 

ES 

H5 

932 

Q42 

942 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

924 

941 

941 

A 

85 

N 

85 

ES 

F2 

924 

94 1 

942 

A 

85 

L 

85 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

F', 

941 

953 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

953 

0C2 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

PI 

941 

953 

953 

A 

ER 

rc 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

OF'. 

953 

A 

ER 

EC 

tc 

N 

85 

EE 

—  ■ 

941 

953 

QF-. 

A 

ER 

rr 

85 

N 

85 

rE 

F  I 

94: 

953 

952 

A 

ER 

EC 

£5 

N 

85 

ES 

Cl 

941 

953 

953 

A 

ER 

►  ^ 

Sc 

N 

85 

ES 

FI 

Q4’ 

95' 

CEE 

A 

ER 

EC 

65 

N 

85 

cE 

F- 

q  *1 

432 

OcE 

A 

ER 

E  w 

£5 

N 

85 

ES 

FI 

941 

§fE 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

HE 

941 

953 

953 

A 

ER 

EC 

PC 

N 

85 

FI 

921  921 

931 

A 

ER 

EC 

85 

N 

85 

ES 

HE 

934 

941 

941 

G 

85 

L 

85 

ES 

riS 

934 

941 

941 

G 

85 

L 

85 

05 

934 

943 

943 

A 

85 

N 

85 

D5 

934 

Q4F 

943 

A 

85 

N 

85 

D5 

934 

943 

943 

A 

85 

N 

pc 

D5 

934 

942 

943 

A 

85 

N 

85 

05 

934 

943 

943 

A 

85 

N 

85 

D5 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

D5 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

05 

943 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

D5 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

D5 

934 

944 

944 

A 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

85 

ES 

FI 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

85 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

PAGE  HO.  P  -  16 


85  -  85 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


1ST  QTR  FY  1994 


PREPARUB  ACTIVITY  LISTING 

PROJECT  . 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

nr. 

T 

f 

RC 

GC 

SC 

LL 

f  S 

2 

^  2 

9 

T 

RU 

AU 

FU 

Tb 

R 

p 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYt 

^  VT 

IvT 

A 

MS 

YS 

S 

HS 

N 

N 

TITLE . . 

.  PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

c 

D 

MIL-H-83511/7  HEADSET-MICROPHONE 

85 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

MIL-H-5795  HEADSET  MICROPHONE 

85 

ES 

H5 

934 

941 

941 

A 

CR 

SH 

85 

N 

MIL-H-8353A(USAF)  HEADSET  MICROPHONE 

85 

ES 

FI 

921 

923 

934 

G 

MIL-H-83535{USAFi  HEADSET  MICROPHONE 

85 

LS 

FI 

921 

923 

934 

G 

[_ 

MIL-H-26312A(USAn  HEADSET  MICROPHONE 

85 

LS 

F5 

922 

932 

941 

A 

85 

'  r 

MIL-H-87819  (USAF)  HEADSET  MICROPHONE 

8b 

LS 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

MIL-H-87819/iA(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

LS 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

MIL-H-87819/2A(USAF)  HEADSET  MICRO 

85 

LS 

F2 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

MIL-H-87819/3A(USAF5  HEADSET  MICRO 

85 

LS 

F2 

931 

951 

9‘~: 

A 

85 

N 

MIL-H-87819/4(IJSAF)  HEADSET  MICRO 

85 

LS 

F4 

931 

951 

951 

A 

85 

N 

MIL-C-6629A(USAF)  CARBON  MICROPHONE  M-15 

85 

LS 

D2 

941 

9l3 

953 

A 

85 

N 

MIL-H-27467B(USAF)  HEADSET  ELEC  H754/A1C 

85 

LS 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

MIL-A-8416C(USAF)ADAPTER  HEADSET  MICROPH 

85 

ES 

D2 

941 

953 

953 

A 

PT 

N 

MIL-H-9697A{USAF^HEADSET  MICROPHONE  H163 

85 

LS 

D2 

941 

953 

953 

A 

RE 

N 

MIL-D-9415B(USAF)DYNAMIC  LOUD  SPEAKER  LS 

85 

LS 

D2 

941 

953 

953 

A 

85 

N 

MIL-E-6719A  ELBOWS  ELECTRICALA  CONDUIT 

85 

H5 

933 

94? 

942 

A 

85 

N 

MIL-A-4946  antenna  ASSEMBLY  AT-197##/GR 

85 

D2 

933 

943 

943 

A 

ER 

85 

N 

MIL-A-25708D  ANTENNA  BLADE  L  BAND  GEN  SP 

85 

D2 

934 

95? 

952 

A 

ER 

AS 

85 

N 

MIL-A-25708  IE  ANTENNA  BLADE  AT  741B/B 

85 

D2 

934 

QC 

95? 

A 

ER 

AS 

85 

N 

MIL-A-25708  2B  ANTENNA  BLADE  AS  2685/A 

85 

D2 

934 

95? 

95? 

A 

85 

N 

MIL-A-25708  3C  ANTENNA  BLD  AS  2686/A  (HN 

85 

D2 

934 

95? 

952 

A 

FR 

AS 

85 

N 

MIL-A-25708  5B  ANT  BLD  L  BAND  (4H0LE  MT 

85 

D2 

934 

952 

5S2 

A 

EF 

AS 

8E 

N 

MIL-A-7292  ANTENNA  AT  &  190B-AP 

85 

H5 

933 

94] 

94 : 

A 

85 

N 

MIL-S-83739/2  SWITCH  ANTENNA  RADIO  FREQ 

85 

H5 

933 

941 

94: 

A 

R- 

N 

MIL-A-5815  1  ANTENNA  BLADE  UHF  AT  256A 

85 

D1 

933 

943 

943 

A 

85 

N 

MIL-A-25895  ANTENNA  AT  &  505-AP 

85 

D2 

Q'i.~ 

943 

Qzl  « 

A 

85 

N 

MIL-A-25707E  ANT  FLUSH  MT  L  BAND  GEN  SPE 

85 

D2 

934 

95? 

05? 

A 

85 

U 

MIL-A-25707  IB  ANT  FLUSH  MOUNT  TYPE  AT- 

85 

D2 

934 

95? 

95? 

85 

s 

MIL-A-25707  2B  ANT  FLUSH  MT(RADIUS  OF 

85 

D2 

95? 

95? 

A 

r: 

MIL-A-25707  3B  ANT  FLUSH  MT  RADIUS  OF  CU 

85 

D2 

934 

952 

952 

A 

85 

MIL-S-20708/143  SYNCHRO  TORQUE  DIFFERENT 

85 

H5 

932 

941 

04] 

G 

AR 

AS 

85 

MIL-S-20708/144  SYNCHRO  TORQUE  RECEIVER 

85 

H5 

932 

94] 

94] 

G 

AR 

AS 

8" 

MIL-S-20708/145  SYNCHRO  TORQUE  TRANSMITT 

85 

HE 

932 

94] 

94] 

G 

AR 

AS 

85 

MIL-T.83727  TRANSOLVERS  GEN  SPEC  FOR 

85 

ES 

HE 

933 

951 

951 

A 

AR 

AS 

85 

[_ 

MIL-T-83727/1  TRANSOLVER  TYPE  11.8 

85 

ES 

HE 

04^ 

951 

QV 

A 

AR 

AS 

fic 

N 

MIL-T-83727/2  TRANSOLVER  TYPE  11.8 

85 

ES 

HE 

94] 

951 

951 

A 

AF 

AS 

85 

N 

MIL-T.83727/3  TRANSOLVER  TYPE  11.8 

85 

ES 

HE 

QC-, 

A 

AR 

AS 

8‘ 

N 

MIL-T-83727/4  TRANSOLVER  TYPE  11.8 

85 

ES 

HE 

94; 

951 

iw  -  • 

A 

AR 

AS 

8“^ 

N 

MlL-T-83727/8  TRANSOLVER 

85 

ES 

HE 

941 

QC  ■ 

GC  ' 

A 

AR 

AS 

85 

N 

MIL-T-83727/9  TRANSOLVER  TYPE  1>.8 

85 

ES 

HE 

941 

0-* 

Qt  * 

A 

AR 

AS 

8T 

N 

MIL-T-83727/10  - 

85 

ES 

HE 

94] 

0=  • 

0=: 

A 

AR 

AS 

85 

N 

MIL-T-83727/11  TRANSOLVER  TYPE  26 

85 

ES 

941 

QC  • 

951 

A 

AS 

85 

N 

MIL-T-83727/12  TRANSOLVER  TYPE  0.1 

85 

ES 

HE 

* 

95- 

951 

A 

AR 

AS 

DC 

k 

MIL-T-83727/13  TRANSOLVERTYPE  11.8 

85 

ES 

HE 

0-  ' 

ot  • 

Q-' 

A 

An 

AS 

85 

N 

MIL-T-83727/14  TRANSOLVER  TYPE  11.8 

85 

ES 

wJC 

94] 

Q-  • 

OCT 

A 

AR 

AS 

85 

s 

MIL-T-83727/15  TRANSOLVER  TYPE  26 

85 

ES 

HE 

94] 

QC  * 

QC  ' 

r 

''C 

AS 

8: 

S 

MIL-T-83727/16  TRANSOLVER  TYPE  90 

85 

ES 

H: 

Q^: 

0-  • 

QC  * 

A 

AR 

AS 

85 

N 

MIl-T-63727/17  TRANSOLVER  TYDF  11.8 

85 

ES 

HE 

C-  ' 

QC- 

A 

A^ 

AS 

►, 

MIL-P-50884D  PRINTED  WIRING  BOARD 

85 

FS 

943 

G '  " 

A 

fn 

DC 

u 

MIL-STD-2118A  flex  AND  RIGID-FLEX  PRINT 

85 

FS 

A2  F 

943 

94  3 

A 

r~K 

8: 

N 

MS27574  CABLE  AIRCRAFT  AND  AGE  GROUNDING 

85, 

ES 

rc  c 

A. 

AV 

AS 

85 

MIL-H-87111/7A  HEAT  SINKS 

85 

ES 

C2 

934 

95? 

952 

A 

FR 

EC 

8i 

ES 

k 

MIL-G-83528/4D  GASKETING  MATERIAL 

85 

ES 

c? 

934 

95? 

Q4  i 

G 

ER 

EC 

8'^ 

ES 

MIL-C-83413/7B  CONN  &  ASSEMBLIES 

85 

FS 

D2 

934 

Ot " 

951 

A 

AV 

AS 

85 

N 

IPC-OW-425  NOTICE  OF  CANCELLATION 

85 

ES 

H5 

942 

942 

A 

ER 

EC 

N 

MI L-M- 38527  MOUNTING  PADS 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

MIL-M-38527/I  MOUNTING  PADS 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

ER 

FC 

8-^ 

U 

MIL-M-38527/2  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

04? 

Q4I 

G 

FR 

EC 

85 

b 

MIL-M-38527/3  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

94? 

941 

G 

FR 

EC 

85 

j_. 

MIL-M-38527/4  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

FR 

EC 

85 

L 

MIL-M-38527/5  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

94? 

941 

G 

ER 

FC 

85 

L 

MIL-M-38527/6  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

FS 

F5 

941 

94? 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

MIL-M-38527/7  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTRO 

85 

ES 

F5 

941 

94? 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

MIL-M-38527/10  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTR 

85 

ES 

F5 

941 

942 

941 

G 

FR 

EC. 

85 

U 

MIL-M-38527/11  MOUNTING  PADS  ELEC-ELECTR 

85 

ES 

F5 

941 

94? 

94] 

G 

FR 

EIC 

85 

U 

MIL-G-83528/13D  GASKETING  MATERIAL  CONDU 

85 

ES 

C2 

941 

952 

95? 

A 

FR 

EC 

85 

N 

MIL-D-83532A 

85 

ES 

FI 

941 

944 

944 

A 

ER 

FC 

P,-: 

N 

MIL-R-83401F  RESISTOR  NETWORKS  FXD  FILM 

85 

ES 

El 

934 

942 

941 

G 

ER 

FC. 

85 

ES 

U 

MIL-C-83526B  CONN  FO  CIR  ENV  RES  HERM 

85 

FS 

C2 

922 

933 

934 

G 

CR 

EC 

85 

L  D 

MIL-C-83526/1  CONN  FO  CIR  HERMA 

85 

ES 

C2 

922 

933 

934 

U 

CR 

EC 

85 

L  D 

MIL-C-83526/2  CONN  FO  CIR  HER  IN  LINE 

85 

ES 

C2 

922 

933 

934 

G 

CR 

EC 

85 

L  D 

MIL-C-83526/3  CONN  FO  CIR  HERMAPH 

85 

FS 

C2 

922 

932 

934 

G 

CR 

FC 

85 

U  C 

MIL-C-83526/4  CONN  FO  CIR  HERMAPH 

85 

E:-) 

C2 

922 

933 

934 

G 

CR 

FC 

85 

U  D 

MIL-C-83526/5  CONN  FOR  CIR  HERMAPH 

85 

FS 

C2 

922 

933 

934 

G 

CR 

FC 

85 

U  D 

MlL-C-83526/11  CONN  FO  CIR  HER 

85 

IS 

C2 

922 

933 

934 

G 

CR 

EC 

85 

U  D 

MIL-C-83522/12A  CONN  FO  PLUG  RECPT 

85 

ES 

F5 

933 

942 

942 

A 

CR 

EC 

85 

N 
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RCS  NO.  DD-DRJ!,E(ARU59 

STANDARDIZATION  PROJECTS 

;  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  2 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYt 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

6060 

0105 

02 

MIL-C-83522/13A  CONN  PO  ADAPTER 

85 

ES 

F5 

933 

943 

943 

A 

CR 

EC 

85 

N 

6060 

0105 

03 

MIL-C-83522/14A  CONN  PO  ACT  DEVICE 

85 

ES 

F5 

933 

942 

94? 

A 

CR 

EC 

85 

N 

6060 

0106 

MIL-T-83523A  MIL-SPEC  TOOLS  P  0 

85 

ES 

F2 

934 

943 

943 

A 

CR 

EC 

85 

N 

6145 

2007 

MIL-C-17/201  CABLE  ELEC  TWIN  SINGLE  BRAI 

85 

ES 

A4 

913 

923 

923 

A 

CR 

EC 

85 

N 

C 

6145 

2007 

01 

MIL-C-17/201  CABLE  ELEC  TWIN  SINGLE  BRAI 

85 

ES 

A4 

913 

923 

941 

G 

CR 

EC 

85 

U 

6145 

2007 

02 

MIL-C-17/202  CABLE  ELEC  TWIN  DOUBLE  BRAI 

85 

ES 

A4 

913 

923 

941 

G 

CR 

EC 

85 

U 

r 

6145 

2007 

03 

MIL-C-17/203  CABLE  ELEC  TWIN  DOUBLE  BRAI 

85 

ES 

A4 

913 

923 

941 

G 

CR 

EC 

85 

u 

c 

6145 

2016 

01 

MIL-C-17/205  CABLE  ELEC  COAX  RP 

85 

ES 

A4 

921 

931 

941 

A 

CR 

FC 

85 

L 

c 

6145 

2016 

02 

MIL-C-17/206  CABLE  ELEC  COAX  RP 

85 

ES 

A4 

921 

931 

941 

A 

CR 

FC 

85 

u 

c 

6145 

2025 

MIL-C-27072/88  CABLE  SPECIAL  PURPOSE  ELE 

85 

ES 

F2 

922 

932 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

6145 

2063 

MIL-W-87/7D  WIRE  ELECT 

85 

ES 

D? 

934 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

2063 

01 

MS25471  WIRE  ELECTRICAL 

85 

ES 

C? 

934 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

2063 

02 

MS27110  WIRE  ELECTRICAL 

85 

ES 

C? 

934 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

2067 

01 

MIL-C-27072/4C  CABLE  SPEC  PURP 

85 

ES 

C? 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

2067 

03 

MIL-C-27072/25B  CABLE  SPEC  PURP 

85 

ES 

C? 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

206/ 

04 

MIL-C-27072/28B  CABLE  SPEC  PUR'’ 

85 

ES 

C2 

A 

934 

951 

951 

A 

OR 

SH 

85 

N 

6145 

2067 

05 

MIL-C-27072/62B  CABLE  SPEC  PURP 

85 

ES 

C? 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

206/ 

06 

MIL-C-27072/63A  CABLE  SPEC  PURP 

85 

ES 

c? 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

206/ 

0/ 

MIL-C-27072/66B  CABLE  SPEC  PURP 

85 

ES 

c? 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

206/ 

08 

MIL-C-27072/73B  CABLE  SPEC  PURP 

85 

ES 

F? 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

206/ 

09 

MIL-C-27072/77B  CABLE 

85 

FS 

02 

A 

934 

951 

951 

A 

OR 

SH 

85 

N 

6145 

2069 

MIL-C-27072  CABLE  POWER  ELECT 

85 

FS 

01 

A 

934 

951 

951 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6145 

A065 

MIL-W-25136A  MIL  SPEC  WIRE-W-106  AND  106 

85 

ES 

02 

933 

942 

942 

A 

11 

N 

6150 

023/ 

MS24208D  CABLE  AND  PLUG  ASSY  EXT  PWR  115 

85 

F2 

941 

953 

953 

A 

N 

6150 

0238 

MS24121A  WIRING  HARNESS  SINGLE  POINT 

85 

F2 

941 

953 

953 

A 

N 

7690 

0095 

MIL-C-83413/9A  CONN  AND  ASSEMBLIES 

85 

ES 

D2 

P 

934 

951 

951 

A 

AV 

AS 

85 

N 

85 

TOTAL  - 

342  ,  DELINQUENT  -  10  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  248  . 

G  - 

91 

.  Y 

-  3 

*  t 

1  -  ( 

1 

IPSC 

0277 

MIL-STD-1832  disk  MESSAGE  FILE  FORMATS 

90 

A1 

931 

933 

942 

A 

90 

L 

n 

SLHC 

1251 

MIL-STD-188  125  CNl  HEMP  STANDARDIZATION 

90 

FI 

904 

931 

942 

A 

SC 

EC 

90 

DC 

U 

r 

SLHC 

1252 

MIL-STD-188  125A  HEMP  STANDARDIZATION 

90 

F2 

921 

933 

942 

A 

SC 

FC. 

90 

U 

n 

SLHC 

4230 

MILHDBK  423  HEMP  HANDBOOK 

90 

A4 

881 

901 

933 

A 

SC 

EC 

90 

DC 

U 

D 

TCCS 

3480 

TRUNKING  STDS  FOR  LMR  SYSTEMS 

90 

B4 

B 

932 

941 

941 

A 

90 

N 

TCTS 

2440 

MIL  STD  188  244  UHF  FREQ  HOPPING  RADIO 

90 

A1 

892 

912 

941 

A 

sc 

EC 

90 

DC 

U 

D 

90 

TOTAL  - 

6  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  6 

t 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

•  i 

1  -  { 

3 

2915 

0121 

IR  STDY  FSC  2915  500  15 

99 

F3 

881 

904 

911 

A 

AV 

AS 

99 

L 

B 

5850 

0001 

IR  STDY  MISC 

99 

E3 

934 

943 

943 

A 

CR 

N 

5962 

1231 

MIL  M  MITLA  INTEG  CIR  CDS  RF  CARDS  MEM 

99 

B4 

911 

921 

921 

A 

AM 

SA 

99 

N 

c 

6780 

0346 

IR  STUDY  ALL 

99 

E3 

921 

942 

942 

A 

CR 

NV 

99 

N 

7045 

0018 

IR  STDY  TAPE  ADP  60  60 

99 

E3 

A 

882 

884 

892 

A 

U 

B 

MISC 

009/ 

MIL-HOBK-300  TECH  INF  FILE  SUPPORT  EQUIP 

99 

A2 

A 

882 

902 

902 

A 

AV 

AS 

99 

N 

c 

MISC 

0098 

MIL-STD-864  SUPPORT  EQUIP  FUNC  CLASS  CAT 

99 

A2 

A 

882 

902 

902 

A 

AV 

AS 

99 

N 

c 

MISC 

0110 

MIL-I-8500D  INTCHG  AND  REPL  OF  CMPNT  PT 

99 

D2 

893 

913 

934 

A 

AV 

AS 

99 

U 

99 

TOTAL  - 

8  ,  DELINQUENT  -  5  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  8 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

•  t 

1  -  ( 

3 

3419 

A219 

MIL  H  14253E  HONING  MACH  HORIZONTAL  WET 

AL 

c 

902 

912 

912 

A 

AL 

IF 

N 

c 

3431 

A218 

MIL  S  13821D  AL  SCREEN  WELDING  PORTABLE 

AL 

H5 

904 

911 

941 

G 

AL 

U 

B 

3431 

A219 

MIL-W-45992  WELDING  MACHINE  ARC  DC 

AL 

D2 

913 

922 

941 

G 

AL 

IP 

u 

r 

3433 

0126 

MIL  T  13880  TORCHES  OXYACETYLENE  WELDING 

AL 

D5 

912 

921 

921 

A 

AL 

YDl 

99 

IP 

N 

c 

3433 

0127 

A  A  XXXXX  TORCHES  OXYACETYLENE  WELDING 

AL 

A4 

912 

921 

921 

A 

AL 

YDl 

99 

IP 

N 

c 

3436 

A050 

MIL  W  45809  TABLE  WELDING 

AL 

D2 

913 

922 

941 

A 

AL 

IP 

U 

3438 

0068 

CID  XXXXX  SCREEN  WELDING  PORTABLE  VINYL 

AL 

A4 

902 

912 

941 

y 

AL 

GS 

U 

c 

3450 

A021 

MIL  S  45578B  SAW  POWER  HACK  PORTABLE  PNE 

AL 

D5 

902 

912 

912 

A 

AL 

IP 

N 

c 

4820 

0575 

MIL  R  13877D  REGULATOR  OXYGEN  ACETYLENE 

AL 

A1 

901 

921 

921 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

c 

4910 

0711 

MIL  L  13009F  LIGHT  IGNITION  TIMING 

AL 

A2 

902 

922 

922 

A 

AL 

YDl 

99 

CS 

N 

c 

4910 

0725 

MIL  T  45568  TEST  SET  TACHOMETER  DWELL 

AL 

05 

911 

912 

921 

941 

V 

AL 

YDl 

99 

U 

4910 

0728 

00  G  686  GRINDING  MACHINE  VALVE  FACE 

AL 

D5 

913 

922 

941 

A 

AL 

YDl 

99 

U 

4910 

0729 

A  A  XXXXX  GRINDING  MACHINE  VALVE  FACE 

AL 

A4 

913 

922 

922 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

c 

4910 

0730 

W  G  690  GRINDING  KIT  VALVE  SEAT 

AL 

D5 

913 

922 

941 

A 

AL 

YDl 

99 

U 

4910 

0731 

A  A  XXXXX  GRINDING  KIT  VALVE  SEAT 

AL 

A4 

913 

922 

922 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

c 

4910 

0732 

MIL  A  13092  ADAPTER  SET  ELECTRICAL 

AL 

D5 

914 

923 

94i 

AL 

YDl 

U 

c 

4910 

0/33 

A  A  XXXXX  ADAPTER  SET  ELECTRICAL 

AL 

A4 

914 

923 

941 

V 

AL 

YDl 

U 

c 

4910 

0753 

MIL-I-443D  INDICATOR  CONN  ROD  ALIGNMENT 

AL 

A2 

A 

931 

941 

941 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

4910 

0754 

W-G-690D  GRINDING  KITS  VALVE  SEAT  ELECTR 

AL 

D4 

931 

951 

951 

A 

AL 

YDl 

99 

N 

4910 

0755 

M1L-R-13495F  RELINERS  BRAKE  SHOE  AND  CLU 

AL 

D4 

931 

951 

951 

A 

AL 

N 

4910 

0757 

MIL-G-45006F  GRINDING  MACHINE  CRANKSHAFT 

AL 

D4 

931 

951 

951 

A 

AL 

99 

N 

4910 

0766 

MIL-A-13092G  ADAPTER  SET  ELECTRICAL  TEST 

AL 

H5 

941 

951 

951 

A 

AL 

YDl 

N 

4910 

A723 

MIL  T  13906  TABLES  WORK  AUTOMOTIVE 

AL 

D5 

912 

921 

941 

G 

AL 

u 

4940 

0616 

mil  S  14560  SPRAY  OUTFIT  PAINT 

AL 

D5 

912 

92’ 

941 

A 

AL 

u 

4940 

0617 

A  A  XXXXX  SPRAY  OUTFIT  PAINT 

AL 

A4 

912 

92, 

921 

A 

AL 

N 

c 

4940 

0625 

A  A  DEGREASER  PORTABLE  SOLVENT 

AL 

A4 

914 

923 

941 

Y 

AL 

u 

r 

4940 

A607 

MIL  P  45051D  PRESS  CONNECTING  ROD  STRAIG 

AL 

D5 

902 

912 

912 

AL 

N 

c 
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0/A 

5 

AC 

n: 

AC 
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SC 
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VT 
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Kl 

A^' 

Rl 

T  : 

R 

El 

NT 

n 

CA 

T  V/-5 

A 

MS 

vs 

c 
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PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

y* 

R" 

4940 

A663 

MIL-S-64055  (AL)  SHOP  EQUIPMENT  MECHANIC 
MIL-S-52330D  Sh6p  EQUIPMENT  ELECTRICAL 

AL 

R4 

934 

94? 

7 

A. 

N 

4940 

A664 

AL 

D2 

934 

934 

943 

941 

c 

LT 

A, 

i_ 

5-140 

0090 

MIL  C  XXX  CASES  EQUIPMENT  POLYETHYLENE 

Al 

A4 

923 

923 

943 

7 

A. 

N 

PACK 

0945 

PPP  P  40  PRESERVATION  PACK  HAND  TOOL 

AL 

D2 

911 

914 

914 

A 

Al 

Sr- 

99 

IR 

f, 

AL 

TOTAL  - 

31  .  DELINQUENT  -  17  .  STATUS  COOES:  A  - 

-  20 

« 

G  - 

4 

.  Y 

-  6 

.  i 

'  -  I 

? 

1005 

0807 

MIL-R-1296F  RIFLE  .22LR  COMM  MTCH  &  TRN 

AR 

A2 

93? 

933 

94  T 

4 

AR 

25 

99 

1005 

0812 

MIL-S-3443G  SHOTGUN  12GA  RIOT  TYPE 

AR 

A2 

934 

941 

941 

G 

AR 

DC 

QQ 

: 

1005 

0817 

MIL-F-45598  FEEDER  DELNK  AIRCRFT  MAU  56A 

AR 

A2 

941 

944 

944 

A 

AR 

99 

N 

1005 

A773 

MIL-G-001298C  GUN  MACH  .50CAL  BROWN  MR 

AR 

Cl 

931 

93? 

94? 

A 

AR 

1005 

A776 

MIL-B-70448  barrel  MG  CAL  50  REC  AMP  M3 

AR 

A? 

931 

93' 

942 

A 

AR 

1005 

A808 

MIL-G-70559  GUN  AIR  DEF  ART  20MM  M167A2 

AR 

Cl 

93? 

933 

933 

A 

AR 

N 

1005 

A814 

MIL-K-70606  KNIFE  BAYONET  MULTI  M9  W  SCE 

AR 

Al 

934 

942 

942 

A 

AR 

N 

1005 

A816 

MIL-M-63314D  MACH  GN  7.62MM  M2240 

AR 

Al 

941 

94  3 

943 

h 

AR 

N 

1015 

A335 

MIL  C  10049B  CANNON  76MM  GUN  M32 

AR 

A2 

924 

934 

934 

A 

AR 

N 

1015 

A338 

M.IL-C-11927D  CANNON  90MM  M41 

AR 

H5 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

1025 

A178 

MIL-C-14027A  CANNON  155MM  H0WT2  M45 

AR 

H5 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

1095 

A266 

MIL-C-70629A  CNTRL  MNE  DSPNSR  SYSTM  M139 

AR 

A2 

933 

934 

934 

A 

AR 

N 

1135 

A363 

MIL-C-48814  CRTG  ASSY  FOR  WARHD  SECTION 

AR 

HI 

934 

934 

941 

b 

AR 

j, 

1220 

A350 

MIL  S  14487A  AMI  SIGHT  CMPTG  M38  PKG  OF 

AR 

D1 

873 

893 

893 

A 

AR 

N 

1220 

A37C 

MIL-STD-1906(AR)INTFC  REQTS  FOR  MBC  M23 

AR 

B4 

093 

9D4 

7 

AR 

K 

122C 

A415 

MIL-C-48596A  (Aft)  AMEND  2  CSB  M21;117329 
MIL  T  13321B  TELESCOPE  M62  AMND  1 

AR 

El 

941 

941 

G 

AR 

N 

1240 

A918 

AR 

Cl 

6S3 

9C3 

903 

A 

AR 

N 

1240 

A929 

MIL-B-14837E  AM  2  BODY  ASSY  8619920 

AR 

El 

894 

9C1 

Q4' 

\ 

AR 

;■ 

1240 

A930 

A931 

MIL-T-45688D  AM  2  TLSCP  ARTLCD  M105 

AR 

B1 

894 

9c: 

941 

\ 

AR 

1240 

MIL-E-48441A  AM  2  ELBOW  ASSY  PASSIVE 

AR 

Bi 

894 

901 

941 

v 

AR 

1240 

A932 

MIL-P-48451A  AM  2  PERISCOPE  TANK  B36E1 

AR 

ei 

R04 

901 

901 

A 

AR 

1240 

A933 

MIL-C-48490B  AM  3  CONT  CMDRS  SIGH-^ 

AR 

Bl 

894 

901 

91'- 

A 

AR 

N 

1240 

A854 

MIL-P-48619  am  1  PERISCOPE  TANK  M32CE1 

AR 

B4 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

1240 

A925 

MIL-H-48620  am  2  HEAD  ASSY  11749439 

AR 

E; 

894 

901 

901 

A, 

AR 

N 

1240 

■1936 

MIL-B-50645E  AM  1  BODY  ASSY  10516576 

AR 

R1 

894 

901 

901 

A 

AR 

1240 

A945 

MIL-C-48661(AR)AM1  CCA  11746908 

AR 

Bl 

9.?’ 

904 

904 

A 

AP 

N 

1240 

A94S 

MIL-T-50384(AR)AM2  ELBOW  TElSCOPE  M114E1 

AR 

R1 

90? 

904 

904 

A 

AR 

N 

1240 

A961 

MIl-P-63334  am!  PANEL  ASSEMBLY  11834831 

AR 

Bl 

904 

911 

91 1 

A 

AR 

1240 

A9^2 

MIL-C-62202B(AR)  AMEND  1  CCA  11743439 

AR 

R1 

94-, 

941 

94'; 

G 

AR 

1240 

A98C 

MIL-T-60826B(AR)  TELESCOPE  M127A1 

AR 

05 

911 

91? 

912 

A 

AR 

N 

1240 

A981 

MIL-T-60883(AR)  TELESCOPE  XH129 

AR 

D5 

912 

912 

A 

AR 

s 

1240 

A982 

MIL-T-60895(AR)  TELESCOPE  ELBOW  M117A1 

AR 

nc 

9:1 

912 

912 

A 

AR 

N 

1240 

A9S3 

MIL-T-63359(AR)  TELESCOPE  ELBOW  MllSAC 

AR 

05 

91] 

912 

912 

A 

AC 

N 

1240 

A984 

MlL-W-14846B(Aft)  WP10538530  10538600 

AR 

ns 

911 

912 

912 

A 

AR 

N 

1240 

A985 

MIL-T-13458B(AR)  TEL  P  M12A7  SERIES 

AR 

ns 

911 

912 

91? 

A 

AR 

N 

1240 

A986 

MIL-T-13658(AR)  tel  ELBOW  M26A1 
MIL-T-20616A(Aft)  TELESCOPE  M86C  AND  M86F 

AR 

05 

9r 

Q'  7 

91? 

A 

AR 

N 

1240 

A987 

AR 

05 

Q1  ‘I 

912 

Q12 

A 

AR 

N 

1240 

A98e 

MIL-T-45658F(AR)  TEL  STRAIGHT  M1C3 

AR 

05 

Q"  * 

912 

C* 

A 

AR 

N 

1240 

A985 

MIl-T-46311B(AR)  tel  PANORAMIC  M'lE 

AR 

nc 

9-  ’ 

912 

Q*  r 

A 

AR 

s 

1240 

A  990 

mIL--"-12711A(AR  ^EL  PANORAMIC  Ml 

AR 

05 

C*  ' 

c*  r 

91? 

A 

A" 

1240 

A99: 

MI.-T-12712(AR)  telescope  M85  SERIES 
MIL-S-777B,'AR)  sight  REFlEX  M24C 

AR 

D5 

911 

Q'  / 

912 

A 

AR 

N 

1240 

A992 

AR 

D5 

0*  ■ 

G-  7 

912 

A 

AR 

N 

1240 

A995 

MIL-S-486C3(AR)  sight  bORE  REEL  XM115E1 

AR 

nt 

0  ■ 

O'  7 

A 

AR 

1240 

A997 

MIL-S-46371(AR)  sight  INFINITRY  8635466 

AR 

b: 

‘ 

912 

912 

A 

AR 

1240 

ABOl 

MIL-R-46391  (AR)  RANGE  FINDER  F  C  M17B1C 
MIL-R-46358A  (Aft)  RANGE  FINDER  F  C  XM24 
MIL-S-45108C  $IGHT  INFINITY  M44 

AR 

H5 

912 

Q1  I, 

Q"  7 

A 

AR 

N 

1240 

ABG2 

AR 

H5 

912 

G'  ~ 

913 

A 

AR 

N 

1240 

ABQ3 

AR 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

1240 

A504 

MIL-R-48442  (AR)  REGULATOR  11733468 

AR 

H5 

q:2 

913 

913 

AR 

N 

1240 

AB05 

MIL-R-45677  (AR)  RANGEFINDER  FIRE  CTRLMl 

AR 

H5 

912 

Ql  T 

913 

AR 

N 

1240 

AB06 

MIL-S-13352A  (Aft)  SIGHTS  UNITS  M34  SERIE 
MIL-R-14864  (AR)  RANGE  FINDER  L  AN/VVS-i 

AR 

wc 

912 

QT  -5 

913 

A 

AR 

N 

1240 

AB07 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

1240 

AB08 

MIL-P-63331(AR)  PERISCOPES  TANK  M44A1E1 

AR 

H5 

91? 

913 

913 

A 

AR 

N 

1240 

AB09 

MIL-P-60242  AR)  PERISCOPE  TANK  XM51 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

1240 

ABIC 

MIL-P-60241(aR)  PERISCOPE  TANK  XM50 

AR 

HE 

Q12 

Ql  7 

913 

A 

AR 

N 

1240 

ABll 

MIL-P-60649B  (AR)  PERISCOPE  TANK  XM44AE2 
MlL-R-14865(Aft)  ftECEIVER  T  L  10559281 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

1240 

AE12 

AR 

H5 

912 

915 

913 

A 

AR 

N 

1240 

AB13 

MIL-P-60627  AR)  PERISCOPE  YM33 

AR 

H5 

912 

913 

913 

A 

AR 

N 

1240 

AB36 

MIL-P-46329A(Aft)  AMEND4  PERISCOPE  TANK 

AR 

Bl 

934 

934 

9  34 

G 

AR 

N 

1265 

AC12 

mil  L  70848  LASER  TUBE/PWB  ASSY  11749645 

AR 

B4 

914 

914 

914 

A 

1  1 

1265 

A015 

MIL  P  70851  PWB  ASSY  CVKI 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

1265 

A019 

MIL  P  70855  PWB  ASSY  MICROPROCESSOR 

AR 

B4 

903 

904 

994 

N 

1265 

A020 

mil  P  70856  PWB  ASSY  DECODER 

AR 

64 

903 

QP'-'* 

904 

A 

N 

1265 

A021 

MIL  P  70857  PWB  ASSY  WEAPON  ID 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

1265 

A022 

MIL  F  70858  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

1265 

A028 

mil  P  70870  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

1265 

A029 

MIL  P  70871  PWB  ASSY  WEAPON  ID  &  DISPLAY 

AR 

B4 

903 

904 

904 

A 

N 

1285 

A640 

MIL-C-70571A  CKT  BD  BUILT  IN  TEST  UNIT 

AR 

B2 

872 

863 

885 

A 

AR 

N 

1285 

A641 

MIL-C-70575A  CKT  BD  DISPLAY  CONT  PANEL 

AR 

B2 

672 

883 

883 

A 

AR 

N 

1285 

A643 

MIL-P-70563A  POWER  SUPPLY 

AR 

B2 

872 

8S3 

883 

A 

AR 

N 
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PA  AA 
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ET  NT 

.TITLE .  PY  TV 


-Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC 


BA  PP 
SC  LL 
IT  CA 

SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR 


^Y?  ^Y? 


T  RU 

A  MS 
T  YT 


NC 

AU 

VS 

YT 


AC 

FU 

S 

T 


1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1285 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

1290 

12GP 

1305 

1305 

1305 


A6A5 

A648 

A649 

4669 

A670 

A674 

A677 

A679 

A680 

A681 

A682 

A683 

A685 

A686 

A690 

A693 

A694 

A695 

A697 

A698 

A700 

A706 

A707 

A708 

A709 

A710 

A714 

A715 

A716 

A717 

A719 

A722 

A723 

A728 

A729 

A732 

A734 

A736 

A737 

A738 

A739 

A751 

A752 

A755 

A756 

A760 

A772 

A786 

A816 

A819 

A8Z2 

A825 

A837 

A879 

A888 

A889 

A891 

A892 

A432 

A433 

A434 

A439 

A440 

A470 

A472 

A473 

A474 

A475 

A476 

A477 

A478 

A479 

A008 

OC02 

AD20 

AE54 


MIL-R-70560A  RADAR  SET 
MIL-P-70565A  PROCESSOR 
MIL-C-70572  A  CKT  80  BUILT  IN  TEST 
MIL-V-70579A  V  CONV 

MIL-A-50655A  ASSY  KLYSTRON  POWER  SUPPLY 
MIL-D-50656A  DIODE  BOARD  ASSY 
MIL-S-48427B  REEL  FEED  ASSY 
MIL-G-50676B  GATE  I-F 
MIL-G-50672A  GATE  XHT  BOARD 
MIL-G-50678C  GATE  MULTR 
MIL-B-48433A  BOARD  ASSY  GEN 
MIL-0-50665A  OSC  OOPPER 
MIL-R-50658B  RGLTR  15V  BOARD  ASSY 
MIL-R-50659B  RGLTR  23V  BOARD  ASSY 
MIL-R-50663B  RGLTR  6V  BOARD  ASSY 
MIL-G-50349B  GENERATOR  PULSE 
MIL  S  50666A  SERVO  DRIVE  TRAVERSE: 
MIL-S-50667A  SERVO  DRIVE 
MIL-C-50330C  CONV  DC/DC 
MIL-C-50344B  COUNTER  ELEC 
MIL-P-50317B  PROTECTOR  OVV 
MIL-R-50325C  RGLTR  V 
MIL-R-50326C  RGlTR  V 
MIL-R-50327C  RGLTR  V 
MIL-R-50328C  RGLTR  V 
MIL-T-50320C  XMTR  GATE 
M1L-G-50671A  GATE  XMT  BD  B  10549207 
MIL-G-50680C  GATE  CKT  MULT  BD  ASSY 
MIL-T-48436A  TEST  SET  SUBASSY  11726378 
MIL-D-48435A  DB  10548533 
MIL  C  5065218A  CC  CONTROL  SIT  GRAIN 
MIL-N-50654B  NETWORK  PULSE 
mil  S  48431A  SOLID  STATE  X  BAND  SOURCE 
MIL-C-50652/15B  CCA  RNG  RATE  CONV 
MIL-C-50785/2A  CCA  FIRING  IND 
MIL-0-48434A  OSC  DAPPLER 
MIL-P-70563B  POWER  SUPPLY 
MIL-S-60661B  SIGHT  LEAD  COMP 
MIL-S-70564B  SIGHT  UNITY  MAGN 
MIL-P-60686B  POWER  SUPPLY 
MIL-C-48585A  CCA 
MIL-C-70598B  CONTROL  ASSY  TOWED 
MIL-C-70701A  CABLE  ASSY  W-8  FCP 
MIL-C-70706B  CONVERTER  ELECTRONIC 
MIL-A-70708B  ANTENNA  ASSY  A2 
MIL-S-48426B  SERVO  ELECTRONICS 
MIL-C-70569B  (AR  CB  SI  (PIVADS)  9360871 
MIL-S-48431B  SOLID  STATE  X-BANO  SOURCE 
MIL-R-50327C  AMI  REGULATOR  VOLT  10548988 
MIL-C-50334  AMI  COUNTER  ELEK  10548009 
MIL-C-50652/4A  AMI  CKT  CD  ASSY  10S48046 
MIL-T-50335B  AMI  TEST  SET  MX8051/TPM-22 
MIL-R-50661B  AMI  REG  33V  ASSY  10549016 
MIL-C-5065279A  CIRCUIT  CD  ASSY  10548125 
MIL-R-50661B(AR1  AMENDl  REGULATOR  33  VOL 
MIL-R-50662B  AR)  AMENDl  REGULATOR  33V0LT 
MIL-S-50666A(AR)AMEND1  SDT  10558052 
MIL-S-50667A(AR)  AMEDNl  SDE  10548062 
MIL-C-60618C  COUNTER  ROTATING  MECH 
MIL-C-60255(1)  CASE,  TELESCOPE.  M164 
MIL-C-14381(AR)  CASES  FIRE  DIRECTION  ART 
MIL-P-70822  power  CONTROL  UNIT  COMMON 
MIL-M-70881  MODULE  AMI  FILTER  ASSY 
MIL-G-70617A  AMI  GUNFIRE  SIM  12725085 
MIL-B-71072  BAL  CMPTR  WPN  CONT  UN  ASSY 
MIL-P-71073  PWR  CONDTN  UN  ASSY  12561743 
MIL-M-71074  MODEM  VEH  MTN  SNSR  ASSY 
MIL-D-71075  DSPL  UN  ASSY  CONT  ON  ASSY 
MIL-T-71078  TACH  ASSY  ELEV  12553945 
MlL-T-71082  TACH  ASSY  AZ  12561691 
MIL-P-71084  PROGN  DIGN  INFC  UN  12554020 
MIL-G-70617B  (AR)  GUNFIRE  SIMV  12725085- 
MIL-F-13926B(AR)AM2  FIRE  CONTROL  MATERIE 
MIL  STD  XXXX  BALLISTIC  TEST  PROCED  .50CA 
MIL  STD  1909  BALLISTIC  TST  MTH  25MM  AMMO 
MIL-C-70725A  CRTG  5  62MM  M862  SRTA 

PAGE  NO.  P 


AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 


B4 

B4 

B4 

B2 

B2 

B2 

B2 

B1 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B1 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B1 

B1 

B1 

B1 

B1 

B2 

B1 

B1 

B1 

B1 

64 

D1 

D1 

B4 

B4 

B1 

B4 

B4 

B4 

B4 

B4 

B4 

B4 

B2 

B1 

A4 

B4 

B2 


911 

892 


872 

872 

872 

874 

881 

881 

OCl 

881 

BBl 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

881 

882 

884 

882 

882 

882 

882 

882 

882 

882 

882 

882 

883 

883 

883 

883 

884 
941 
913 
923 
923 
923 

923 

924 
931 
941 
941 
941 
Q41 

891 


893 

893 

931 

933 

933 

933 

933 

933 

933 

933 

941 

892 

871 

901 

941 


883  883 
883  883 
883  883 
891  891 
883  941 
883  941 
2S2  903 
941  941 
883  892 
883  941 
883  941 
883  892 
883  892 
883  941 
883  941 
883  892 
883  941 
883  941 
883  941 
883  941 
883  941 
883  892 
883  941 
883  941 
883  892 
883  941 
891  891 
891  941 
891  941 
891  941 
891  891 
941  941 
891  941 
891  941 
891  891 
891  891 
891  891 
891  891 
891  891 
891  891 

891  891 
893  941 
893  893 
893  893 
893  893 

892  892 
941  94] 
913  941 
933  933 
933  933 

932  933 

933  933 

934  934 
941  941 
941  941 
941  941 
941  941 
941  941 

893  893 
912 

893 

894  894 
894  894 
941  941 
941  941 
941  941 
94]  941 
941  941 
941  941 
941  941 
941  941 
941  941 
893  893 
883  883 
904  904 
941  941 


AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 


OS 


20 


OC  T  C 
TU  R  0 
HS  N  N 
RT  S  D 

N  C 
N  C 
N  C 

N  C 
L  B 
U  B 
I:  B 
I  B 
L  E 
U  B 
U  B 
U  E 
U  B 
L  E 
i  B 
L  B 
L  B 
L  B 
U  B 
U  E 
U  B 
L  E 
L  E 
c 

L  E 
L  E 
N  C 
U  B 
L  C 
L  B 
N  C 
L  C 
U  E 
U  B 
N  C 
N  C 
N  C 
N  : 
N  C 
N  C 
N  C 
L  C 
N  C 
N  C 
N  C 
N  C 
N 

L  C 

N  D 

N  D 

N  C 

N  D 

N 

U 

N 

N 

N 

N 

L  C 

N  A 

U  A 

N  C 

N  C 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N  C 
N  C 
N  C 
N 


AR  -  AR 


RCS  NO.  DD-DR«.E{AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT 


PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

1  1 

9 

9 

F  Q  F  Q  T 
lYT  lYT  A 

RU 

AL 

FU 

Tl 

R 

c 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

.TITLE . . 

.  PY 

TV 

SN 

VN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

1305 

AE55 

MIL-C-71167  CTG  7.62MM  SRTA  M973 

AR 

B4 

933 

933 

933 

G 

AR 

N 

1305 

AE56 

MIL-C-71168  CTG  7  62MM  TRNG  AMMO  M974 

AR 

B4 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1305  AE64 

MIL-C-70726A  CTG  50  CAL  BLANK  XM928 

AR 

B2 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1305  AE67 

MIL-C-60896A  AM3  CTG  7.62MM  NATO  REF 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1305 

AE70 

MIL-C-60251A  AM4  CTG  762  NATO  BALL  M80 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1305 

AE71 

MIL-C-60252A  AM4  CTG  762MM  NATO  M62 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1305  AE72 

MIL-C-46281F  AM2  CTG  7.62MM  TRACER  M62 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1305 

AE73 

MII-C-46931F  AMI  CTG  7.62MM  M80 

AR 

Bi 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A515 

MIL-F-71153  fin  MORTAR  CTG  M33 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A540 

MIL-C-50861A  AM5  CTG  40MM  M430  MTL  PARTS 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A542 

MIL-C-50872C  AM2  CTG  40MM  HEOP  M433  LAP 

AR 

Bl 

931 

931 

931 

G 

AR 

N 

1310 

A544 

MIL-C-50446A  AM2  CASE  CTG  40MM  M118 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310  A545 

MIL-C-60985A  AM2  CASE  CTG  40MM  M118 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A546 

MIL-C-48070  AMI  CASE  CTG  40MM  M169 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A547 

MIL-C-60982B  AM6  CASE  CRTG  40MM  M169 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A548 

MIL-C-50509A  AMI  CTG  40MM  M585  LAP 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1310 

A549 

M1L-C-50862A  AM2  CTG  40MM  HEOP  M430 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

A981 

MIL-P-14852B  AM  1  PJCTL  105MM  ILLUM 

AR 

Bl 

883 

884 

941 

Y 

AR 

L 

r 

L, 

1315 

AB21 

D0D-C-63480C  AM  2  CRTG  120MM  M831  LAP 

AR 

Bl 

884 

892 

892 

A 

AR 

N 

c 

1315 

AD58 

MIL-C-63261  AM2  CTG  105  MM  HE  M760  LAP 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

AD59 

MIL-C-45195E  AM3  CTG  105MM  HE  MI  LAP 

AR 

Bl 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AE14 

MIL-C-71150  CTG  60MM  PRAC  SR  M766  LAP 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

AE15 

MIL-K-71151  KIT  REFURB  FOR  M766  CRTG 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

AE16 

MIL-B-71154  BODY  FOR  CRTG  M766 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

AE17 

MIL-C-71155  CRTG  IGNITIOON  H987  LAP 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

AF07 

MIL-C-71177  CTG  120MM  M934  LAP 

AR 

B2 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AF26 

DOD  C  634870  AM4  COMBOS I BLE  CASE 

AR 

Bl 

934 

934 

934 

U 

AR 

N 

1315 

AF28 

MIL-C-63458  REV  F  CTG  120MM  M830 

AR 

B2 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AF30 

D0D-C-64013C  NOT  1  CART  M829  LAP 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AF31 

D0D-P-64012D  NOTl  PROJ  M829  LAP 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AF32 

00D-P-64011B  NOT  1  PENETRATOR  M829 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AF33 

DOD  C  64010  AMll  120MM  M865  LAP 

AR 

Bl 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1315 

AF35 

MIL-P-71055A  AMI  PROJ  120  MM  XM929 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1315 

AF38 

MIL-P-50791C  AMS  PROJ  105MM  TPDS-T  M737 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1515 

AF39 

MIL-C-70815  ami  CART  M900  LAP 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1320 

AB78 

MIL  XXXX  PJCTL  GDE  155MM  M712  MIPRCS 

AR 

B4 

901 

903 

903 

A 

AR 

N 

r 

1320 

AC75 

MIL-P-7109S  PROJ  M864  WEATHER  SEAL  ASSY 

AR 

B4 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1320 

ADIO 

MlL-P-632386  AM2  PROJETIILE  M718  M744  AT 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1320 

ACll 

MIL-P-48649  AM3  PROJECTILE  M718A1  M741A1 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1320 

AD12 

MIL-P-14824B  AM2  PROJ  HE  155MM  M107 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1320 

AD13 

MIL-P-60377B  AMI  PROJ  155MM  M107  LAP 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1330 

A378 

MIL-C-60537  rev  A  CRTG  GRENADE  556  M195 

AR 

B2 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1330 

A379 

MIL-G-63393  AM3  GRENADE  GP  HE  M74  LAP 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1330  A381 

MIL-C-70991  REVA  CLOTH  COATED  KELUAR 

AR 

B2 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1345 

A599 

MIL-B-71014  BODY  ASSY  FOR  M87  CANISTER 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1345 

A621 

MIL-B-7C731A  BATTERY  PRIMARY  5  MAH 

AR 

B2 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1345 

A624 

MlL-M-70719  REV  A  MINE  HE  VOLCANO 

AR 

E2 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

1345 

A626 

MIL  M  70696A  MINE  ANT!  PERS  M86 

AR 

B2 

934 

934 

934 

2 

AR 

N 

1370 

A266 

MIL  C  13739B  COMPOSITION  DELAY 

AR 

B2 

873 

882 

882 

A 

AR 

N 

r 

IS'^O 

A269 

MlL-S-70716  SIM  FLASH  ARTY  TANK 

AR 

B4 

674 

881 

885 

A 

AR 

E 

1375 

0372 

RIL  D  204E  DINITROTOLUENE 

AR 

B2 

873 

862 

882 

A 

AR 

n<: 

N 

r 

1375 

0373 

MIL  N  246C  NITROGLYCERINE 

AR 

B2 

875 

882 

882 

A 

AR 

OS  11 

N 

c 

1375 

A374 

MIL  S  14929A  SULFER  COMMERCIAL  GRADE 

AR 

B2 

873 

882 

882 

A 

AR 

N 

c 

1375 

A421 

MIL  C  45469  E  AM  1  CAP  BLSTG  NONELEC  M7 

AR 

Bl 

892 

894 

894 

A 

AR 

N 

c 

1375 

A444 

MIL  T  6G394A  TAPE  PRESSURE  SENSITIVE  AM4 

AR 

Bl 

903 

904 

904 

A 

AR 

N 

r 

L, 

1375 

A511 

MIL-C-45469E  AMI  CAP  BLASTING  NON  ELE  M7 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1375 

A512 

MIL-F-469946  AM4  PELLETS  GRANULES 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1376 

0327 

JAN-P-362A  POWDER  BLACK  SODIUM  NITRATE 

AR 

D2 

872 

892 

892 

A 

AR 

OS 

N 

c 

1376 

0330 

MIL  P  223C  POWDtR  BlACK 

AR 

B2 

873 

882 

891 

A 

AR 

OS  99 

L 

c 

1376 

0331 

MIL  N  244B  NITROCELLULOSE 

AR 

B2 

873 

882 

891 

A 

AR 

OS  99 

L 

E 

1376 

0332 

MIL  P  387D  PENTAERYTHRITE  TETRANITR,ATE 

AR 

B2 

873 

882 

891 

A 

AR 

OS  99 

U 

E 

1376 

0333 

E"  P  408  PENTOLITE  50/50 

AR 

B4 

873 

882 

891 

A 

AR 

AS 

L 

E 

1376 

0334 

mil  L  757B  LEAD  STYPHNATE  NORMAL 

AR 

B2 

873 

882 

891 

A 

AR 

OS 

U 

B 

1376 

A466 

MlL-T-50611  AMI  TRJNITRORESORCINOL 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1376 

A467 

MIL-H-48358  AM4  HMX  RESIN  EXPL  LX-14-0 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1376 

A473 

MIL  P  70956A  AM4  PROPELLANT  M4 

AR 

Bl 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

1376 

A486 

MIL-P-70456C  AM6  PROPELLAN  M31A1E1 

AR 

Bl 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1385 

A002 

MIL-R-XXXXX  ROBOT  MBL  EXP  ORD  DSPL 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

C 

1385 

A003 

MIL-D-XXXXX  DET  EXP  ORD  DSPL 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

r 

C 

1385 

A004 

MIL-T-XXXXX  TOOL  KIT  EXP  ORD  DSPL 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

C 

1385 

A005 

MIL-T-XXXXX  TOOL  SET  RMT  HOOK  AND  LINE 

AR 

B4 

881 

901 

901 

A 

AR 

N 

r 

c 

1390 

0382 

FUZE  DESIGN  GUIDE  SHOCK-VIBR  ENVIROM 

AR 

B4 

831 

841 

894 

A 

AR 

OS  99 

U 

E 

1390 

0543 

MIL-STD-331  TVT  TEST  124  PKGED  FUZES 

AR 

A4 

862 

882 

934 

A 

AR 

OS  99 

U 

B 

1390 

0683 

MIL  STD  1900  IND  SET  PJCTL  FZ  SYSTEM 

AR 

B4 

902 

954 

954 

A 

AR 

U 

C 

1390 

A775 

MIL-F-71149  FUZE  PD  PRAC  M779 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

1390 

A794 

MIL  F  63499E  NOTICE  1  FUZE  M764 

AR 

Bl 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

PAGE  NO.  P  -  21 


AR  -  AR 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PROJECT 


A795 
A796 
A798 
A799 
0240 
0241 
0245 
A242 
A257 
A267 
0024 
AOlO 
AOll 
A012 
A013 
A014 
A403 
A410 
A465 
0158 
A159 
0098 
A048 
0218 
0219 
0015 
0016 
0284 
0881 
A062 
A073 
A184 
A259 
A261  01 
A267 
A274 
A275 
A276 
A279 
A288 
A300 
A302 
A303 
A304 
A306 
A321 
A322 
A323 
A324 
1778 
0211 
0212 
0213 
0214 
0215 
0216 
0223 
A195 
A207 
1953 
1956 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

1578 

1579 
0514 
0515 
0516 
0517 
0518 
0519 
0546 


/ITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

1 1 

^  Q 

Q 

9 

s 

T 

RU 

AL 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

VN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

Y1 

YT 

T 

RT 

s 

D 

D0D-S-63500B  NOT  1  SENSOR  IMPACT 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

MIL  P  70482  REV  C  PRIME  ELEC  M123A1 

AR 

B2 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

MIL-F-48625A  AMI  FUZE  25MM  PDSO  M758 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

MIL-F-71127  AMI  FUZE  PD  PRAC  M775 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

JAN-C-99A  CEMENT  PETTMAN 

AR 

D2 

87? 

89? 

892 

A 

AR 

OS 

N 

C 

JAN-S-732A  SHELLAC  SOLUTION 

AR 

B2 

87? 

80? 

892 

A 

AR 

N 

r 

MIL-STD-1167D  AMMUNITION  DATA  CARD 

AR 

C2 

881 

89? 

89? 

A 

AR 

OS 

99 

N 

r 

MIL-C-13814A  CLOTH  IGNITER 

AR 

B2 

87? 

874 

882 

A 

A(N 

U 

E 

MIL  A  002550C  INT  AM  1  AMMO  GEN  SPEC  FOR 

AR 

B1 

89? 

893 

893 

A 

AR 

N 

c 

MIL-O-71152  OBTURATING  BAND  PLASTIK 

AR 

B4 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

MIL  HDBK  796  EXPLOSIVE  ORDNANCE  DISPOSAL 

AR 

A4 

923 

9?3 

933 

933 

A 

AR 

N 

n 

MIL-HDBK  XXX  LIQ  FILLED  PROJ  DSGN 

AR 

A4 

853 

874 

894 

A 

AR 

U 

B 

MIL-HDBK  XXX  AMMO  SER  DSGN  FOR  PROD 

AR 

A4 

853 

873 

893 

A 

AR 

u 

p 

MIL  HDBK  XXX  MFR  OF  MTLC  CMPNT  OF  ARTV 

AR 

A4 

853 

873 

893 

A 

AR 

L 

B 

MIL  HDBK  XXX  ELEM  OF  TERM  BAL  KILL  MECH 

AR 

A4 

853 

874 

894 

A 

AR 

P 

MIL  HDBK  XXX  ELEM  OF  TERM  BAL  COLLECTION 

AR 

A4 

853 

874 

894 

A 

AR 

U 

P 

MIL-G-70558B  GUN  A  D  ARTILLERY  20MM 

AR 

B1 

88? 

884 

941 

A 

AR 

u 

MIL  T  70578  AM4  TILE  ARMOR  XMl  &  XM2 

AR 

B1 

891 

89? 

941 

G 

AR 

u 

C 

MlL-C-71010  COVERS  COMOF  FOR  TILE  ARMOR 

AR 

B4 

941 

951 

951 

A 

AR 

N 

MIL-S-12204C  SOLDER  LEAD  TIN  ALLOY 

AR 

H5 

93? 

944 

941 

G 

AR 

OS 

11 

U 

MIL-E-45829A  ELECTRODE  WELDING  COPPER 

AR 

H5 

93? 

944 

934 

G 

AR 

u 

MS24529B  CAP  LUBRICATION  FTG  PROTECTIVE 

AR 

H5 

911 

924 

924 

A 

AR 

N 

r 

MIL-S-70615A  SLINGS  TOP-LIFT  FAMILY  OF 

AR 

R1 

933 

944 

944 

A 

AR 

N 

MS51868B  CLP  WR  DBL  SDL  DBL  GRIP  STL 

AR 

H5 

91? 

93? 

93? 

A 

AR 

SH 

99 

N 

r 

c 

MS87007B  SWVL  EYE  AND  LINK 

AR 

H5 

91? 

93? 

93? 

A 

AR 

N 

c 

MS51873  NIPPLE  PIPE  EXTRA  STRONG  STEEL 

AR 

F? 

901 

934 

951 

A 

AR 

11 

J  ; 

MS51953  NIPPLE  PIPE  STANDARD  STEEL 

AR 

F? 

901 

934 

951 

A 

AR 

1 1 

MS51531B  NUT  TUBE  COUPLING  37  DEG  FLARED 

AR 

FI 

941 

941 

941 

G 

AR 

OS 

N 

MS  51815  ELBOW,  PIPE  TO  TUBE 

AR 

CS 

A1 

864 

873 

873 

G 

AR 

OS 

QQ 

U 

r 

MS39155  ADPTR  STR  PIPE  TO  HOSE  MALE 

AR 

R? 

911 

923 

923 

A 

AR 

N 

r- 

MS391S6  ADPTR  STR  TUBE  TO  HOSE  37DEG 

AR 

H5 

911 

9?4 

924 

A 

AR 

N 

r 

MIL-T-48466B  TEST  SET  XM21  CMP  AN/VVG-2 

AR 

A1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

MIL-P-50346B  PWR  SPLY  9333063 

AR 

B2 

874 

88? 

934 

G 

AR 

L 

E 

MIL-C-70707/1A  CCA  SVO  AMPL  TEST  INP 

AR 

B2 

874 

891 

944 

A 

AR 

B 

MIL-T.50337A  TEST  SET  CARD  READER 

AR 

B2 

881 

883 

944 

A 

AR 

L 

E 

MIL  0  70591B  0  BOX  TEST  PANEL 

AR 

B2 

88? 

884 

944 

A 

AR 

U 

R 

MIL  S  70592B  SERVO  AMP  TEST  PANEL 

AR 

B? 

88? 

884 

944 

A 

AR 

L 

E 

MIL  T  50339B  TEST  SET  SUBASSY  MX  8050 

AR 

B? 

88? 

884 

944 

A 

AR 

U 

B 

MIL-C-60898/11A  CCA  SVO  AMPL 

AR 

B2 

88? 

891 

944 

A 

AR 

I  i 

B 

MIL-T-50334C  TEST  SET  SUB  ASSY 

AR 

B2 

88? 

891 

944 

A 

AR 

L 

B 

MIL-V-70588C  V  CONV  TEST  PANEL 

AR 

B2 

883 

893 

944 

A 

AR 

L 

B 

MIL-C-70594B  CMPNT  BO  REMOTE  BIT  TESTER 

AR 

R? 

883 

893 

944 

A 

AR 

B 

MIL-C-70707B  CCA 

AR 

B2 

883 

893 

944 

A 

AR 

LI 

B 

MIL-T-50332B  TEST  SET  SUBASSY 

AR 

R? 

884 

892 

944 

A 

AR 

L 

E 

MIL-T-50789B  TEST  SET  AIR  DEFENSE 

AR 

R2 

864 

892 

944 

A 

AR 

U 

E 

MIL-T-50789A  TEST  SET  AIR  DEFENSE  ARTIL 

AR 

Cl 

934 

944 

941 

G 

AR 

MIL  T  60878  TEST  SET  SIGHT  CURRENT  GEN 

AR 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AR 

k 

MIL  T  60879A  TEST  SET  POWER  PANEL 

AR 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AR 

N 

MIL  T  48599  TEST  SET  INV  CNV  AY  11748234 

AR 

Cl 

934 

944 

941 

G 

AR 

MS  1096  SCREW  CAP  HEXAGON  HEAD 

AR 

IS 

D2 

902 

922 

922 

A 

AR 

SH 

82 

N 

MIL  STD  IlOA  GAGE  PLUG  PLAIN  CYL  GO 

AR 

D1 

RR? 

L 

AR 

OS 

99 

U 

A 

MIL  STD  113A  GAGE  RING  PLAIN  NOT  GO 

AR 

m 

88? 

1 

AR 

OS 

99 

u 

A 

MIL  STD  115  GAGE  PLUG  THD  NOT  GO 

AR 

D1 

881 

L 

AR 

ns 

99 

u 

A 

MIL  STD  1338  GAGE  PLUG  PL  CYL  GO  MIN  DIA 

AR 

D1 

881 

L 

AR 

OS 

L 

A 

MIL  STD  1348  GAGE  PLUG  PL  CYL  NG  MIN  DIA 

AR 

D1 

874 

1 

AR 

os 

L 

A 

MIL  STD  2748  GAGE  PLUG  THD  SET  F  NOT  GO 

AR 

ni 

874 

7 

AR 

OS 

99 

U 

A 

666  B  461A  BLOCK  STEP  MACHINISTS 

AR 

H5 

911 

932 

932 

A 

AR 

99 

N 

C 

MIL  HDBK  204  INSPECTION  EQUIPMENT  DESIGN 

AR 

A2 

821 

843 

903 

A 

AR 

L 

E 

MIL  G  46382  GAGES  SNAP  THREAD  ROLL 

AR 

ni 

863 

7 

AR 

OS 

99 

j  ! 

A 

ASTM-A574M-92  SCREW  CAP  SOCKET  HEAD  AS 

AR 

B5 

R 

934 

934 

934 

G 

AR 

AS 

99 

k 

ASTM-F835-90  SCREWS  CAP  SOCKET  BUTTON 

AR 

B5 

B 

934 

934 

934 

G 

AR 

AS 

99 

N 

AS7466  BOLTS  AND  SCREWS  NICKEL  ALLOY 

AR 

IS 

G5 

R 

914 

924 

9?4 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

AS7468  BOLTS  AND  SCREWS  COBALT  ALLOY 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

AS7471  BOLTS  AND  SCREWS  1900  DEG  F  H/T 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

9?4 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 

AS7467  BOLTS  AND  SCREWS  NICKEL  ALLOY 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

AS7475  BOLTS  AND  SCREWS  WORK  STRENGTHENE 

AR 

IS 

G5 

R 

914 

924 

9?4 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

AS7472  BOLTS  AND  SCREWS  125  KPSI 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

C 

AS7478  BOLTS  AND  SCREWS  1800  DEG  F  SOLUT 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 

AS7479  BOLTS  AND  SCREWS  CRES  HT  RESIST 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 

MIL  S  45915  STUD  LOCKED  IN  KEY  LOCKED 

AR 

IS 

B2 

903 

922 

922 

A 

AR 

AS 

82 

N 

c 

MS51833D  STUB  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  LGHT 

AR 

IS 

B2 

903 

922 

922 

A 

AS 

99 

N 

c 

MS51834D  STUD  LOCKED  IN  KEY  LOCKED  HEAVY 

AR 

IS 

B2 

903 

922 

922 

A 

AS 

99 

N 

c 

MIL  S  45933  STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

B2 

903 

922 

922 

A 

AR 

AS 

82 

N 

c 

MIL  S  45933/lA  STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

B? 

903 

922 

922 

A 

AR 

99 

N 

c 

MIL  S  45933/2A  STUD  KEYRING  LOCKED 

AR 

IS 

R? 

903 

922 

922 

A 

AR 

99 

N 

c 

AS7482  STUDS  STEEL  CRES  HEAT  RESISTANT 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

c 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

or. 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  s 

^  s 

r  Q 

^  s 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

IVt 

IVT 

IVT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PV 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

VT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5307 

0547 

AS7456  STUDS  STEELL  LOW  ALLOY  HEAT  TREAT 

AR 

IS 

G5 

B 

914 

924 

924 

A 

AR 

AS 

99 

N 

r 

5310 

1520 

FF  W  92  WASHER  FLAT  PLAIN 

AR 

IS 

F2 

H 

863 

874 

921 

A 

AR 

OS 

82 

U 

R 

5310 

1560 

MIL  W  XXXX/3  WASHER  SPERICAL  SET  CRES 

AR 

IS 

B4 

H 

864 

882 

903 

A 

AR 

99 

U 

B 

5310 

1581 

DOD  W  XXXX/3  HASHER  FLAT  STEEL  METRIC 

AR 

IS 

B4 

871 

882 

892 

A 

AR 

99 

u 

R 

5310 

1639 

FF-W-92/1  WASHER  FLAT  PLAIN  SQUARE  STL 

AR 

IS 

B4 

874 

882 

921 

A 

AR 

OS 

99 

U 

R 

5310 

1662 

MIL-W-lh33/ll  WASH  SPRING  TEN  HAVE  GAP 

AR 

B4 

882 

892 

921 

A 

AR 

u 

E 

5315 

0465 

MIL-P-20700A  PIN  GROOVED  HEADLESS 

AR 

IS 

B2 

911 

923 

923 

A 

AR 

AS 

99 

N 

r 

5340 

2114 

MS27966B  HINGE  BUTT-NARROW  NON-TEMPLATE 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

u 

5340 

2115 

MS27968B  HINGE  BUTT  BROAD  NON-TEMPLATE 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

u 

5340 

2116 

MS27973B  HINGE  STRAP 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

YDl 

99 

u 

5340 

2117 

MS35821E  HINGE  BUH  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

u 

5340 

2118 

MS35822E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

u 

5340 

2119 

MS35823E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

L 

5340 

2120 

MS35825E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

5340 

2121 

MS35826E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

YDl 

99 

5340 

2122 

MS35829F  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

YDl 

99 

u 

5340 

2123 

MS35830E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

934 

943 

A 

AR 

vni 

99 

u 

5340 

2124 

MS35831E  HINGE  BUTT  CONTINUOUS 

AR 

IS 

F2 

924 

924 

9.34 

943 

A 

AR 

VDl 

99 

u 

5365 

0121 

MIL  S  XXXXX  SHIM  LAMINATED  GEN  SPEC  FOR 

AR 

IS 

F4 

874 

883 

904 

A 

AR 

VDl 

99 

u 

R 

5365 

0122 

MIL  S  XXXXX/1  SHIM  LAMINATED  002 

AR 

IS 

F4 

874 

883 

904 

A 

AR 

VDl 

99 

L 

R 

5365 

0123 

MIL  S  XXXXX/2  SHIM  LAMINATED  003 

AR 

IS 

F4 

874 

883 

904 

A 

AR 

'i  Ui 

99 

U 

B 

53GP 

0145 

ANSI/ASME  B18  2  1  8X  SQ&HEX  BOLTS&SCREWS 

AR 

F2 

841 

851 

914 

A 

AR 

SH 

99 

u 

B 

53GP 

0268 

ASTM-A354-92A  BOLTS  STUDS  AND  OTHER  EXT 

AR 

B5 

B 

941 

941 

941 

G 

AR 

VDl 

99 

N 

5895 

A391 

MIL-A-70920  AMPL  SWEEP  GENERATOR  ASSY 

AR 

B4 

912 

922 

92? 

A 

AR 

N 

r 

5895 

A433 

MIL-C-71068  COMM  PROCESSOR  ASSY  12561713 

AR 

R4 

933 

941 

941 

A 

AR 

N 

5930 

1414 

MIL  S  8805  94  SWITCH  SENS  SPOT 

AR 

FS 

F? 

89? 

911 

911 

A 

AR 

EC 

85 

N 

5940 

1051 

MS  35447  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

894 

A 

ER 

AS 

n 

GS 

N 

5940 

1052 

MS35438B  TERM  LUG  SLDR  TY  COP  STPG  INS 

AR 

D? 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1053 

MS35446C  TERM  LUG  SLDR  TV  COP  TBG  ONE  HO 

AR 

D? 

891 

911 

Z 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1054 

MS  35447  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

902 

A 

AR 

SH 

1  1 

GS 

L 

B 

5940 

1055 

MS  35448  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

902 

A 

AR 

SH 

11 

GS 

U 

B 

5940 

1056 

MS  35449  terminal, LUG, SOLDER  'YPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

894 

A 

AR 

SH 

11 

GS 

N 

C 

5940 

1057 

MS77067A  TERM  LUG  SLDR  TV  PH  BRZ  STP  LKG 

AR 

D? 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1058 

MS77068A  TERM  LUG  SLDR  TV  PH  BRZ  STP  LKG 

AR 

D? 

891 

911 

7 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5940 

1059 

MS77074A  TERM  LUG  SLDR  TV  PH  BRZ  STP  INS 

AR 

D? 

891 

911 

Z 

AR 

SH 

85 

N 

A 

5960  A209 

MIL-E-1/1758VB  AMPLIFIER  TUBE 

AR 

R? 

921 

924 

924 

A 

AR 

N 

C 

5998  AOOl 

MIL-C-70921(AR)  CCA: 12271817 

AR 

R4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

A002 

MIL-C-70924  AR)  CCA: 12281255 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

E 

5998 

A003 

MIL-C-70925(AR)  CCA:12281134 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

A004 

MIL-C-70926(AR)  CCA:12281135 

AR 

B4 

904 

914 

924 

A 

AR 

B 

5998 

A005 

MIL-C-70927  AR)  CCA:12281136 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

u 

E 

5998 

A006 

MIL-C-70928(AR)  CCA:12281137 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

L 

E 

5998 

A007 

MIL-C-70929(AR)  CCA:12281138 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

U 

B 

5998 

A008 

MIL-C-70930(AR)  CCA:12281139 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

B 

5998 

A009 

MIL-C-70932{AR)  CCA:12281141 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

L' 

B 

5998 

AOlO 

MIL-C-70934(AR)  CCA:12271922 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

B 

5998 

AOll 

MIL-C-70935(AR)  CCA:12272324 

AR 

84 

904 

Q  ^ 

924 

A 

AR 

5998 

A012 

MIL-C-70936(AR)  CCA  12271947 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

1 

E 

5998 

A013 

MIL-C-70937(AR)  CCA  12271902 

AR 

84 

904 

Q1  4 

924 

A 

AR 

1 

B 

5998 

AO  14 

MIL-C-70939(AR)  CCA  12272552 

AR 

84 

904 

914 

924 

A 

AR 

L 

B 

5998 

A016 

MIL-C-70980(AR)  NCCA  10559355 

AR 

84 

904 

911 

924 

A 

AR 

L 

E 

5998 

AO  17 

MIL-C-70981(AR)  NCCA  10559365 

AR 

84 

904 

924 

A 

AR 

U 

E 

5998 

A018 

MIL-C-70971(AR)  N  CCA  D  I/O  N02  12279639 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

L 

5998  A019 

MIL-C-70975(AR)  N  CCA  REPROGMBLE  MEMORV 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

5993 

A020 

MIL-C-70960(AR)  CCA  I/O  AND  DISPLAY 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

1 

5998 

A021 

MIL-C-70964(AR)  CCA  12279548  C  PROCESSOR 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

5998 

A022 

MIL-C-70965(AR)  CCA  12279623-1  C  PROCESR 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998 

A023 

MIL-C-70966(AR)  CCA  D  I/O  NOl 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

L 

5998 

A024 

MIL-C-70967(AR)  CCA  RECTICLE  D  12279321 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

jl 

5998 

A025 

MIL-C-70970(AR)  CCA  D  I/O  NO  2  12279470 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

U 

5998 

A026 

MIL-C-70972(AR)  CCA  POWER  CONDIT  9376745 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998 

A027 

MIL-C-70973{AR)  CCA  9376744  SI 

AR 

84 

904 

914 

934 

A 

AR 

u 

5998  A028 

MIL-C-70974(AR)  CCA  9376743SI  MlAl  TNK 

AR 

84 

904 

914 

914 

A 

AR 

N 

C 

5999 

Alls 

MIL-C-70938(AR)  CCA:  12272287 

AR 

84 

901 

904 

924 

A 

AR 

u 

B 

5999 

A116 

MIL-C-70940(AR)  CCA:  9376070 

AR 

84 

901 

904 

924 

A 

AR 

u 

B 

6135 

A229 

MIL  B  70824  BTRY  LI  THIONYL  CL  SGL  CELL 

AR 

B1 

901 

902 

902 

A 

AR 

N 

C 

6145 

1174 

MIL  C  13777G  CA  SP  ELEC  GENL  SPEC  FOR 

AR 

R1 

903 

912 

■7 

AR 

AS 

85 

N 

A 

6645 

0423 

MIL-W-46374F  WATCH  WRIST  GEN  AMND  1 

AR 

A1 

923 

933 

944 

A 

AR 

SH 

99 

U 

D 

6645 

0431 

A-A-XXXXX  STOPWATCH  MILITARY 

AR 

84 

941 

944 

z 

AR 

SH 

99 

N 

6650 

0174 

HIL  C  48497A  AMD  1  COATING  SINGLE  OR 

AR 

81 

894 

904 

904 

A 

N 

C 

6650 

0194 

MIL-C-48497A  AM2  COATING  DURABILITY  REO 

AR 

81 

934 

943 

943 

A 

AR 

N 

6810 

1007 

JAN-T-171A  TOLUENE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1008 

JAN-A-179A  ACID  SULFURIC  AND  OLEUM 

AR 

D? 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1009 

JAN-A-183A  ACID  NITRIC 

AR 

n? 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1010 

JAN-A-187A  ACID  PICRIC 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1013 

JAN-D-242A  DIETHYLPHTHALATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 
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PA  AA 

BA  PP 

-Z-  -A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

C 

RC  GC 

SC  LL 

F  Q  F  Q 

^  9 

5 

F 

RU 

All 

FL 

lu 

R 

n 

ET  NT 

IT  CA 

lYT  lYT 

TYi 

lYT 

A 

MS 

VS 

s 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

1 

RT 

S 

D 

6810 

1014 

JAN-H-257A  HEXACHLORBENZENE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

6810 

1015 

JAN-C-263A  CALCIUM  STEARATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

L 

B 

6810 

1016 

JAN-B-366A  BARTIUM  STEARATE 

AR 

D2 

872 

892 

902 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1017 

JAN-M-476B  MANGANESE  PWD 

AR 

D2 

872 

89? 

90? 

A 

AR 

OS 

L 

b 

6810 

1018 

JAN-B-660A  BARIUM  OXALATE 

AR 

D2 

672 

89? 

90? 

A 

AR 

OS 

U 

E 

6810 

1019 

JAN-D-666A  DINITROCHLORBENZENE 

AR 

D2 

872 

89? 

90? 

A 

AR 

U 

B 

6810 

1027 

MIL  P  156C  POTASSIUM  NITRATE 

AR 

B2 

873 

88? 

902 

A 

AR 

AS 

U 

B 

6810 

1028 

MIL  B  162D  BARIUM  NITRATE 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

AS 

L 

R 

6810 

1029 

MIL  C  178  CHARCOAL 

AR 

B4 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

OS 

U 

B 

6810 

1030 

MIL  P  193B  POTASSIUM  SULFATE 

AR 

B2 

873 

88? 

902 

A 

AR 

MS 

68 

u 

B 

6810 

1031 

MIL  C  216C  CELLULOSE  WOODPULP 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

OS 

u 

R 

6810 

1032 

MIL  P  217B  POTASSIUM  PERCHLORATE 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

AS 

u 

R 

6810 

1033 

MIL  D  218C  OIBUTYLPHTHALATE 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

ns 

1! 

R 

6810 

1034 

MIL  S  271C  STEARIC  ACID 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

OS 

u 

R 

6810 

1035 

MIL  A  512  ALUMINUM  POWDER 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

OS 

L' 

R 

6810 

1039 

MIL-A-459A  ACETIC  ANHYDRIDE 

AR 

D2 

873 

893 

90? 

A 

AR 

OS 

U 

R 

6810 

1040 

MIL-A-465A  ACID  ACETIC 

AR 

D2 

873 

893 

902 

A 

AR 

OS 

u 

B 

6810 

1146 

MIL  N  3399C  2  NITRODIPHENYLAMINE 

AR 

D2 

891 

911 

Z 

AR 

OS 

N 

A 

6810 

AOOl 

JAN-D-664A  DINITROMETHYLANILINE 

AR 

D2 

872 

89? 

904 

A 

AR 

L 

fi 

6810 

A002 

JAN-C-677A  CELLULOSE  REGEN 

AR 

D2 

872 

89? 

904 

A 

AR 

U 

E 

6810 

A004 

MIL  B  51092A  BORON  AMORPHOUS  POWDER 

AR 

B2 

873 

88? 

90? 

A 

AR 

1' 

B 

6810 

A008 

MIL-F-82655  INT  AM  1  FERRIC  OXIDE 

AR 

B1 

874 

882 

904 

A 

AR 

u 

B 

6810 

A040 

MIL  S  50005A  STANNIC  OXIDE 

AR  GS 

H5 

884 

894 

904 

A 

AR 

GS 

L 

E 

6810 

A043 

MIL-T-48149A  AM  4  TITANIUM  DIOXIDE 

AR 

B1 

894 

901 

901 

A 

AR 

N 

r 

6810 

A050 

MIL  M  14779  MAGNESIUM  OXIDE  CALCINED 

AR 

D1  P 

902 

904 

904 

A 

AR 

N 

r 

6810 

A087 

MIL-E-63218  A2  EMULS.  POLYETHELENE  (AMMO 

AR 

A1 

922 

9?3 

9?3 

A 

AR 

N 

c 

6810 

A577 

MIL-N-3399B  AM  1  NITRODIPHENY  LAMINE 

AR 

D1 

864 

88? 

904 

A 

AR 

U 

E 

6810 

8574 

MIL-A-159D  AM  2  ANTIMONY  SULFIOE 

AR 

D1 

864 

884 

904 

A 

AR 

L 

B 

6820 

A098 

JAN-D-511A  DYES  GREEN  AND  SCARLET 

AR 

D2 

B72 

89? 

904 

A 

AR 

L 

b 

6860 

1001 

MIL  C  372D  CLEANING  COMPOUND  SOLVENT 

AR 

A2 

871 

891 

90? 

A 

AR 

AS 

68 

L 

E 

6920 

0028 

MIL  P  70878  PRINTED  WIRING  BOARD  ASSBY 

AR 

B4 

894 

904 

904 

A 

AR 

OS 

16 

N 

C 

6920 

0125 

MIL-C-70618B  (AR)  CCA  12725086 

AR 

B2 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

6920 

AO  15 

MIL-A  70833A1  AUTO  TANK  TGT  11784501 

AR 

B2 

914 

914 

914 

A 

AR 

N 

r 

6920 

A054 

MIL  STD  1910  COMMUNICAT  CODE  STRUCTURES 

AR 

B4 

903 

913 

913 

A 

AR 

N 

C 

6920 

A114 

MIL-A-70833A  AMI  AUTO  TANK  TGT  11784501 

AR 

B1 

924 

934 

934 

A 

AR 

N 

8010 

A178 

MIL  P  52192B  PRIMER  COATING  EPOXY 

AR 

H5 

891 

892 

892 

A 

AR 

N 

r 

8136 

0667 

MIL-P-20293B  PAPER  KRAFT  ASPHALT  IMPREG 

AR 

B2 

932 

94? 

94? 

A 

AR 

AS 

69 

N 

8136 

0674 

MIL-L-45973  LINER  MATERIAL  GREASEPROOF 

AR 

C2 

941 

953 

953 

A 

AR 

OS 

69 

N 

8140 

0959 

MIL-C-23389B  AMI  SHIPPING  CONTAINER  M54E 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

N 

8140 

A780 

MIL-C-70770  CNTR  SHPNG  STOR  AIR  MTG 

AR 

B4 

884 

891 

891 

A 

AR 

N 

c 

8140 

A815 

MIL-B-46506D  AMDS  BOX  AMMO  PACK  WO  WIRE 

AR 

B1 

904 

914 

914 

A 

AR 

OS 

N 

r 

8140 

A982 

MIL  C  70473  REV  A  CUSHION  COMPONENTS 

AR 

B2 

931 

931 

931 

G 

AR 

N 

8140 

A983 

DOD-R-64046  NOT  1  RING  SPT  ASSY 

AR 

E5 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A984 

MIL  C  70472  REV  A  CONTAINER  ASSY 

AR 

B2 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A985 

MIL  C  70478  REV  A  CONTAINER  FOR  120MM 

AR 

B2 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A986 

MIL-C-70998  AMI  CONTAINER  CTG  25  MM 

AR 

B1 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8140 

A989 

MIL-C-63407  CONT  ASSY  CANCELLATION  NOT 

AR 

D1 

934 

934 

934 

G 

AR 

N 

8306 

A146 

MIL-C-40070A  CLOTH  ACRYL  RYN 

AR 

B2 

872 

881 

922 

A 

AR 

l; 

B 

8306 

A147 

MIL-C-1Z800B  CA  CD  W  ELEC  PKG  UF 

AR 

B2 

672 

881 

922 

A 

AR 

L 

B 

8306 

A148 

MIL-C-43033A  CLOTH  COT  WTR  RPlT 

AR 

B2 

872 

881 

922 

A 

AR 

u 

B 

8306 

A149 

MIL-C-43153A  CLOTH  CRTG  POLYEST  VISCOSE 

AR 

B2 

872 

861 

922 

A 

AR 

]  j 

B 

8306 

A470 

MIL-C-43157  cloth  SPUN  VISCOSE  RAYON 

AR 

D2 

924 

941 

941 

A 

AR 

N 

8306 

A471 

MIL-C-13453A  CLOTH  COTTON  SH  (FOR  BDLRS) 

AR 

D1 

924 

941 

941 

A 

AR 

N 

8340 

A557 

MIL  C  10632  COVERS  CASES  TEX  GEN  SPEC  FR 

AR 

Cl 

914 

914 

914 

A 

AR 

N 

r 

9160 

1125 

MIL-L-63460D  LUB  CL  PRES  AMEND  5 

AR 

B1 

941 

941 

941 

G 

AR 

AS 

N 

9160 

0073 

MIL-W-10885B  AM  2  WAX  IMPRG 

AR 

D1 

864 

882 

862 

A 

AR 

OS 

N 

C 

9160 

0074 

MlL-W-12598  AM  2  WAX  MICROCRYSTALLINE 

AR 

D1 

864 

882 

882 

A 

AR 

N 

r 

9160 

1005 

ASTM  D3487  MINRL  INSUL  OIL  ELEC  APPAR 

AR 

B5 

892 

902 

902 

A 

AR 

SH 

11 

N 

r 

9330 

1004 

MIL  P  19468A  PLASTIC  RODS  PTFE  CANCEL  NO 

AR 

E5 

873 

882 

2 

AR 

N 

A 

9330 

A056 

MIL  HDBK  754  PLSTC  MTRX  CMPST  CONT  FBR 

AR 

A4 

914 

923 

923 

A 

AR 

N 

C 

9330 

A057 

MIL  HDBK  755  PLSTC  MAT  PROP  ENG  DSGN 

AR 

A4 

914 

923 

923 

A 

AR 

N 

c 

9330 

A058 

MIL-P-39500  POLYURETHANE  FOAM  KIT  RIGID 

AR 

R1 

921 

923 

942 

A 

AR 

u 

9330 

A062 

MIL-HDBK-797  POLYAMIDE  NYLON  MIL  APPL 

AR 

A4 

932 

934 

934 

A 

AR 

N 

9630 

0028 

MIL-Z-11410B  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY 

AR 

H5 

932 

944 

944 

A 

AR 

OS 

99 

N 

9630 

0029 

MIL-Z-11410B  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY  PWD 

AR 

F4  A 

941 

951 

951 

A 

AR 

OS 

99 

N 

9630 

A027 

MIL-T-13827  TUNGSTEN  POWDER 

AR 

H5 

932 

944 

934 

G 

AR 

u 

9660 

AO  30 

MIL-B-7CS38  BILLET  DEPLETED  URANIUM 

AR 

H5 

941 

951 

951 

A 

AR 

N 

AMS 

116 

MIL-C-70940  (AR)  CCA  9376070 

AR 

B4 

904 

904 

922 

A 

AR 

N 

B 

DRPR 

0289 

MIL  STD  XXXX  DRAWING  PRACTICES  APPL  STD 

AR 

A4 

882 

902 

931 

Z 

AR 

OS 

16 

u 

A 

DRPR 

0292 

MIL  STD  12  abbreviations  REV  E 

AR 

A2 

883 

903 

923 

Z 

AR 

SH 

16 

u 

A 

DRPR 

0299 

MIL  STD  14A  ARCHIT  SYMBOLS  CAN  NOTICE 

AR 

A5  P 

883 

893 

932 

z 

AR 

YOl 

16 

u 

A 

DRPR 

0300 

MIL  STD  17B  1  MECH  SYMBOLS  NOTICE  1  CANC 

AR 

A5  P 

901 

924 

z 

AR 

SH 

11 

N 

A 

ORPR 

0322 

ASME  Y1435  REVISION  OF  DRWGS  ADOPT  NOT 

AR 

A5 

913 

921 

921 

A 

AR 

OS 

16 

N 

c 

DRPR 

0323 

ASME  Y14.2M  LINE  CONV  LTR  ADOPTION  NOT 

AR 

AS 

914 

924 

924 

A 

AR 

OS 

16 

N 

c 

DRPR 

0333  30 

MIL-HDBK-780  STD2  MIL  DWGS  REV  B 

AR  ES 

C2 

941 

944 

z 

AR 

OS 

16 

N 

HFAC 

115 

MIL-C-70938  (AR)  CCA  12272287 

AR 

B4 

904 

904 

922 

A 

AR 

N 

B 
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AC 

NC 
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T 

C 
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GC 

SC 

LL 

9 

^  9 

^  9 

^  9 
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RU 

AU 

FU 

Tl) 
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0 

El 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IVT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

MFFP 

A492 

MIL  HDBK  XXX  MATRL  DTOR  PRV  CNTRL  ARMT 

AR 

A4 

914 

934 

934 

A 

AR 

N 

NDTI 

A067 

MIL  HDBK  793  NOT  TECH  STRL  CMPSTS 

AR 

B4 

901 

902 

902 

A 

AR 

N 

C 

QCIC 

0083 

MIL-STD-109C  QUAL  ASSURANCE  TERMS  &  DEF 

AR 

B2 

881 

893 

92? 

A 

AR 

SH 

?3 

U 

B 

gcic 

0112 

MIL-STD-414  SMPLG  PROC  FOR  INSP  BY  VARS 

AR 

B2 

894 

904 

904 

A 

AR 

OS 

23 

N 

C 

gcic 

0114 

MIL-HDBK-S3-1A  GUIDE  FOR  ATTD  LOT  SMPLG 

AR 

02 

894 

904 

904 

A 

AR 

SH 

?3 

OH 

N 

C 

QCIC 

0137 

DOD-STD-2168  DEF  SYS  SOFTWARE  QUAL  PROG 

AR 

A2 

914 

924 

Z 

AR 

EC 

10 

N 

A 

THJM 

0324 

MIL-STD-1252  INERTIA  FRICTION  WELD  PROC 

AR 

H5 

933 

944 

944 

A 

AR 

SH 

N 

THJM 

A321 

MIL-B-12672  BRAZE  WELDING  OXYACETYLENE 

AR 

H5 

933 

944 

944 

A 

AR 

N 

THJM 

A322 

MIL-B-12673  BRAZING  OXYACETYLENE 

AR 

H5 

933 

944 

944 

A 

AR 

N 

AR 

TOTAL 

- 

458  .  DELINQUENT  -  275  ,  STATUS  COOES:  A  - 

■  313 

>  . 

G  - 

116,  Y 

-  4 

.  Z  -  25 

1095 

0226 

MIL-STD-2088  BOMB  RACK  UNIT  BRU  AIRCRA 

AS 

R2 

933 

944 

944 

A 

AV 

AS 

18 

N 

1095 

N272 

MIL-I-8671C  AS  INSTALLATION  OF  DROPPABLE 

AS 

R2 

94? 

942 

94? 

G 

AS 

N 

1377 

NE43 

MIL-D-23615B  AS  AMEND  2  DESIGN  AND  EVAL 

AS 

F2 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

1377 

NE54 

MIL-D-21625F  AS  AMEND  1  DESIGN  AND  EVAL 

AS 

R? 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

1510 

N051 

MIL  A  8861B  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGIDI 

AS 

R2 

914 

934 

94? 

94? 

A 

AS 

U 

A 

1510 

N053 

MIL-A-8866C  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

914 

9.34 

94? 

94? 

A 

AS 

U 

A 

1510 

N054 

MIL-A-8867C  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

914 

934 

94? 

94? 

A 

AS 

U 

A 

1510 

N057 

MIL-A-8865B  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R2 

914 

934 

942 

94? 

A 

AS 

U 

A 

1510 

N059 

HIL-A-8860B“AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGID 

AS 

R? 

9^1 

934 

94? 

94? 

A 

AS 

U 

A 

1510 

N060 

MIL  A  8869B  AIRPLANE  STRENGTH  AND  RIGIDI 

AS 

R? 

P 

92? 

94? 

94? 

A 

AS 

N 

1560 

0179 

MIL  T  5578  TANK  FUEL  ACFT  SLF  SEAL  REV  0 

AS 

n? 

893 

913 

942 

A 

AV 

AS 

U 

1560 

0180 

MIL  T  6396  TANKS  ACFT  PROP  FLUID  REV  F 

AS 

0? 

893 

913 

944 

A 

AV 

AS 

u 

1560 

N177 

MIL  T  81571  THERMAL  PROT  SYS  ACFT  REV  A 

AS 

D? 

893 

913 

94? 

A 

AS 

u 

1560 

N190 

MIL  T  18847C  TANKS  FUEL  AIRCRAFT  AUXILIA 

AS 

R2 

914 

934 

95? 

95? 

A 

AS 

u 

A 

1560 

N191 

MIL-C-81590  COCKPIT  CANOPY  SYSTEM  FIXED 

AS 

R? 

94? 

954 

954 

A 

AS 

u 

15GP 

0079 

MIL  STD  2069  REV  A  REQMTS  ACFT  SURBIBLTY 

AS 

A? 

P 

881 

89? 

954 

A 

AV 

AS 

11 

u 

15GP 

0094 

MIL  STD  2089  AIRCRAFT  NONNUC  SURV  TERMS 

AS 

A? 

904 

914 

954 

A 

AV 

AS 

11 

u 

15GP 

NOOl 

MIL-I-18259  INSTALLATION  OF  WINDOW  ANTI 

AS 

R2 

914 

934 

952 

95? 

A 

AV 

AS 

u 

A 

15GP 

N003 

MIL-F-18372  FLIGHT  CONTROL  SYSTEMS 

AS 

R2 

914 

934 

953 

953 

A 

AS 

u 

A 

1620 

0135 

MIL  L  8552C  LNDING  GEAR  AIRCRAFT  SHCK  AB 

AS 

R2 

913 

931 

943 

A 

AV 

AS 

99 

u 

C 

1630 

0342 

MIL  B  8584C  BRAKE  SYS  WHEEL  ARCFT  DESGN 

AS 

R? 

913 

931 

943 

A 

AV 

AS 

99 

u 

C 

1650 

0507 

MIL-R-8931A  RESERVOIRS  AIRCRAFT  AND  MIS 

AS 

R2 

AP 

931 

934 

94? 

A 

AV 

AS 

99 

u 

1650 

0512 

MIL-STD-2224  PUMP  HYDRAULIC  DELIVERY  GEN 

AS 

R? 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

1650 

N176 

MIL-F-8815  24B  AS  FILTER  ELEMENT  NONCLE 

AS 

B? 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

1660 

0605 

MIL  C  19803F  CONVERTER  LIQ  OXYGEN  10  LIT 

AS 

F] 

902 

903 

914 

941 

Y 

AS 

99 

U 

1660 

0617 

MIL  V  9370D  1  VLVE  AUTO  PRES  REG  ANTI  G 

AS 

R2 

914 

924 

954 

A 

AV 

AS 

99 

U 

r 

u 

1660 

0622 

MS22059D  OXY  SYS  PORT  295  CU  IN  HI  PRES 

AS 

R? 

9?1 

941 

941 

Y 

AV 

AS 

99 

U 

1660 

N608 

MIL  C  85521  CONCENTRATOR  OXYGEN  GGU-7/A 

AS 

F] 

902 

903 

914 

95? 

A 

U 

1660 

N615 

MIL  E  18927E  AS  ENVRMNTL  CNTRL  SYS  ACFT 

AS 

R2 

913 

931 

944 

A 

AS 

U 

c 

1660 

N623 

MIL  I  81387A  AS  2  INOCTRS  LIQ  OXY  QUANT 

AS 

R? 

9?1 

941 

941 

Y 

AS 

U 

1660 

N624 

MIL  I  81388A  AS  INDCTR  RPTRS  LIQ  OXY 

AS 

R? 

9?1 

941 

941 

Y 

AS 

U 

1660 

N625 

MIL  R  9345  USAF  1  REG  AIR  PRESS  ACFT  CBN 

AS 

R? 

9?1 

941 

941 

Y 

AS 

u 

1660 

N654 

MIL  M  XXXXX  AS  MONITOR  OXYGEN  CRU  99  A 

AS 

A4 

941 

944 

944 

A 

AS 

N 

1670 

081/ 

MS22017D  SNAP  PARACHUTE  HARNESS  QUICK  FI 

AS 

A2 

934 

934 

934 

G 

GL 

AS 

11 

N 

1670 

0818 

MS22018D  SNAP  PARACHUTE  HARNESS  QUICK  FI 

AS 

A? 

934 

934 

934 

G 

GL 

AS 

11 

N 

1680 

0554 

MIL  C  81975B  COUPLING  AERIAL  PRESS  REFUE 

AS 

F2 

88? 

89? 

944 

A 

AS 

11 

u 

R 

1680 

0598 

MIL  C  81774A  1  CONT  PNL  ACFT  GEN  REQTS 

AS 

R1 

913 

933 

944 

A 

AV 

AS 

11 

U 

D 

1680 

N590 

MIL  C  25162B  COUPLING  RECEPTION  FLIGHT 

AS 

R2 

914 

934 

95? 

952 

A 

99 

L 

A 

1680 

N60D 

MIL  A  19736A  2  AIR  REFUELING  SYS  GEN  SPE 

AS 

R2 

914 

934 

951 

951 

A 

AV 

AS 

!  ' 

A 

16GP 

NUlU 

MIL  R  81367  RAIN  REMOVAL  SYS  ACFT  WINDSh 

AS 

D? 

88? 

89? 

961 

A 

AS 

U 

B 

16GP 

NOll 

MIL  R  81589  RAIN  REPEL  FLUID  APP  SYS  ACF 

AS 

D2 

88? 

89? 

942 

A 

AS 

u 

B 

16GP 

N014 

MIL  B  81366  AS  BOUNDARY  LAYER  CONTROL 

AS 

R? 

912 

93? 

944 

A 

AS 

u 

r 

16GP 

N015 

MIL  B  81592  BLEED  AIR  SYSTEMS  LOAD  ANALY 

AS 

R? 

941 

941 

941 

G 

AS 

N 

2915 

0130 

MIL  I  18802A  INSTAL  OF  FUEL  AND  OIL 

AS 

R2 

914 

934 

95? 

952 

A 

AV 

AS 

U 

A 

2995 

0172 

MIL-A-85513  ADAPTERS  NONMETALLIC  DRIVE 

AS 

A4 

913 

922 

9?? 

A 

AS 

N 

f 

2995 

01/3 

MIL-A-85513/1  ADAPTER.  SPLINE,  BASIC  SIZ 

AS 

A4 

913 

922 

9?? 

A 

AS 

N 

C 

2995 

0174 

MIL-A-85513/2  ADAPTER,  SPLINE,  SIZE  3/4 

AS 

A4 

913 

922 

922 

A 

AS 

N 

r 

3110 

0769 

MIL  B  7949E  BEARINGS  BALL  AIRFRAME  REV  F 

AS 

A2 

893 

911 

942 

A 

AV 

AS 

99 

U 

R 

3110 

0810 

MIL  STD  XXX  VIBRATION  AND  NOISE  TESTING 

AS 

IS 

A4 

912 

914 

942 

A 

AS 

u 

B 

3110 

0811 

MIL  B  8914B  BEARING  ROLLER  SELF  ALIGNING 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AT 

AS 

99 

N 

3110 

0812 

MIL  B  6038A  BEARINGS  BALL  BELLCRANK 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AT 

AS 

11 

N 

3110 

0813 

04 

MIL-B  913  4  BEARING  BALL  ANNULAR  METRIC 

AS 

IS 

F4 

C 

913 

924 

932 

A 

AT 

AS 

99 

U 

C 

3110 

0845 

MIL-B-3990D  3  BEARINGS  ROLLER  NEEDLE  AIR 

AS 

IS 

A1 

FP 

932 

934 

944 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

U 

3110 

0890 

MS24466H  BEARING  NEEDLE  HEAVY  DUTYTRACK 

AS 

IS 

R2 

FP 

932 

934 

944 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

U 

3110 

0891 

MS21428A  BEARING  BALL  AIRFRAME  EXTRA 

AS 

IS 

R? 

FP 

932 

934 

944 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

U 

3110 

0892 

MS27649D  BEARING  BALL  AIRFRAME  INTERMEDI 

AS 

IS 

R2 

FP 

932 

934 

944 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

u 

3110 

0903 

MIL-STD-1334B  2  PROCESS  FOR  BARRIER  COAT 

AS 

F2 

JP 

941 

951 

951 

A 

AR 

AS 

85 

IS 

N 

3110 

0904 

MIL-B-81793D  BEARINGS  BALL  ANNULAR  FOR  I 

AS 

AS 

Cl 

JP 

941 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

3110 

0905 

NIL-B-913  BEARINGS  BALL  ANNULAR  FOR  INST 

AS 

Cl 

JP 

941 

951 

951 

A 

AT 

AS 

99 

IS 

N 

3120 

0687 

MIL  B  XXXXX  BEARINGS  TRACK  ROLLER 

AS 

A4 

873 

884 

942 

A 

AS 

L 

B 

3120 

0687 

01 

MIL  B  XXXXX  1  BEARINGS  TRACK  ROLLER  TYP2 

AS 

A4 

873 

884 

942 

A 

AS 

U 

3120 

068/ 

02 

MIL  B  XXXXX  2  BEARING  TRACK  ROLLER  TYP2 

AS 

A4 

873 

884 

942 

A 

AS 

U 

3120 

068/ 

03 

MIL  B  XXXXX  3  BEARING  TRACK  ROLLER  TYP3 

AS 

A4 

873 

884 

942 

A 

AS 

U 

3120 

0687 

04 

MIL  B  XXXXX  4  BEARUNGS  TRACK  ROLLER  TYP5 

AS 

A4 

873 

884 

942 

A 

AS 

U 

I 

i 
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PA 

AA 

BA 

PP 
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l.L 

^  9 
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AU 

FU 
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FT 
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CA 
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iyt 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s 

D 

3120 

0702 

MS14101G  6EARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 

AS 

A2 

902 

904 

942 

A 

AV 

AS 

99 

u 

E 

3120 

0703 

MS14103G  GEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 

AS 

A2 

902 

904 

942 

A 

AV 

AS 

99 

u 

B 

3120 

0704 

MIL  8  81820E  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 

AS 

A2 

902 

911 

942 

A 

AV 

AS 

99 

u 

B 

3120 

0705 

MIL  8  81820F  BEARINGS  PLAIN  SUPPLEMENT  1 

AS 

A1 

902 

911 

942 

A 

AV 

AS 

99 

u 

B 

3120 

0714 

MIL  8  8948A  BEARINGS  PLAIN  ROD  END  TFE 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AV 

AS 

11 

N 

3120 

0715 

MIL  8  8943A  BEARINGS  JOURNAL  PLAIN 

AS 

R2 

933 

953 

I 

AV 

AS 

11 

N 

3120 

0716 

MIL  8  8942A  BEARING  PLAIN  TFE  LINED 

AS 

R2 

933 

953 

Z 

AV 

AS 

11 

N 

3120 

0718 

01 

MIL  8  81936  1  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 

AS 

A2 

922 

933 

941 

G 

AV 

AS 

99 

U 

D 

3120 

0/18 

02 

MIL  8  81936  2  BEARINGS  PLAIN  SELF  ALIGN 

AS 

A2 

922 

933 

941 

G 

AV 

AS 

99 

U 

D 

31GP 

0015 

MIL  STD  2159  BEARING  TEST  METHODS 

AS 

A4 

841 

854 

944 

A 

AV 

AS 

11 

U 

3439 

0817 

MIL  F  69398  FLUX  AL  AND  AL  ALLOY  GAS  WEL 

AS 

R2 

921 

924 

944 

A 

AT 

AS 

11 

u 

C 

36b5 

N116 

MIL  T  85418  TANK  STORAGE  LIQUID  OXYGEN 

AS 

FI 

902 

903 

914 

941 

Y 

u 

4030 

024/ 

AND10081  REV  3  TERMINAL  SHANK  SWAGIN 

AS 

R2 

924 

924 

934 

941 

G 

ME 

AS 

99 

IS 

u 

4/20 

N035 

MIL  H  22343A  AS  HOSE  ASSMBLS  MET  LIQ  OXY 

AS 

R2 

921 

941 

941 

Y 

AS 

u 

4730 

0252 

MIL-F-3541C  FiniNGS  LUBRICATION  GENERAL 

AS 

R? 

931 

951 

951 

A 

AR 

AS 

99 

N 

4730 

0278 

MIL-C-85061  COUPLING  FUEL  LINE  FLEX 

AS 

R2 

934 

954 

954 

A 

AV 

AS 

N 

4/30 

1027 

MIL  F  85421  FITTINGS  BEAM  SEAL  REV  8 

AS 

D2 

873 

884 

944 

A 

AV 

AS 

99 

[; 

B 

4/30 

1055 

MIL  C  254278  COUPLING  ASSEMBLY 

AS 

A2 

881 

884 

954 

A 

AV 

AS 

99 

U 

4820 

0590 

MIL  V  183188  VALVE  PRES  REG  OXYGEN  SYSTE 

AS 

FI 

902 

903 

914 

944 

A 

AV 

AS 

/I 

P 

4820 

0622 

MS22012D  VALVE  HI  PRESS  OXY  CYL  AUTO  OPN 

AS 

R2 

921 

941 

941 

A 

AV 

AS 

71 

CS 

N 

4940 

0443 

MIL-S-22805B  SPRAY  KIT  SELF  PRESSURIZED 

AS 

Cl 

J 

941 

941 

941 

G 

A1 

AS 

99 

N 

bl20 

8095 

01 

MIL  I  81969  1  INST  &  REM  TOOL  REV  A 

AS 

F? 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

R 

bl20 

8095 

02 

MIL  I  81969  2  INST  &  REM  TOOL  REV  A 

AS 

F2 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

L 

P 

bl20 

8095 

03 

MIL  I  81969  3  INST  &  REM  TOOL  REV  A 

AS 

F2 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

U 

R 

bl20 

8095 

04 

MIL  I  81969  16  INST  &  REM  TOOL  REV  A 

AS 

F2 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

U 

R 

bl20 

8095 

05 

MIL  I  81969  17  INST  &  REM  TOOL  REV  A 

AS 

F2 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

L 

B 

bl20 

8095 

06 

MIL  I  81969  18  INST  AND  REM  TOOLS  REV  A 

AS 

F? 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

U 

R 

bl20 

8095 

07 

MIL  I  81969  19  INST  &  REM  TOOl  REV  A 

AS 

F? 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

1  _ 

E 

bl2D 

8095 

08 

MIL  I  81969  20  INST  AND  REM  TOOLS  REV  A 

AS 

F? 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

u 

R 

bl20 

8095 

11 

MIL  I  81969  27  INST  AND  REM  TOOLS 

AS 

F2 

871 

881 

944 

A 

CR 

AS 

85 

L 

E 

b320 

0/96 

MS14218  RIVET  SOLID  120  DEG  FLUSH  SHEAR 

AS 

IS 

F2 

933 

941 

941 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

b320 

0803 

MS14219(AS)  RIVET  SOLID  120  DEG  HD  TEN  H 

AS 

IS 

F? 

934 

94? 

94? 

A 

AV 

AS 

99 

IS 

N 

5340 

2046 

MIL-C-85052/5  CLAMP  SADDLE  400F 

AS 

F4 

913 

924 

951 

A 

AS 

U 

b340 

204/ 

MIL-C-85052/6  CLAMP  INSERT  275F 

AS 

F4 

913 

924 

951 

A 

AV 

AS 

99 

L 

b340 

2048 

MIL-C-85052/7  CLAMP  INSERT  LOOP  500F 

AS 

F4 

913 

924 

951 

A 

AV 

AS 

99 

L 

b340 

2082 

MIL  C  85449  CLAMP  ASSMBLY  SADDLE  TYPE 

AS 

R2 

92? 

932 

944 

A 

AV 

AS 

99 

U 

C 

b340 

2152 

AS3298  CUSHION  TUBE  CLAMP  SUPPORT  PTFE 

AS 

IS 

F5 

B 

933 

941 

941 

A 

AR 

AS 

99 

N 

5340 

2156 

MIL-F-85731/1A  FASTENER  ELECTRONIC  EQUIP 

AS 

R2 

934 

942 

942 

A 

ER 

AS 

99 

IS 

N 

5345 

N058 

MIL  W  81319A  AS  1  WHLS  ABRSV  NYLON 

AS 

F2 

931 

931 

941 

941 

Z 

AS 

N 

A 

5350 

0014 

MIL  8  169098  BUFFING  AND  POLISH  CMPDS 

AS 

D2 

874 

884 

934 

A 

AS 

99 

U 

5355 

0213 

MIL  K  25049  2  KNOB  CONT  ELECTRONIC  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

FR 

AS 

11 

IS 

u 

B 

5355 

0214 

MIL  S  25049  3  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

11 

IS 

u 

B 

5355 

0215 

MIL  K  25049  4  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

AS 

11 

IS 

u 

B 

5355 

0216 

MIL  K  25049  5  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

11 

IS 

u 

B 

5355 

021/ 

MIL  K  25049  6 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

FR 

AS 

11 

IS 

u 

R 

5355 

0218 

MIL  K  25049  7  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

FR 

AS 

11 

IS 

u 

p 

5355 

0219 

MIL  K  25049  8  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

i: 

IS 

1 . 

P, 

5355 

0220 

MIL  K  25049  9  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

11 

IS 

L 

fi 

5355 

0221 

MIL  K  25049  10  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

ER 

AS 

11 

IS 

u 

R 

5355 

0222 

MIL  K  25049  11  KNOBS  CONT  ELECT  EQUIP 

AS 

IS 

A4 

871 

874 

944 

A 

FR 

AS 

n 

IS 

L 

E 

5355 

0226 

MIL  K  25049C 

AS 

IS 

A2 

864 

874 

944 

A 

ER 

AS 

^  1 

IS 

U 

5355 

022/ 

MS  25165 

AS 

IS 

A? 

864 

874 

944 

A 

ER 

AS 

ii 

E 

5355 

0228 

MS25166E  KNOB  POINTER  ILLUM 

AS 

IS 

A? 

864 

874 

944 

A 

ER 

AS 

11 

ii 

B 

5355 

0229 

MS25167F  KNOB  ROUND  SMALL 

AS 

IS 

A2 

864 

874 

944 

A 

AS 

11 

u 

B 

5355 

0230 

MS25168F  KNOB  ROUND 

AS 

IS 

A? 

864 

874 

944 

A 

AS 

11 

u 

B 

5355 

0231 

MS25169G  KNOB  BAR  SMALL 

AS 

IS 

A? 

864 

874 

944 

A 

AS 

11 

u 

R 

5355 

0232 

MS25170F  KNOB  BAR 

AS 

IS 

A2 

864 

874 

944 

A 

AS 

11 

u 

B 

5355 

1010 

MS25164E  SKIRT  CONTROL  KNOBS 

AS 

R? 

922 

934 

944 

944 

A 

AS 

11 

u 

A 

5355 

NOOl 

MS33742A  SHAFTS  CONTROL  KNOB 

AS 

R5 

923 

933 

944 

A 

AS 

u 

D 

5355 

N002 

MS33743A  HOLES  CONTROL  KNOB  SHAFT 

AS 

R5 

923 

933 

944 

A 

A' 

u 

D 

5680 

0201 

MIL  C  7438G  CORE  MATERIAL  ALUMINUM 

AS 

R2 

914 

924 

944 

A 

ME 

A. 

1 : 

u 

5680 

0203 

MIL  C  21275C  CORE  METALLIC  HT  RESISTING 

AS 

R5 

921 

931 

944 

A 

ME 

AS 

ii 

u 

5935 

3759 

MIL  C  7974  3  CONNECTOR  PLUG  ATTACHABLE  E 

AS 

A4 

893 

914 

944 

A 

AV 

AS 

85 

u 

5935 

3787 

MIL  C  5015G  CONNECTOR  ELECTRICAL  REV  H 

AS 

R? 

901 

921 

944 

A 

CR 

AS 

85 

u 

5935 

3807 

MS3459  REV  C  ELECTRICAL  CONNECTOR 

AS 

A2 

903 

913 

942 

A 

CR 

AS 

85 

u 

D 

5935 

3845 

01 

MIL  C  85049  RR  CONNECTOR  ACCESSORY  MOUNT 

AS 

F4 

911 

921 

941 

G 

CR 

AS 

85 

u 

5935 

3845 

02 

MIL  C  85049  SS  CONNECTOR  ACCESSORY  MOUNT 

AS 

F4 

911 

921 

941 

G 

CR 

AS 

85 

u 

5935 

3845 

03 

MIL  C  85049  TT  CONNECTOR  ACCESSORY  MOUNT 

AS 

F4 

911 

921 

941 

G 

CR 

AS 

85 

u 

5935 

3849 

MS27488L  PLUG  END  SEAL  ELEC  CONNECTOR 

AS 

R? 

912 

922 

944 

A 

CR 

AS 

85 

u 

B 

5935 

3956 

MS3493B  CONNECTORPLUG  AND  CAPELECT 

AS 

H5 

P 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5935 

3962 

MIL-C-83413/4  CONNECTOR  PLUG 

AS 

ES 

B2 

P 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

S5 

N 

5935 

3973 

MIL-C-5015G  4  CONNECTOR  ELECTRICAL  CIR 

AS 

B1 

JP 

941 

942 

942 

A 

CR 

AS 

85 

N 

5940 

1121 

MS20659J  TERMINAL  LUG  CRIMP  STYLE  COPPYE 

AS 

A? 

904 

924 

944 

A 

ER 

AS 

85 

u 

C 

5940 

1122 

MS25036P  TERMINAL  LUG  CRIMP  STYLE  COPPER 

AS 

A? 

904 

924 

944 

A 

ER 

AS 

85 

u 

C 

5940 

1123 

MIL-T-7928G  TERMINALS  LUG  SPLICES  CONDUC 

AS 

F? 

904 

914 

944 

A 

ER 

AS 

85 

u 

E 

5940 

1155 

MS27212N  TERMINAL  BOARD  ASSEMBLY  MOLDED 

AS 

R2 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 
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. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5940 

1169 

MS  25226C  LINK  TERMINAL  CONNECTING 

AS 

R2 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5945 

N755 

MIL-I-81663/2  (AS)  INDICATOR  BUILT  IN  TE 
MIL  M  49199  3  MICMPHONE 

AS 

ES 

F5 

P 

934 

941 

941 

G 

AS 

L 

5965 

0222 

03 

AS 

ES 

A4 

923 

933 

942 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

U 

n 

5965 

022? 

04 

MIL  M  49199  4  MICROPHONE 

AS 

ES 

A4 

923 

933 

942 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

u 

D 

5970 

1119 

MIL-I-XXXXX  INSULATING  COMPONENTS  MOLDED 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

01 

MIL-I-XXXXX  1  INSUL  COMP  MOLDED  ST 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

0? 

MIL-I-XXXXX  2  INSUL  COMP  MOLDED  RA 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

03 

MIL-I-XXXXX  3  INSUL  COMP  MOLDED  ST  OP 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

04 

MIL-I-XXXXX  4  INSUL  COMP  MOLDED  RA  LP 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

05 

MIL-I-XXXXX  5  INSUL  COMP  MOLDED  ST  LP  MI 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

06 

MIL-I-XXXXX  6  INSUL  COMP  MOLDED  RA  LP  MI 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

07 

MIL-I-XXXXX  7  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  T 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

08 

MIL-I-XXXXX  8  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  Y 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5970 

1119 

09 

MIL-I-XXXXX  9  INSUL  COMP  MOLDED  CABLE  I 

AS 

F4 

934 

944 

944 

A 

MR 

AS 

85 

N 

5975 

1074 

MIL  S  23190E  STRAPS  CLAMPS 

AS 

R1 

913 

923 

944 

A 

CR 

AS 

85 

U 

E 

6145 

1121 

05 

MIL  C  5756  5  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA 

AS 

A4 

892 

904 

944 

A 

AS 

85 

L 

6145 

1121 

06 

MIL  C  5756  6  CABLE  POWER  ELECTRIC  PORTA 

AS 

A4 

894 

904 

944 

A 

AS 

85 

U 

6145 

1180 

MIL  C  XXXX  CONDUCTOR  STRANDED  UNINSULATE 

AS 

A4 

904 

924 

944 

A 

CR 

AS 

99 

L 

6145 

2008 

MIL-W  81381A  WIRE  ELECTRIC  POLYIMIDE  INS 

AS 

C2 

911 

924 

944 

A 

CR 

AS 

85 

L 

6145 

2015 

MIL-C-85485A  CABLE  ELECTRIC  FILTER  LINE 

AS 

R2 

921 

934 

953 

A 

CR 

AS 

85 

U 

6145 

2044 

01 

MIL-W-22759  QQ  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

U 

A 

6145 

2044 

02 

MIL-W-22759  RR  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

952 

A 

CR 

AS 

85 

u 

6145 

2044 

03 

MIL-W-22759  SS  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

932 

934 

95? 

952 

A 

CR 

AS 

85 

u 

A 

6145 

2044 

04 

MIL-W-22759  H  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

u 

A 

6145 

2044 

05 

MIL-W-22759  UU  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

L 

A 

6145 

2044 

06 

MIL-W-22759  VV  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

L 

A 

6145 

2044 

07 

MIL-W-22759  WW  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

U 

A 

6145 

2044 

08 

MIL-W-22759  XX  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

U 

£. 

6146 

2044 

09 

MIL-W-22759  YY  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

93? 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

U 

A 

6145 

2044 

10 

MIL-W-22759  Z2  WIRE  ELECT  FLUOROPOL  INSU 

AS 

A4 

932 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

L 

A 

6145 

2044 

11 

MIL-W-22759  MM  WIRE  ELECTRIC  POLYTETRAFL 

AS 

A4 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85. 

NA 

N 

6145 

2044 

12 

MIL-W-22759  NN  WIRE  ELECTRICAL  POLYTETR 

AS 

A4 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

NA 

N 

6145 

2044 

13 

MIL-W-22759  PP  WIRE  ELECTRICAL  POLYFLUOR 

AS 

A4 

934 

95? 

95? 

A 

CR 

AS 

85 

NA 

N 

6145 

2051 

MIL-STD-2223  NOT  1  TEST  METHODS  FOR  INSU 

AS 

FI 

933 

944 

944 

A 

CR 

AS 

85 

IS 

N 

6145 

2064 

MIL-W-227S9/1F  WIRE  ELECTRICAL  FLUOROPOL 

AS 

Cl 

934 

942 

942 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

2065 

MIL-W-22759/2F  WIRE  ELECTRICAL  FLUOROPOL 

AS 

C2 

934 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

2071 

MIL-W-81822A  1  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLES 

AS 

RI 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/1 

01 

MIL-W-81822  1  A  1  WIRE  ELECTRICAL  SOLDER 

AS 

R1 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/1 

02 

MlL-W-81822  3A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

AS 

Rl 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/1 

03 

MIL-W-81822  4A  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLES 

AS 

Rl 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85. 

N 

6145 

20/1 

04 

MIL-W-81822  5A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

AS 

Rl 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

2071 

05 

MIl-W-81822  6A  WIRE  SOLDERLESS  ELECTRICA 

AS 

Rl 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/1 

06 

MIL-W-81822  7A  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLES 

AS 

RI 

1 

941 

94? 

942 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/1 

0/ 

MIL-W-81822  8A  WIRE  SCLDERLESS  ELECTRICA 

AS 

Rl 

J 

94: 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/1 

08 

MIL-W-81822  13A  WIRE  ELECTRICAL  SOLDERLE 

AS 

RI 

T 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/2 

MIL-W-22759E  1  WIRE  ELECTRICAL  FLUOROPOL 

AS 

B1 

J 

941 

94? 

94? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6145 

20/3 

MIL-C-85485A  CABLE  ELECTRIC  FILTER  LINE 

AS 

BI 

J 

941 

942 

94? 

A 

AS 

85 

N 

6150 

0190 

MIL  C  7974  4  CABLE  ASSEMBLY  EXTERNAL  ELE 

AS 

A4 

F 

893 

914 

944 

A 

AV 

AS 

85 

1  , 

6150 

0234 

MIl-C-83413/8  JUMPER  CABLE  ASSEMBLY 

AS 

R2 

933 

943 

943 

A 

AV 

AS 

1  I 

N 

6150 

0235 

MS25083K  JUMPER  ASSEMBLY  ELECTRIC 

AS 

H5 

P 

933 

945 

943 

A 

ER 

AS 

N 

6020 

1047 

MIL-L-85762A  LIGHTING  AIRCRAFT  INTERIOR 

AS 

Rl 

9?? 

932 

944 

A 

AV 

AS 

T  * 

; ' 

r 

6220 

10/1 

MIL-STD-XXXX  LIGHTING  INTERIOR 

AS 

F4 

931 

943 

Q43 

A 

AV 

AS 

N 

6220 

N3/6 

MIL-STD-XXXX  LIGHTING  EXTERIOR 

AS 

F4 

931 

943 

943 

A 

AS 

N 

6240 

1354 

MIL-L-6363/1B  LAMPS  INCANDESCENT 

AS 

Cl 

934 

942 

94? 

A 

AV 

AS 

QQ 

N 

6240 

1355 

MIL-L-6363/2B  LAMPS  INCANDESCENT 

AS 

Cl 

934 

942 

94? 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6240 

1356 

MIL-L-6363/3C  LAMPS  INCAMDESCENT 

AS 

Cl 

934 

94? 

947 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6240 

1358 

MIL  L  6363  20  LAMP  ASSEMBLY 

AS 

F4 

941 

952 

952 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6340 

0002 

MIL  F  7872C  1  FIRE  WRN  SYS  ACFT  TST  INST 

AS 

Rl 

913 

923 

944 

A 

AV 

AS 

L 

C 

6340 

0004 

MIL  D  8181B  DETECTOR  ICE  AIR  INTAKE  DUCT 

AS 

R? 

922 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

L 

A 

6340 

0005 

MIL  S  6904B  SIGNALS  EMERGENCY  WARN  GEN 

AS 

R? 

922 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

L 

A 

6340 

0005 

01 

MIL-S-6904/1  SIGNALS  EMER  WARNING  BELL 

AS 

F? 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6340 

0005 

02 

MIL-S-6904/2  SIGNALS  EMER  WARNING  HORN 

AS 

R? 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6340 

0005 

03 

MIL-S-6904/3  SIGS  EMER  WRN  HORN  W  PJTR 

AS 

R? 

P 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6340 

NOOl 

MIL  F  23447  FIRE  WARNING  SYSTEM 

AS 

A? 

884 

894 

944 

A 

AS 

L 

6610 

0347 

MIL  I  7028  INST  AND  INST  BRDS  AIR  INSTL 

AS 

R? 

922 

934 

944 

944 

A 

AV 

AS 

U 

A 

6610 

0385 

MIL-P-7968A  POSITION  INDICATING  ASSEMBLI 

AS 

R5 

A 

941 

943 

943 

A 

AV 

AS 

99 

N 

6630 

N524 

MIL  D  22612C  AS  DETECTOR  CONTAMINATED  FU 

AS 

A? 

921 

923 

923 

A 

AS 

N 

C 

6850 

1095 

MIL  S  6625  SPRAY  EQUIPMENT  ACFT  WINOSHIE 

AS 

R? 

952 

952 

952 

A 

AS 

11 

U 

A 

6850 

1115 

MIL  W  6882F  1  WTR  REP  WNDW  WNDSHLD 

AS 

R? 

921 

941 

941 

V 

AS 

11 

GS 

U 

6850 

1116 

MIL  S  8660C  1  SLCNE  CMPD  NTO  CDE  5-736 

AS 

R? 

921 

941 

952 

A 

MR 

AS 

11 

u 

6850 

1117 

P-C  444B  CLNG  CMPD  SLVNT  SOL  GRSE  EMULS 

AS 

R? 

921 

941 

941 

V 

AR 

AS 

68 

u 

6850 

N854 

MIL-A-21071B  ANTIFOGGING  COMPOUND  TRANSP 

AS 

R5 

J 

933 

944 

941 

G 

AS 

u 

/61U 

N004 

MIL  HDBK  221  FIRE  PROTECTION  DESIGN 

AS 

R? 

P 

924 

922 

932 

944 

A 

AV 

AS 

GS 

u 

8010 

0487 

MIL  P  6808C  PRIMER  COATING  ZINC  CHROMATE 

AS 

R? 

921 

952 

952 

A 

ME 

AS 

99 

u 

8010 

0488 

MIL  P  7962D  PRIMER  COATING  CELLULOSE 

AS 

R2 

921 

952 

952 

A 

ME 

AS 

u 

8010 

0489 

MIL  L  19537C  3  LAQUER  ACRYLIC 

AS 

R2 

942 

952 

952 

A 

ME 

AS 

11 

U 
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. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

Y1 

T 

RI 

S 

D 

8010  0490 

TT  P  1757A  PRIMER  COATING  ZINC  CHROMATE 

AS 

R2 

J 

942 

953 

953 

A  ME 

AS 

11 

Li 

8010  0500 

MIL  F  18264D  1  FINISHES  ORGANIC  WEAPONS 

AS 

fl 

J 

942 

944 

944 

A 

ME 

AS 

11 

L 

8010 

0535 

MIL-P-85582A  PRIMER  COATINGS  EPOXY  WAT 

AS 

R2 

931 

951 

951 

A 

ME 

AS 

11 

N 

8010 

0536 

TT-P-2756  POLYURETHANE  COATING  SELF  PR 

AS 

F2 

J 

931 

951 

951 

A 

HE 

AS 

11 

N 

8010  0549 

n-P-2760  PRIMER  COATING  POLYURETHANE  EL 

AS 

A2 

J 

933  953 

953 

A 

ME 

AS 

11 

N 

8010 

0550 

MIL-F-18264D  1  FINISHES  ORGANIC  WEAPONS 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

ME 

AS 

11 

N 

8010 

0551 

MIL-C-22750E  1  COATING  EPOXY  VOC  COMPLIA 

AS 

A2 

J 

933 

953 

953 

A 

ME 

AS 

DS 

N 

8010 

0552 

MIL-F-23377F  PRIMER  COATINGS  EPOXY  CHE 

AS 

A2 

J 

933 

953 

953 

A 

ME 

AS 

11 

DS 

N 

8010 

0568 

MIL-P-8793A  ASG  1  PAINT  GLOSS  &  NONSPE 

AS 

R5 

934 

954 

954 

A 

AS 

99 

N 

8010 

N491 

MIL-C-81346C  COMPOUND  NONSLIP 

AS 

A2 

921 

941 

953 

A 

AS 

U 

8010 

N553 

MIL-L-81352A  AS  1  LACQUER  ACRYLIC 

AS 

R2 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8010 

N554 

MIL-C-85285B  AS  2  COATING  POLYURETHANE 

AS 

A2 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8030 

0596 

MIL  P  8045  PLASTIC  SELF  SEALING  AND  NON- 

AS 

D2 

00 

GO 

893 

911 

951 

A 

MR 

AS 

?n 

U 

8030  0648 

MIL  S  81733C  1  SEAL  CTG  CMPD  CORR  INH 

AS 

R2 

921 

941 

952 

A 

MR 

AS 

99 

u 

8030 

0649 

MIL  C  8507D  COATING  WSH  PRMR  APPL  OF 

AS 

R2 

921 

941 

941 

V 

AS 

99 

L 

8030 

0680 

MIL-C-81309E  CORROSION  PREVENTIVE  COMPOU 

AS 

Cl 

J 

941 

941 

941 

G 

EA 

AS 

99 

N 

8030 

N099 

MIL  C  8514  COATING  COMPOUND  METAL  PRETRE 

AS 

D2 

882 

903 

914 

941 

Y 

AS 

U 

8030 

NlOO 

MIL  S  85334  SEALING  COMPOUND  NONCURING  L 

AS 

02 

882  903 

914 

941 

Y 

AS 

U 

8030 

N116 

MIL  T  22361  WEP  1  THRD  CMPD  ANTISZ  ZN 

AS 

R2 

921 

941 

941 

Y 

AS 

u 

8030 

N117 

MIL  C  85054A  AS  CORR  PREV  CMPD  WTR  DISPL 

AS 

R2 

921 

941 

941 

G 

AS 

u 

8030 

N127 

MIL-C-8514C  COATING  COMPOUND  METAL  PRETR 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8030 

N128 

MIL-C-8507D  COATING  WASH  PRIMER  FOR  META 

AS 

R2 

J 

933 

953 

953 

A 

AS 

N 

8040 

0476 

MIL  A  5540B  2  ADHESIVE  POLYCHLOROPRENE 

AS 

D2 

882 

883 

904 

942 

A 

MR 

AS 

90 

u 

8040 

0519 

MMM  A  132A  3  ADHSV  HT  RES  AIRFRM  STRUCT 

AS 

R2 

921 

941 

944 

A 

MR 

AS 

99 

L 

8040 

0520 

MMM  A  134  ADSVE  EPXY  RES  MET  TO  MET  STRU 

AS 

R? 

921 

941 

941 

Y 

MR 

AS 

99 

U 

8135 

NOOl 

MIL-P-29596  NAVY  PKGING  MTL  KRAFT  PAPER 

AS 

Fl 
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2510 

0121 

A-A-XXXXX  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

2510 

0122 

MS-53036  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

2510 

0123 

A-A-XXXXX  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

2510 

0124 

MS-53037  KINGPIN  FIFTH  WHEEL 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

2510 

Alio 

MIL-B-XXXXX  BLOCK, VISION 

AT 

F4 

874 

884 

902 

A 

AT 

2510 

A117 

MlL-S-13475 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

2510 

A118 

MS53040  RETAINER  KING  PIN 

AT 

C2 

903 

913 

913 

A 

AT 

2520 

A226 

MIL-T-XXXXX  TRANS  CROSS  DRIVE  HYDROMATIC 

AT 

B2 

881 

891 

90? 

A 

AT 

2520 

A227 

MIL-V-62358  VALVE  SOLENOID 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

2520 

A228 

SAE-J-645-86  TEMINOLOGY  AUTO  TRANS 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

2520 

A229 

MIL  T  46750  TRANSMISSION  HYDRAULIC 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

AT 

2530 

0338 

MIL-C-62005  COUPLING 

AT 

F2 

901 

904 

904 

A 

AT 

2530 

0339 

MS53068  NUT  CAP  DUAL  WHEEL 

AT 

F2 

921 

931 

931 

A 

AT 

2530 

0343 

A  A  XXXXX  NUT  CAP  DUAL  WHEEL 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

A' 

2530 

0350 

A-A-XXXXX  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

fc: 

2530 

0351 

A-A-XXXXX  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

A” 

2530 

0353 

A-A-XXXXX  COCK  PLUG  AIR 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

A” 

2530 

0367 

A-A-52168  CABLE  AND  CONDUIT  ASSY 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

2530 

A018 

HIL-R-46762  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES 

AT 

H5 

924 

954 

934 

A 

AT 

2530 

A019 

MIL-C-62005  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A" 

2530  A02D 

MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKAES 

AT 

HE 

924 

934 

934 

A 

AT 

2530 

A021 

MS35748  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKES 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A" 

2540 

036C 

HIL-STD-1272  DOOR  HARDWARE. VEHICULAR 

AT 

C2 

864 

874 

90? 

h 

R' 

2540 

0365 

MS-500048  TOWBAR, MOTOR  VEHICLE 

AT 

C2 

882 

884 

902 

A 

AT 

2540 

0369 

MIL-H-3199E  HEATER  VEHICULAR  COMPARTMENT 

AT 

FI 

901 

902 

902 

A 

AT 

2540 

0371 

SAE-5-382-84  TRUCK  LINDSHIELD  DEFROST 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

2540 

0373 

SAE-J-849B-85  TRAILER  CONNECTION  &  LOCAT 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

2540 

0382 

CHAIN  ASSY  A  A  XXXXX 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

2540 

0383 

MIL  C  62040  CHAIN  ASSY 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

2540 

0384 

A-A-XXXXX  MIRROR  ASSY 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

A’ 

2540 

0385 

MIL-M-46728  MIRROR  ASSY 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

A' 

2540 

0386 

MS53015  MIRROR  ASSY 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

2540 

0387 

MS512127  CHOCK  WHEEL 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A’ 

2540 

0393 

A-A-XXXXX  CHOCK  WHEEL 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

2540 

0397 

MS500055  CHAIN  ASSY 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

2540 

0398 

MS500056  CHAIN  ASSY 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

2540 

0399 

MS500057  CHAIN  ASSY 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

2540 

0400 

MS500058  CHAIN  ASSY 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

2540 

0401 

MS500059  CHAIN  ASSY 

AT 

MC 

924 

9‘^4 

934 

A 

A.T 

2540 

0402 

MS500060  CHAIN  ASSY 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

tc 

254C 

0407 

A-A-XXXXX  MIRROR  &  BRACKET 

AT 

F4 

Q  w-J 

943 

AT 

2540 

1406 

MS-53016  MIRROR  &  BRACKET 

AT 

WC. 

933 

945 

943 

A 

AT 

2540 

AO  19 

MS500C30  BELT  SEAT  PASS 

AT 

H5 

902 

904 

904 

A 

A* 

2540 

A02C 

AA-XXXX  BELT  SEAT  PASS 

AT 

L5 

902 

904 

904 

A 

AT 

2540 

A022 

MIl-H-3199  HEATER  VEHICULAR  COMPARTMENT 

AT 

FI 

902 

904 

904 

A 

AT 

2540 

A027 

MS53016  MIRROR  AND  BRACKET  ASSY 

AT 

F2 

911 

921 

921 

A 

AT 

2540 

A028 

MIL-H-62315  HEATER  ASSEMBLY 

AT 

F2 

912 

922 

922 

A 

AT 

2540 

A033 

MIL  H  62550  HEATER  ASSEMBLIES 

AT 

B2 

922 

932 

932 

A 

AT 

2540 

A037 

MIL-H-62550  heater  MODERNIZATION 

AT 

C2 

923 

933 

933 

A 

AT 

2540 

A038 

MlL-S-62494  SHOCK  ABSORBER 

AT 

02 

924 

934 

934 

A 

AT 

259C 

0227 

MS-51074  horns  5,  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

2590 

0228 

MS-51301  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

H5 

933 

945 

943 

A 

AT 

2590 

0229 

A-A-XXXXX  HORNS  &  BUZZERS 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

2590 

A016 

MIL-P-62071P0WER  SUPPLY 

AT 

F2 

901 

903 

903 

A 

AT 

2590 

A018 

MIL-S-11021  SWITCH  24VDC  VEHICULAR 

AT 

F2 

911 

921 

921 

A 

AT 

2590 

A019 

MIL-B-XXXXX  BLASTING  MACHINE 

AT 

F4 

912 

922 

922 

A 

AT 

2590 

A023 

MS51343  VALVE  HULL  DRAIN 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

2590 

A024 

VALVE  HULL  DRAIN  A-A-XXXXX 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

25GP 

A004 

BLOCK  VISHION  MIL-B-11352 

AT 

FI 

902 

903 

903 

A 

AT 

2610 

0157 

MIL-T-4K  TIRES  AND  INNER  TUBES 

AT 

Cl 

934 

944 

944 

A 

AT 

2630 

0030 

ZZ-T-391  TIRES, SOLID  RUBBER  AND  WHEEL 

AT 

F2 

893 

903 

903 

A 

AT 

2640 

0196 

PATCH  PNEUMATIC  TIRE 

AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

2640 

0202 

MIL  C  62123A  CEMENT  TREAD 

AT 

H5 

923 

955 

033 

G 

AT 

2640 

0203 

A  A  XXXXX  CEMENT  THREAD  RUBBER 

AT 

F4 

923 

933 

933 

r 

AT 

2805 

0564 

MIL  G  14243D  GASKETS 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

2805 

0565 

A  A  XXXXX  GASKETS 

AT 

F4 

923 

933 

933 

G 

AT 

2815 

A082 

MIL-E-XXXXX  ENGINED  DIESEL 

AT 

B4 

881 

891 

902 

A 

AT 

2815 

A090 

MIIL-E-XXXXX  ENGNE  DIESEL  8  CYL 

AT 

F4 

934 

944 

944 

A 

AT 

yd:  99 


YD:  99 
99 


'i'D:  99 


yd:  99 
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;  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

nc 

T 

i. 

RC 

GC 

SC 

LL 

'■  y 

s 

■  y 

y 

J 

RL 

ALi 

FL 

Tu 

R 

r 

ET 

NT 

IT 

CA 

IVT 

IVT 

IVT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. title . 

PY 

TV 

SN 

VN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

VT 

T 

RT 

c 

P 

2815 

A091 

MIL-E-62177  engine  DIESEL  12  CYL 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

2835 

A023 

mil-std-xxx  blade  turbine, cast, air  coole 

AT 

A4 

881 

884 

902 

A 

AT 

1  , 

B 

2835 

A026 

MIL  STD  1871  RDTOR  TURBINE  CAST 

AT 

F5 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

T 

2910 

0201 

MIL-C-45300  CAD  FUEL  TANK 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

2910 

0208 

A  A  XXXXX  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

r, 

2910 

0209 

MIL  P  3306  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

H6 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

2910 

0210 

MS51084  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

2910 

0211 

A-A-XXXXX  PUMP  FUEL 

AT 

F4 

923 

933 

933 

o 

AT 

2910 

0212 

MIL-P-45361  PUMP  FUEL 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

2910 

0219 

MS51088  FILTER  FLUID  PRESSURE 

AT 

H5 

924 

924 

941 

G 

AT 

2910 

0220 

MS51090  FILTER  FLUID  PRESSURE 

AT 

H5 

924 

924 

941 

G 

AT 

' 

2910 

0221 

A-A-XXXXX  FILTER  FLUID  PRESSURE 

AT 

F4 

924 

924 

941 

G 

f' 

1 

;■ 

2910 

0222 

MIL-F-45356  filter  ASSV 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2910 

0223 

MS51085  FILTER  FLUID  10  GPH 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A' 

N 

2910 

0224 

A-A-XXXXX  FILTER  FLUID  10  GPH 

AT 

f4 

924 

934 

934 

A 

A' 

N 

2910 

0225 

MS51086  STRAINER  SEDIMENT 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A’ 

N 

2910 

0226 

A-A-XXXXX  STRAINER  SEDIMENT 

AT 

F4 

924 

934 

9.34 

A 

A’ 

N 

2910 

0227 

MS51087  FILTER  FLUID  21  GPH 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A' 

N 

2910 

0228 

A-A-XXXXX  filter  FLUID  21  GPH 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

N 

2910 

0229 

MS-51091  GASKET  FILTER  FLUID 

AT 

H5 

933 

943 

94,T 

A 

N 

2910 

0230 

A-A-XXXXX  GASKET  FILTER  FLUID 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

N 

2910 

A007 

MIl-P-62011  pump, fuel, ELECTRIC 

AT 

Cl 

883 

883 

90? 

A"" 

[_ 

E 

2910 

A009 

MIL-C-XXXXX  CONTROL  ELECTRONIC  FABRICATI 

AT 

F4 

884 

894 

904 

A 

A^ 

c 

2920 

0419 

MIL-R-62187  REGULATOR. VOLT. , ENG. .GEHERAT 

AT 

F4 

RT-; 

873 

QP7 

A 

A^ 

^'!11 

99 

K 

2920 

0431 

SPARK  PLUG  SHIELDED  14MM 

AT 

H?> 

901 

902 

9C2 

A 

A  1 

VCl 

99 

N 

2920 

0432 

SPARK  plug  SHIELDED  18MM 

AT 

H5 

901 

002 

902 

A 

AT 

VDl 

99 

N 

2920 

0433 

MIL-G-12604  GENERATOR  ENGINE 

AT 

F? 

912 

922 

922 

A 

A" 

VDi 

99 

K 

2920 

0434 

MIL  C  62122  INTERVEHICLE  POWER  PLUG 

AT 

F? 

913 

923 

923 

A 

A' 

N 

2920 

0439 

a;a-xxxxx  Slower  generator 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

A* 

N 

2920 

0440 

MIl-G-62743  GENERATOR  300  AMP  28UDC 

AT 

F4 

924 

924 

924 

A 

A* 

N 

2920 

0441 

MS51015  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 

AT 

H5 

924 

9.34 

934 

A 

A* 

N 

2920 

0442 

A-A-XXXXX  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

A*^ 

N 

2920 

0446 

MS-35910  GASKET  SPARK  PLUG 

AT 

HE 

933 

943 

943 

A 

A' 

s 

2920 

0447 

A-A-XXXXX  GASKET  SPARK  PLUG 

AT 

FA 

933 

943 

943 

A 

N 

2920 

AC18 

MI. -6-62062  BLOWER  GENERATOR 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A* 

N 

2930 

000 : 

A-A-XXXXX  CAP  FILLER  RADIATOR 

AT 

cc 

903 

913 

913 

A 

A* 

MC 

s. 

.  ‘ 

2930 

00 11 

MIL-R-62259  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

^  ' 

N 

2930 

0012 

MIL-R-62532  RADIATOR  ENGINE  COOLAN' 

AT 

02 

933 

943 

943 

A 

A’ 

N 

2930 

0014 

MIL-S-45351  seal  ENGINE  SHROUD 

AT 

HE 

934 

944 

Qc: 

A 

H 

N 

2930 

0015 

A-A-XXXXX  seal  ENGINE  SHROUD 

AT 

'4 

934 

944 

Q44 

A 

A* 

N 

2930 

0121 

MI.-C-45167  CAPS, RADIATOR; PRESSURE 

AT 

02 

673 

88- 

902 

A 

AT 

VDl 

99 

c, 

2930 

A301 

MIl-C-62673  COOLER  OIL  TRANSMISSION 

AT 

T4 

911 

921 

921 

A 

A' 

N 

2940 

0101 

A  A  52156  FILTER  ELEMENT 

AT 

H5 

913 

923 

923 

A 

A’ 

VCl 

99 

N 

2940 

0135 

MIl-F-46736  air  FILTER  ELEMENT 

A’’ 

HE 

902 

903 

903 

A 

AT 

N 

2940 

A004 

MIL-A-13488  AIR  CLEANER, ENGINE 

AT 

Hi 

873 

882 

902 

A 

A* 

K 

2940 

A009 

mIl-a-62048  air  Cleaners 

AT 

rj 

912 

922 

922 

A 

A  ■ 

N 

2940 

AO  12 

MI.-F-XXXXX  FILTER  ELEMENT  FLUID  PRESSOR 

AT 

"  4 

92; 

C'- 

931 

A 

i' 

N 

2940 

AO  14 

MIl  A  XXXXX  AIR  CLEANER  ENGINE 

A* 

B4 

922 

932 

932 

A 

A"' 

2990 

0105 

MIL-H3177  HEATERS  COOLANT 

AT 

r  2 

903 

913 

9 '.3 

A 

A' 

KC 

82 

2990 

C106 

MS500043  CONTROL  ASS'”  PUSH  PULL 

A~ 

H5 

924 

934 

934 

A 

E, 

2990 

0107 

MS500044  CONTROL  ASSV  PUSH  PUlL 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

A* 

2990 

0108 

MS500045  CONTROL  PUSH  PULL 

AT 

MC 

924 

934 

934 

A 

A’ 

N 

2990 

0109 

MS500073  CONTROL  PUSH  PULL 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

r  "" 

. 

N 

2990 

QUO 

MS500074  CONTROL  ASSV  PUSH  DULL 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2990 

0111 

MIL-C-62191  CONTROL  ASSY  PUSH  PULl 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

2990 

0112 

A-A-XXXXX  CONTROL  ASSV  PUSH  PULL 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3020 

A008 

MIL-STD-1398 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

A" 

N 

3030 

0165 

A-A-XXXXX  DRIVE  V  BELTS 

AT 

F5 

902 

904 

904 

A, 

A.T 

s  - 

99 

N 

30  30 

0192 

MS39240  V  BELTS 

AT 

H5 

932 

943 

943 

A 

A’ 

N 

3030 

0193 

MS39241  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

3030 

0194 

MS39242  V  BElTS 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

3030 

0195 

MS39243  V  BELTS 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

3030 

0196 

A-A-XXXXX  V  BELTS 

AT 

F4 

933 

943 

943 

A 

AT 

N 

3110 

0828 

A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0829 

MS52141  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0830 

MS17131  BEARING  ROLLER  OUTER  RING 

AT 

C5 

924 

904 

934 

A 

pT 

N 

3110 

0831 

A-A-XXXVV  RING  BEARING  INNER 

AT 

F5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0832 

MS1713C  RING  BEARING  INNER 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0833 

A-A-XXXXX  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0834 

MS51961  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

A* 

N 

3110 

0835 

MS52143  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

C5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0837 

MS500072  BEARING  ROLLER  NEEDLE 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

K 

3110 

0838 

A-A-XXXXX  RING  BEARING  INNER 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0839 

MS51962  RING  BEARING  INNER 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

N 

3110 

0840 

MS17102  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

H5 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

3110 

0841 

A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 
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1ST  QTR  FY  1994 


PROJECT 

3110 

0842 

3110 

0813 

3110 

0888 

3110 

0889 

4210 

0481 

4210 

A348 

4210 

A474 

4720 

0012 

4720 

0017 

4720 

0026 

4720 

0027 

4720 

0037 

4720 

0729 

4720 

0775 

4720 

0776 

4720 

A005 

4720 

A045  01 

4720 
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MS17169  BEARING  BALL  THRUST 
A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 
MS17162  BEARING  THRUST 
A-A-XXXXX  BEARING  BALL  THRUST 
A-A- 52471  EXTINGUISHER  FIRE 
MIL-V-62574  VALVE  FIRE  EXTINGUISHER 
MIL-V-62547  VALVE  AND  CYLINDER  ASSEMBLIE 
MIL-H-52471  HYDRAULIC  HOSE 
MIL  H  52471  HOSE  AND  HOSE  ASSYS 
MIL-H-137'^  ,0SE  ASSY  RUBBER  HYDRAULIC 
A-A-52171  rlYDRAULlC  HOSE 
A-A-XXXXX  HOSE  ASSEMBLIES  METAL 
MIL-H-13531  HOSE, RUBBER  AND  HOSE  ASSY. 
SAE-J1401  HYDRAULIC  BRAKE  HOSE  ASSEMBlIE 
A-A-XXXX  HOSE  ASSEMBLIES  RUBBER, HYDRAULI 
SAE-J-517HYDRAULIC  HOSE 
MIL-H-62217/1  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

MIL-H-62217/2  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

MIL-H-62217/3  HOSE  «.  HOSE  ASSEMBLIES 

MIL-H-62217/4  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

MIL-H-13524  hose  ASSEMBLIES  METAL 
A-A-XXXXX  COUPLING  AIR  BRAKE 
ADAPTER  PIPE  STRAIGHT  LOW  PRESSURE 
MIL-F.52525  HOSE  HYDR  FITTINGS 
MIL  F  52525  FITTINGS  HYDRAULIC  HOSE 
A-A-52170  HYD  HOSE  FITTINGS 
A-A-XXXXX  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 
MIL-C-62005  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR 
MS35746  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 
MS35748  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 
A-A-XXXXX  HOSE  CLAMPS 
WW-C-440  HOSE  CLAMPS 
MS35842  HOSE  CLAMPS 
J-1508  HOSE  CLAMPS 
MS24518  ELBOW  PIPE  TO  HOSE 
A-A-XXXXX  elbow  pipe  TO  HOSE 
SAE-J-516  HYDRAULIC  HOSE  FITTING 
AA-52159  ADAPTER  PIPE  TO  HOSE 
MIL-P-XXXXX  ELEC  SYS  TEST  SET 
MIL-T.52414  TEST  EQUIPMENT 
A-A-52157  nut  plain  SINGLE  BALL  SEAT 
MS51984  NUT  PLAIN  CONE  SEAT 
A-A-XXXXX  NUT  PLAIN  ASSEMBLED 
MS53069  NUT  PLAIN  ASSEMBLED 
A-A-XXXXX  SEAL  PLAIN 
MlL-S-45005  SEAL  PLAIN 
A-A-XXXXX  GASKET  RUBBER  SYNTHETIC 
MS5200C  GASKE'  ''UBBER  STNThETIC 
MIL-M-45907  mount  SHIPPING  CONTAINER 
A-A-XXXXX  MOUNT  SHIPPING  CONTAINER 
MS35844  PLUG  DRAIN 
A-A-XXXXX  PLUG  MAGNETIC  DRAIN 
SAEJ532  AUTO  FILLEN  AND  DRAIN 
A-A-52153  PLUG  MACHINE  DRAIN 
A-A-XXXXX  INSULATION  TUBING 
ASTM  0581GLASS  FIBER  BRAIDED  TUBULAR 
ASTM  C1086  GLASS  FIBER  THERMAL  INSUlATIO 
A-A-XXXXX  INSULATION  SHEET 
A-A-XXXXX  INSULATION  PANEL 
MIL-I-62522  insulation  PANEL  NOISE 
A-A-XXXXX  insulation  NOISE  BARRIER 
MIL-I-62520  insulation  NOISE  BARRIER 
A-A-XXXXX  INSULATION  FLOOR  MAT 
MIL-I-62521  INSULATION  FLOOR  MAT 
A-A-XXXXX  INSULATION  PANEL  VIBRATION 
MIL-I-62523  INSULATION  PANEL  VIBRATION 
MIL-1-13042  INSUL  SLEEVING 
MIL  C  13516  CIRCUIT  BREAKERS 
A-A-XXXXX  SWITCHES  ROTARY 
MlL-S-62300  SWITCH  PRESSURE 
MIL-S-12285/1  SWITCH  THERMOSTATIC  LONG 
MIL  S  12285/2E  SWITCH  THERMOSTATIC 
MS75064  SWITCHES  ROTARY 
MIL-S-12285/2E  SWITCH  THERMASTATIC  SHORT 
MIL-S-12285/1  SWITCH  THERMOSTATIC 
MIL-C-55302/42  CONNECTOR, PRINTED  CIRCUIT 
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A 

A* 

N 

6685 

0896 

MS24545  INDICA'ORS  8  TRANSMITTERS 

AT 

C5 

933 

943 

Q43 

A 

A" 

N 

6695 

0100 

A-A-XXXXX  INC;  INOMETER  BALL  STYLE 

AT 

^4 

923 

933 

Cl-i 

A 

A’ 

N 

P 

6695 

A099 

INCLINOMETER  BpL-  StylE  MIL-I-62384 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

A* 

N 

c 

8010 

0511 

A-A-XXXXX  PRIMER  COATING 

AT 

F4 

923 

933 

933 

G 

A" 

U 

D 

8010 

A512 

MIL-P-62669  PRIM.IR  COATING 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

u 

C 

8080 

0652 

A-A-XXXXX  PRESERVATIVE  COATING 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

A'" 

N 

8030 

0653 

MIL-P-11520  PRESERVATIVE  COATING 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

A^ 

N 

c 

8030 

0654 

A-A-XXXXX  SEALING  COMPOUND 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

A* 

N 

c 

8030 

0655 

MlL-S-12158  SEALING  COMPOUND 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

A' 

N 

c 

8030 

A135 

MIL-STD-340  COATING  PACK  CEMENTATION 

AT 

rs 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

L 

8145 

0048 

A-A-XXXXX  CONTAINERS  SHIPPING 

AT 

F4 

924 

924 

941 

G 

AT 

U 

r 

8145 

0049 

MlL-C-14200  CONTAINERS  SHIPPING 

AT 

H5 

924 

924 

914 

G 

AT 

L 

r 

8145 

A052 

MIL-C-II264  CONTAINERS  WOOD  SHIPPING 

AT 

D2 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

9330 

1268 

A-A-XXXXX  SHEET  MOLDING  COMPOUND 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

r. 

9330 

1269 

MlL-S-62502  SHEET  MOLDING  COMPOUND 

AT 

H5 

923 

923 

933 

A 

AT 

N 

b 

9340 

1004 

MIL-G-47034  GLASS  FILTER  COLORED 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

9340 

1005 

A-A-XXXXX  GLASS  FILTER  COLORED 

AT 

F4 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

9510 

0837 

MIL-S-62470  STEEL  CR-NI-MO  8260 

AT 

H5 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

PAGE  HO.  P  -  33 


AT  -  CR 

RCS  NO.  DD-DR«,E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

^  9 

T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

0 

FT 

NT 

IT 

CA 

lYT 

TYT 

TYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

9510 

A057 

MIL-S-62471  STEEL  STAINLESS 

AT 

H5 

913 

923 

92.3 

A 

AT 

N 

C 

9510 

A058 

STEEL  CR-NI-MO  8260 

AT 

F4 

92.3 

9.33 

9.33 

A 

AT 

N 

0 

9630 

A020 

SAE-J-4O4-80  CHEMICAL  COMP 

AT 

F5 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

c 

9630 

A025 

MIL-P-62680  POWDER  NICKLE  CHROMIUM  ALU 

AT 

F4 

921 

931 

931 

A 

AT 

N 

c 

9905 

0317 

A-A-XXXXX  PLATE  ID 

AT 

F4 

924 

9.34 

9.34 

A 

AT 

N 

9905 

0318 

MS53007  PLATE  ID 

AT 

H5 

924 

934 

9.34 

A 

AT 

N 

GDRO 

A135 

MIL-HDBK-XXX  ANALYSTS  &  DESIGN  OF  AUTO  B 

AT 

F4 

924 

934 

934 

A 

AT 

N 

MFFP 

A480 

MIL-STD  1876  NITRIOING  GASEOUS 

AT 

F? 

912 

922 

922 

A 

AT 

N 

c 

MFFP 

A514 

MIL-STD-1884  COATING 

AT 

n 

923 

933 

9.33 

A 

AT 

N 

n 

MISC 

0114 

MIL-HDBK-XXX  SPECIFICATION&STANDARDS  ON 

AT 

F4 

894 

904 

904 

A 

AT 

N 

c 

NOT  I 

0184 

MIL- STD- 1895  RADIOGRAPHIC  REF  STANDARDS 

AT 

F2 

903 

913 

913 

A 

AT 

N 

c 

NOT  I 

A071 

MIL-STD-1875  ULTRASONIC  INSPECTION 

AT 

FI 

912 

922 

922 

A 

AT 

N 

c 

PACK 

0862 

MIL-B-12841  BASIC  ISSUES  FOR  MILITARY  VE 

AT 

C? 

874 

884 

914 

A 

AT 

U 

B 

PACK 

0968 

MIL-H-46709  HOWITZER  MED  SELF  PROP  155MM 

AT 

F2 

914 

924 

924 

A 

AT 

N 

r 

PACK 

0982 

MIL-T-46755  TIRES  PNEUMATIC  STORAGE 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

r 

PACK 

A360 

MIL-R-62220  RECOVERY  VEH  M88A 

AT 

F2 

901 

911 

921 

A 

AT 

U 

B 

PACK 

A361 

MIL-C-62291A  CHASSIS  WEAPON 

AT 

F? 

9m 

911 

921 

A 

AT 

u 

R 

PACK 

A367 

MIL-B-45389A  BULLDOZER  SHIP  &  STORAGE 

AT 

F2 

903 

913 

921 

A 

AT 

U 

B 

PACK 

A382 

MIL-H-46723  HOWITZER  SELF  PROPELLED 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

PACK 

A383 

MIL-C-46746  CARRIERS  LIGHT  TRACKED 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

PACK 

A384 

MIL-C-62053  CARRIER  GUIDED  MISSILE 

AT 

D2 

934 

944 

944 

A 

AT 

N 

UCIC 

A136 

MIL  STD  40001  FINAL  INSPECTION  RECORD 

AT 

F2 

913 

923 

923 

A 

AT 

N 

c 

UCIC 

A140 

MIL  HDBK  683  SPC  IMPLEMENTATION 

AT 

n 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

r 

L 

SDMP 

0010 

MIL-HDBK-402  DOD  PARTS  CONTROL 

AT 

F2 

921 

931 

941 

G 

AT 

AS 

01 

L 

c 

AT 

TOTAL 

- 

399  .  DELINQUENT  -  203  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  379  . 

G  - 

20 

.  Y 

-  0 

»  t 

1  -  ( 

1 

1520 

0026 

MIL  H  8501A  HEL  FLG  AND  GND  HOLG  QUAL 

AV 

n? 

814 

85? 

883 

A 

AV 

AS 

11 

L 

B 

1520 

A005 

MIL  HDBK  HELICOPTER  ENGRNG  QUAL  ASSUR 

AV 

F? 

873 

90? 

90? 

A 

AV 

N 

C, 

1560 

0173 

MIL  T  27422  TANK  FUEL  CRASH  RES  ACFT 

AV 

02 

893 

904 

904 

A 

AV 

AS 

11 

N 

r 

1560 

0174 

MIL  M  58091A  MAINT  KIT  PLASTC  WINOC  ACFT 

AV 

ni 

893 

904 

904 

A 

AV 

AS 

11 

N 

c 

1560 

A169 

MIL  T  7378  REV  B  TANK  FUEL  ACFT  EXTERNAL 

AV 

B2 

884 

894 

894 

A 

AV 

N 

c 

1680 

A556 

MIL  G  58087A  GRIP  ASSY  CYC  CONTROL  HEL 

AV 

C1 

89? 

90? 

90? 

A 

AV 

AS 

N 

c 

1/30 

0318 

MIL  S  8512E  SUPPORT  EQUIP  AERD  DESIGN  OF 

AV 

D2 

892 

913 

913 

A 

AV 

AS 

99 

N 

r 

2925 

A029 

MIL-S-7886/10026  SPARK  PLUG  SHIELDED 

AV 

D5 

934 

934 

934 

A 

AV 

N 

2925 

A032 

MIL-S-7886/1002B  SPARK  PLUG  SHIELDED  FIN 

AV 

99 

H5 

A 

942 

94? 

94? 

94? 

G 

AV 

N 

5120 

AC91 

AS4167  WRENCH  FLARE  NUT  CROWFOOT  12  PT 

AV 

A5 

90? 

90? 

902 

A 

AV 

N 

c 

5120 

AC92 

MA1547A  SPLINE  WRENCH  SYS  METRIC  PERF  RE 

AV 

A5 

902 

902 

902 

A 

AV 

N 

r 

5895 

A324 

MIL-C-58111(AV)  CONTROL  UNIT  C-11746(V) 

AV 

F4 

864 

87? 

87? 

A 

AV 

N 

c 

5895 

A359 

MIL-I-58110A(AV)  INDICATOR. remote 

AV 

FI 

881 

884 

884 

A 

AV 

N 

c 

6620 

A115 

MIL-1-58099  INDICATOR  PRESSURE  T^PE  TB-1 

AV 

D1 

934 

942 

942 

A 

AV 

N 

6670 

0179 

MIL  W  XXXX  WEIGH  KIT  ACFT  PLTFM  SCALES 

AV 

R4 

892 

912 

912 

A 

AV 

N 

r 

HFAC 

0071 

MIL-STD-1294A  ACOUSTICAL  NOISE  LIMITS 

AV 

F? 

934 

943 

943 

A 

AV 

AS 

11 

N 

TMS5 

A197 

MIL  M  63029B  AV  OP  MANS  &  CHKLISTS  AM 

AV 

FI 

811 

813 

904 

A 

TM 

U 

B 

I  MSS 

A213 

MIL  M  63011A  TMS  FOR  MAINT  TEST  PLIGHT  R 

AV 

F2 

834 

843 

904 

A 

TM 

U 

5 

AV 

TOTAL 

- 

18  ,  DELINQUENT  -  14  ,  STATUS  CODES:  A  - 

-  17 

* 

G  - 

1 

,  Y 

-  0 

1  -  0 

6810 

1185 

MIL  T  19588  TOLUENE  METHYL  ISOBUTYL  KETO 

CG 

H5 

901 

903 

903 

A 

GS 

N 

r 

CG 

TOTAL 

- 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  - 

-  1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

«  i 

1  -  0 

1265 

A009 

MIL  C  XXX  CMPTR  SYS  GUN  CP  1317  GYK  29 

CR 

F4 

894 

914 

914 

A 

N 

c 

3895 

0321 

mil  R  3206B  REEL  MACH  CABLE  HAND  RL  39 

CR 

D2 

904 

924 

944 

A 

CR 

99 

U 

c 

3895 

0322 

MIL  R  13442C  REEL  MACH  CABLE  HAND  ADJUST 

CR 

D2 

904 

912 

924 

A 

CR 

99 

U 

E 

4820 

0071 

MIL  A  10894C  AMPLIFIER  PWR  SUPPLY  AM  598 

CR 

H5 

904 

912 

912 

A 

N 

r 

5445 

0025 

MIL  T  10767F  TOWER  COMPONENTS  OF 

CR 

D2 

904 

922 

922 

A 

CR 

99 

U 

c 

5805 

0051 

01 

EIA  TIA  411  CELLULAR  RDO  COMM  INTERSYS 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

5805 

0051 

02 

EIA  TIA  412E  CELLULAR  TELECOMM  INTERSYS 

CR 

A  5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

5805 

0051 

03 

EIA  TIA  413B  CELLULAR  TELECOMM  INTERSYS 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

5805 

0051 

04 

EIA  TIA  414  CELLULAR  RDO  TELECOMM 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

5805 

0051 

05 

EIATIA  415B  CELLULAR  RDO  TELECOMM 

CR 

A5 

931 

952 

952 

A 

CR 

N 

5810 

A102 

MIL  P  55326A  PRINT  CIR  BOARD  PL  1208  VRC 

CR 

H5 

904 

911 

911 

A 

N 

c 

5820 

0065 

MIL  R  49023  RADIO  SET  AN  GRC  103  VI 

CR 

F2 

863 

871 

904 

A 

U 

B 

5820 

0066 

MIL  R  49024  RADIO  SET  AN  GRC  103  V2 

CR 

F2 

863 

871 

904 

A 

U 

B 

5820 

A836 

MIL  C  49245A  CONTROL  ORDERWIRE  C10717 

CR 

C2 

852 

872 

904 

A 

CR 

u 

B 

5820 

A851 

MIL  R  XXX  RADIO  SET  AN  GRC  222 

CR 

A4 

873 

893 

904 

A 

u 

B 

5820 

A852 

MIL  A  XXX  AMPL  CONVERTER  AM  4319  GRC  103 

CR 

A4 

873 

893 

904 

A 

u 

B 

5820 

A860 

MIL  A  XXX  AMPL  CONVERT  AM  4316A  GRC  103 

CR 

A4 

882 

883 

904 

A 

u 

B 

5820 

A894 

MIL  R  49304  RDO  SET  AN  PRC  126 

CR 

FI 

894 

901 

901 

A 

N 

r 

5820 

A907 

MIL-R-XXX  RADIO, HANDHELD  AN/PRC-XXX 

CR 

B4 

903 

904 

904 

A 

CR 

N 

C 

5855 

A295 

MIl  R  49404  REG  VOLTAGE  BIAS  CN  1559  UA 

CR 

A2 

883 

891 

904 

A 

u 

B 

5855 

A351 

MIL  A  49425  AVIATOR  IMAGE  SYS  AN  AVS  6 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 

u 

5855 

A352 

MIL  L  49426  LENS  ASSY  AN  AVS  6V1  6V2 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 

U 

5855 

A353 

MIL  L  49427  LENS  ASSY  EYE  PC  AN  VS61  62 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 

u 

5855 

A354 

MIL  I  49428  IMAGE  INTENSIFIER  MX  10160 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 

u 

PAGE  HO.  P  -  34 


CR  - 

CR 

klS  NU.  DU-UKiit(Ak)/bs  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  - 

1ST  QTR 

FY 

1994 

PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA 

AA 

BA 

pp 

-Z- 

-A- 

Z/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

c 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

^  s 

f  Q 

T 

Rll 

AU 

Fll 

lu 

R 

0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IYT 

IYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5855 

A355 

MIL  P  49429  PWR  SUPPLY  ANVIS  18MM 

CR 

F2 

913 

921 

934 

A 

u 

5855 

A367 

MIL  L  XXX  LENS  ASSY  EYEPIECE  NIGHT  VISIO 

CR 

F4 

921 

941 

941 

A 

N 

5855 

A368 

MIL  L  XXX  LENS  ASSY  AN  PVS  78 

CR 

F4 

921 

941 

941 

A 

N 

5855 

A369 

MIL  G  49313  GOGGLES  NIGHT  VISION  ANPVS7 

CR 

F2 

921 

941 

941 

A 

N 

5855 

A370 

MIL  P  49452  PWR  SUPPLY  18MM  MX  10130 

CR 

F2 

921 

941 

941 

A 

N 

5855 

A371 

MIL  49453  IMAGE  INTEN  ASSY  MX  10130 

CR 

F2 

921 

941 

941 

A 

N 

5855 

A378 

MIL-S-XXX  SCAN  INTERLACE  PL  1403B  UA 

CR 

A4 

932 

942 

942 

A 

CR 

N 

5860 

AOll 

MIL  0  XXX  OPTICS  MODULE 

CR 

F4 

922 

931 

933 

A 

U 

0 

5860 

A012 

MIL  E  XXX  ELECTRONIC  MODULE  ASSY 

CR 

F4 

922 

931 

933 

A 

U 

0 

5860 

A014 

MIL  L  XXX  LASER  MODULE 

CR 

F4 

922 

931 

933 

A 

U 

D 

5865 

A051 

MIL  T  49363  CR  TEST  SET  CM  SET  TS3614 

CR 

D? 

864 

874 

913 

A 

L 

B 

5865 

A052 

MIL  T  49364  CR  TEST  SET  CM  SET  TS3615 

CR 

D2 

882 

884 

913 

A 

U 

B 

5895 

0390 

MIL  T  49303  TRANSPONDER  SET  AN  PPN  19V 

CR 

A2 

892 

912 

912 

A 

N 

C 

5895 

A356 

MIL  A  XXX  AMPL  FREQ  MULTI  AM4320  GRC  103 

CR 

A4 

873 

893 

904 

A 

U 

B 

5895 

A379 

MIL  A  XXX  AMPLIFIER  PWR  SUPP  GRP  0G174 

CR 

A4 

884 

902 

902 

A 

N 

C 

5920 

A179 

MIL  A  49201  ARRESTER  ELEC  F1482  F1495  G 

CR 

n2 

904 

924 

934 

A 

CR 

U 

5920 

A947 

MIL  M  49240A  MULTIPLEXER  TD  1235  P  TTC 

CR 

FI 

923 

924 

924 

A 

N 

c 

5935 

3848 

04 

MIC-C-RRRRR/4  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

912 

931 

931 

A 

CR 

EC 

85 

N 

c 

5935 

3848 

06 

MIL-C-RRRRR/11  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

912 

931 

941 

A 

CR 

FC. 

85 

U 

5935 

3848 

09 

MIL-C-RRRRR/14  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

912 

931 

941 

A 

CR 

FC. 

85 

u 

5935 

3848 

12 

MIL-C-RRRRR/62  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

931 

A 

CR 

EC 

85 

N 

c 

5935 

3848 

21 

MIL-C-RRRRR/81  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

FC 

85 

U 

c 

5935 

3848 

22 

MIL-C-RRRRR/82  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

EC 

85 

u 

5935 

3848 

23 

MIL-C-RRRRR/91  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

EC 

85 

u 

r 

5935 

3848 

24 

MIL-C-RRRRR/92  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

941 

A 

CR 

FC 

85 

u 

5935 

3848 

2/ 

MIL-C-RRRRR/111  CONN  RECEPT  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

912 

931 

931 

A 

CR 

EC 

85 

N 

c 

5935 

3853 

01 

MIL-C-RRRRR/21  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

913 

932 

941 

A 

CR 

EC 

85 

u 

c 

5935 

3853 

02 

MIL-C-RRRRR/22  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

913 

932 

941 

A 

CR 

FC 

85 

L 

c 

5935 

3853 

06 

MU-C-RRRRR/31  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

913 

922 

941 

A 

CR 

EC 

85 

U 

E 

5935 

3853 

07 

MIL-C-RRRRR/32  CONN  PLUG  ELEC  RF  COAX 

CR 

FS 

A4 

P 

913 

932 

941 

A 

CR 

FC 

85 

U 

C 

5935 

3858 

01 

MIL  C  55302  24  CONN  PC  RECEPT 

CR 

FS 

A? 

914 

924 

934 

A 

CR 

EC 

17 

u 

5935 

3858 

02 

MIL  C  55302  25  CONN  PC  RECEPT 

CR 

FS 

A? 

914 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

3858 

03 

MIL  C  55302  31  CONN  PC  KEYING  ACCESS 

CR 

FS 

A2 

914 

924 

924 

A 

CR 

FC 

17 

N 

c 

5935 

3858 

04 

MIL  C  55302  156  CONN  PC  PLUG  RT  ANGLE 

CR 

FS 

A? 

914 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

3858 

05 

MIL  C  55302  23  CONN  PC  PLUG 

CR 

FS 

A? 

014 

924 

924 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

38/5 

MIL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER 

CR 

ES 

F2 

921 

931 

931 

A 

CR 

FC 

27 

N 

r 

5935 

38/5 

01 

MIL-C-55302/32  CONN  PC  CONTACT  SOLDER 

CR 

FS 

F? 

921 

931 

931 

A 

CR 

EC 

17 

N 

c 

5935 

3895 

MIL-A-55339A  ADAPTERS  CONN  COAXIAL  RAD 

CR 

FS 

FI 

923 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

U 

D 

5935 

3902 

MIL-C-55302/AAA  CONN  PRT  CIR  SUBASSEMBLY 

CR 

FS 

A4 

934 

941 

943 

A 

CR 

AS 

17 

U 

5935 

390/ 

01 

MIL-C-55302/26  CON  PRINT  CIR  PLUG 

CR 

FS 

A? 

923 

934 

934 

A 

CR 

EC 

17 

N 

5935 

390/ 

02 

MIL-C-55302/27  CON  PRINT  CIR  RECP 

CR 

FS 

A2 

923 

934 

934 

A 

CR 

EC 

17 

N 

5935 

390/ 

03 

MIl-C-55302/110  CON  PRINT  CIR  PLUG  RA 

CR 

FS 

A? 

923 

934 

934 

A 

CR 

EC 

17 

N 

5935 

390/ 

04 

MlL-C-55302/118  CON  PRINT  CIR  PLUG  DEC 

CR 

FS 

A? 

923 

934 

934 

A 

CR 

EC 

17 

N 

5935 

3910 

01 

MIL-J-641/19D  JACK  (BANTAM)  TELEPHONE 

CR 

FS 

F2 

923 

9.34 

941 

G 

CR 

EC 

85 

U 

5935 

3910 

02 

MlL-J-641/20  JACK  (BANTAM)  TELEPHONE 

CR 

FS 

F2 

923 

934 

941 

0 

CR 

EC 

85 

L 

5935 

3910 

03 

MlL-J-641/21  JACK  (BANTAM)  TELEPHONE 

CR 

FS 

F? 

923 

934 

941 

G 

CR 

EC 

85 

U 

5935 

3911 

01 

M1L-C-39012/60A  CONN  RECP  ELEC  COAXIAL 

CR 

ES 

F2 

923 

04^ 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3911 

02 

MIL-C-39012/61A  CONN  RECP  ELEC  COAXIAL 

CR 

ES 

F2 

923 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3911 

03 

MIL-C-39012/62A  CONN  RECPT  ELEC  COAXIAL 

CR 

FS 

F2 

923 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

30''  1 

04 

MIL-C-39012/93A  CONN  RECEPT  ELEC  COAXIAL 

CR 

ES 

n 

923 

94; 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3911 

05 

MIL-C-39012/94A  CONN  RECEP  ELEC  COAXIAL 

CR 

FS 

PI 

923 

Q4I 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3919 

01 

MIL-C-39012/133  CON  RECEP  ELEC  COAX 

CR 

FS 

F2 

924 

933 

941 

G 

CR 

EC 

85 

NA 

U 

D 

5935 

3919 

02 

MIL-C-39012/134  CON  RECEP  ELEC  COAX 

CR 

ES 

F? 

924 

933 

941 

G 

CR 

EC 

85 

NA 

u 

D 

5935 

3919 

03 

MIL-C-39012/135  CON  RECEP  ELEC  COAX 

CR 

FS 

F? 

924 

933 

941 

G 

CR 

EC 

85 

NA 

u 

D 

5935 

3919 

04 

MIL-C-39012/141  CON  RECEP  ELEC  COAX 

CR 

FS 

F? 

924 

933 

94i 

G 

CR 

EC 

85 

NA 

u 

D 

5935 

3931 

MIL-C-55181/8C  CONN  RECEP  ELECT 

CR 

ES 

FI 

932 

934 

934 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3932 

MIL-C-39032/26  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

933 

A 

CR 

EC 

85 

N 

D 

5935 

3932 

01 

MIL-C-39012/1  CONN  PLUG  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

U 

D 

5935 

3932 

02 

MIL-C-39012/2  CONN  ELECT  COAXIAL 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

03 

MIL-C-39012/3  CONN  RECPT  E.ECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

04 

MIL-C-39012/4  CONN  RECPT  ELECT 

CR 

ES 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

05 

MIL-C-39012/5  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

FS 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

06 

MIL-C-39012/16  CONN  PLUGS  ELECT 

LR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

07 

MIL-C-39012/17  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

08 

MIL-C-39012/18  CONN  RECPT  ELECT 

CR 

FS 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

65 

u 

D 

5935 

3932 

09 

MIL-C-39012/19  CONN  RECPT  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

10 

MIL-C-39012/20  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

FS 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

11 

MIL-C-39012/21  CONN  RECPT  ELECT 

CR 

FS 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

12 

MIL-C-39012/SS  CONN  RECPT  ELECT 

CR 

FS 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

13 

MIL-C-39012/23  CONN  RECPT  ELECT 

CR 

ES 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

14 

MIL-C-39012/24  CONN  RECAT  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

15 

MIL-C-39012/25  CONN  COAXIAL 

CR 

FS 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

Jb 

MIL-C-39012/26  CONN  PLUGS  ELEC 

CR 

FS 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

1 1 

D 

5935 

3932 

17 

MIL-C-39012/27  CONN  COAX  RF. 

CR 

FS 

Cl 

932 

932 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

18 

MIL-C-39012/28  CONN  RECP  ELECT 

CR 

FS 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

19 

MlL-C-39012/29  CONN  RF  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 
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20 

MIL-C-39012/30  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

£S 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

21 

MIL-C-39012/31  CONN  RECEP  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

?? 

MIL-C-39012/32  CONN  RF  ELECT 

Ck 

ES 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

23 

MIL-C-39012/33  CONN  RF  ELECT 

CR 

ES 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

24 

MIL-C-39012/34  CONN  RF  ELECT 

CR 

ES 

C2 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

25 

MIL-C-39012/35  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

26 

MIL-C-39012/36  CONN  RF  SER  SC 

CR 

ES 

Cl 

932  934 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

27 

MIL-C-39012/38  RECEP  CONN  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3932 

28 

MIL-C-39012/39  CONN  PLUGS  ELECT 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

393? 

29 

MIL-C-39012/40  CONN  RECEP  ELEC 

CR 

ES 

Cl 

932 

933 

943 

A 

CR 

EC 

85 

u 

D 

5935 

3943 

MIL-A-55449/53  ADAPTER  CONN  ELECTRICAL  C 

CR 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5935 

3966 

MIL-C-39012C  CONN  ELEC  RF 

CR 

ES 

FI 

9.34 

951 

941 

G 

CR 

FC 

85 

u 

5935 

3979 

MIL-C-39012C  CONN  ELEC  RF 

CR 

ES 

B1 

941 

943 

943 

A 

CR 

FC 

85 

NA 

N 

5935 

3980 

MIL-C-49142  CONN  ELECT  RF 

CR 

ES 

B1 

941 

943 

943 

A 

CR 

EC 

85 

NA 

N 

5935 

A418 

01 

DOD  C  55302/159  CONN  PC  ASSMBLY  AND  MCC 

CR 

ES 

C2 

92? 

9.34 

944 

A 

CR 

u 

5935 

A418 

02 

DOD  C  55302/160  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

92? 

934 

944 

A 

CR 

II 

5935 

A418 

03 

DOD  C  55302/161  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

92? 

934 

944 

A 

CR 

u 

5935 

A418 

04 

000  C  55302/162  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

922 

934 

944 

A 

CR 

u 

5935 

A418 

05 

DOD  C  55302/163  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

92? 

934 

944 

A 

CR 

u 

5935 

A418  06 

DOD  C  55302/164  CONN  PC  SUBASSMBLY  ACCES 

CR 

ES 

C2 

92? 

934 

944 

A 

CR 

u 

5935 

A458 

MIL-C-55074  (CR)  CONN  PLUG  &  RECEP 

CR 

ES 

F) 

93? 

941 

941 

A 

CR 

N 

5935 

A459 

MIL-C-55074/4B  (CR)  CONTACT  ASSEMBLY  ELE 

CR 

ES 

FI 

93? 

941 

941 

A 

CR 

N 

5935 

A460 

M1L-C-55116B  (CR)  CONN  MINI  RADIO  FIVE-P 

CR 

ES 

F] 

93? 

94? 

94? 

A 

CR 

N 

5965 

0222 

MIL  M  49199A  MICROPHONE  LINEAR  M162  AIC 

CR 

ES 

F? 

9?? 

942 

942 

A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0222 

01 

MIL  M  49199  1  MICRO  M  49199  01  M162  M170 

CR 

ES 

F4 

9?? 

94? 

94? 

A 

CR 

FC 

85 

N 

5965 

0222 

02 

MIL  M  49199  2  MICRO  LINEAR  M166  M171  AIC 

CR 

ES 

F4 

9?? 

94? 

94? 

A 

CR 

EC 

85 

N 

5965 

0224 

MIL  L  10911  2A  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 

CR 

F? 

924 

9?4 

934 

934 

A 

CR 

N 

5965 

0225 

MIL-M-5794B  MICRO  M6AUR  M51UR 

CR 

F? 

93? 

95? 

95? 

A 

CR 

85 

N 

6010 

0036 

09 

MIL-S-49291SUP  1  FO  (METRIC)  GEN  SPEC 

CR 

ES 

F2 

9?4 

934 

9.34 

A 

CR 

SH 

85 

N 

6015 

A014 

MIL  C  85045  8  CABLE  FO  RUGGEDI2ED  RAD 

CR 

B? 

911 

91? 

924 

A 

CR 

U 

B 

6060 

0103 

MIL-STD-1863  INTERFACE  DESIGNS  &  DIMENSI 

CR 

ES 

F5 

9?3 

931 

931 

A 

CR 

EC 

85 

N 

C 

6060 

A026 

MIL  C  83526  12  CONN  FO  IN  LINE  MOUNTING 

CR 

B2 

911 

91? 

9?4 

A 

CR 

U 

B 

6060 

A027 

MIL  C  83526  13  CONN  FO  BULKHEAD  MOUNTED 

CR 

B? 

911 

91? 

9?4 

A 

CR 

U 

B 

6060 

A029 

MIL  C  83526  15  CONN  FO  DUST  COVER 

CR 

B2 

911 

91? 

924 

A 

CR 

U 

E 

6099 

0002 

04 

EIA/TIA573BA00  EP  STUDY  BLANK  SPEC  FOR 

CR 

ES 

G3 

BP 

912 

913 

913 

A 

CR 

AS 

85 

N 

6099 

0003 

04 

EIA/TIA-573BA00  EP  STUDY  BLANK  SPEC  FOR 

CR 

ES 

63 

BP 

91? 

913  913 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0200 

01 

EP  STUDY  EIA  455  165  SM  FIBER 

CR 

ES 

G3 

B 

894 

90? 

90? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0200 

02 

EP  STUDY  EIA  455  166  SM  FIBER 

CR 

ES 

G3 

B 

894 

90? 

90? 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0202 

05 

EP  STUDY  FOTP  63A  SP  2211 

CR 

ES 

G3 

BP 

90? 

904 

904 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0202 

06 

EP  STUDY  FOTP  78A  SP  2213  SPECTRA  ATTEN 

CR 

ES 

G3 

BP 

902 

904 

904 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0202 

0/ 

EP  STUDY  FOTP  81A  PN  2136  DROP  TEST 

CR 

FS 

G3 

BP 

90? 

904 

904 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0202 

08 

EP  STUDY  FOTP  87B  PN  2285  FO  CABLE  KNOT 

CR 

ES 

G3 

BP 

90? 

904 

904 

A 

CR 

AS 

85 

N 

r 

60GP 

0202 

09 

EP  STUDY  FOTP  173  SP  2083A  COAT  GEO  MEAS 

CR 

fS 

G3 

BP 

90? 

904 

904 

A 

CR 

AS 

85 

N 

c 

60GP 

0202 

10 

EP  STUDY  FOTP  XXX  PN  2350  COLD 

CR 

ES 

G3 

BP 

90? 

904 

904 

A 

CR 

AS 

85 

N 

C 

60GP 

0213 

01 

SP2228A-1  FOTP  76  METH  MEAS  DYNAMIC  FAT 

CR 

FS 

G3 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

02 

PN-2961  FOTP  107  RETURN  LOSS  FOR  FO  COMP 

CR 

FS 

G3 

BP 

93? 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

03 

SP1863-B  FOTP  176  METH  MEAS  OPTICAL  FO 

CR 

FS 

G3 

BP 

93? 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

04 

SF-2355  FOTP  -  4iA  COMPRESSIVE  LOAD  RESI 

CR 

FS 

G3 

RP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

05 

FOPT  109  EP  STUDY 

CR 

FS 

G4 

BP 

93? 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

06 

FOTP  126  PN  3009  SPECTRAL  CHARCTER  LEDS 

CR 

FS 

G3 

RP 

93? 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GF 

0213 

07 

FOTP  128  PN  2849  PRO  DETER  THESHOLD 

CR 

FS 

G3 

RP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

08 

FOTP  129  PN  2844  PRO  APPLY  HUMAN  BODY 

CR 

FS 

G3 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

09 

EIATIA-526-7  SP-2974  OPTICAL  PWR  LOSS 

CR 

FS 

G3 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GF 

0213 

10 

TIA/EIA  604  PN-2845  FOCONN INTERMATE  STDS 

CR 

ES 

G3 

BP 

93? 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

11 

TIA-526-XX  PN-XXXX  PRO  SYSTEM  LEV  TEMP  C 

CR 

FS 

G3 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

12 

EIA-455-97  SP-2721-A 

CR 

FS 

G3 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0213 

13 

EIA/TIA-455-22B  AMBIENT  LIGHT  SUSCEPT  FO 

CR 

ES 

G3 

BP 

933 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

60GP 

0213 

14 

EIA-455-56A  SP-3144  TEST  METH  FOR  EVALUA 

CR 

FS 

G3 

BP 

933 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

60GP 

0213 

15 

EIA-455-65A  SP3145  OPTICAL  F  0  FLEXTURE 

CR 

FS 

G3 

BP 

933 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

ES 

N 

60GP 

0214 

TIA/EIA455-7-92  NUM  APERTURE  STEP-INDEX 

CR 

FS 

G5 

BP 

93? 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0214 

02 

TIA/EIA455-106  PROCEDURE  MEAS  NEAR-INFRA 

CR 

FS 

G5 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0214 

07 

EIA/TIA-455-57B  OPTICAL  FIBER  END  PREP 

CR 

FS 

G5 

BP 

932 

934 

934 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0219 

TIA/EIA-455-4B  FO  COMPONENT  TEMP  LIFE  TE 

CR 

FS 

G3 

RP 

941 

94? 

942 

A 

CR 

AS 

85 

N 

60GP 

0220 

MIL-STD-1864  F.O.  SYMBOLS 

CR 
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7210  0305 

A-A-XXX  BOAT  CLOTH 

CT 
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7210  0306 

DDD-T.5S1K  TOWEL  BATH  COTTON  TERRY 
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A  A  55244  insect  NET  PROTECTOR 

CT 
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A  A  XXX  insect  bar  COT  TYPE  NYLON  NET 
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A-A-XXX  CLOTH  KNITTED  COTTON 

CT 

D2  A 

934 

944 

944  A 

NU 

99 

N 

8305  0524 

A-A-XXX  CLOTH  POPLIN  POLY/COTTON 

CT 

F4  A 

934 

944 

2 

GL 

SA 

N 

8305  0525 

A-A-XXX  CLOTH  CHAMBRAY  COTTON  (FLAME 
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A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  POLY/CTN 
A-A-XXX  CLOTH  TICKING  TWILL  COTTON 
A-A-XXX  CLOTH  WIND  RESISTANT  POPLIN  COTT 
A-A-XXX  CLOTH  ELASTIDUE  WOOL 
A-A-XXXX  CLOTH  ELASTIQUE  POLYESTER/WOOL 
A  A  XXX  CLOTH  KNIT  JERSEY  POLYBENZIMID 
A-A-XXXXX  CLOTH  TWILL  NYLON  (LOW  COUNT  ) 
MIL-C-44187B  CLOTH  LAMINATED  WATERPROOF 
MIL-C-8068  CLOTH  COATED  NYLON  RUBBER  COA 
A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  (BASKET  VAR.) 
A-A-XXX  CLOTH  PUIN  WEAVE  POLYESTER 
A-A-XXX  CLOTH  PLAIN  WEAVE  NYLON 
A-A-XXXX  CLOTH  TWILL  POLYESTER  WHITE 
A-A-XXXXX  THREAD;  PARA-ARAMID  INTERMOD 
A-A-XXXXX  THREAD,  ARAMIO,  SPUN  STAPLE 
A-A-XXXXX  YARN,  WOOL 
A-A-XXXXX  THREAD;  POLYESTER 
A-A-XXXXX  TAPE  TEXTILE  AROMATIC 
A-A-XXXXX  TAPE  TEXTILE  NYLON  OR  POLYSTER 
MIL-C-87165  collar  JACKET  DETACHABLE 
A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE 
A-A-XXXXX  BRAID  TEXTILE  CORD-EDGE  POLY 
A-A-XXXXX  buckles  AND  CLIPS  END  STRAP 
BATTING  SYN  FIBERS  QUILT  ARAMID 
A-A-XXX  BATTING  SYN  FIBER  MED  DENSITY 
A-A-30166  PADDING  COTTON  STITCHED  ROVING 
A-A-50167  WADDING  COTTON 
A-A-50165  BATTLING  COTTON  NDNABSORBENT 
A  A  XXXXX  CHAMOIS  LEATHER  SHEEPSKIN  OIL 
A-A-XXX  leather,  CALFSKIN  AND  KIP 
A-A-XXX  MIDSOLE^,  LEATHERBOARD 
A-A-XXX  TENT  LIGHTWEIGHT 
A-A-55235  TARPAULIN  CTN  DUCK 
A-A-XXXX  BELTS  COAT  MANS  WOOL  PO  Y/WOOL 
A-A-XXXXX  RAINCOATS  MEN'S  QUARPEL 
A-A-XXXXX  COVER  SVR  CAP  WATER  REPELL 
LANYARD  PISTOL  AND  WHISTLE 
A-A-52n5A  SWEATER  MAN’S  OLIVE  DRAB 
MIL-J-87250  JACKET  MANS 
A  A  XXX  FRAME  SERVICE  CAP  (MAN'S) 
A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  MAN'S  POLY  COTTO 
A-A-50526  HAT  SERVICE  WITH  CHIN  STRAP 
A-A-XXX  SWEATER,  MAN'S  WOOL  KNITTED 
A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  DURABLE 
A-A-XXXXX  TROUSERS,  MAN'S  HOSPITAL  DUTY 
A-A-XXXXX  TROUSERS.  MEN'S  (WHITE) 
A-A-XXXXX  COVERA'aS  ''lAME  RESISTANT 
A-A-XXXX  SMOCK  MEN'S  HOSPITAL  DUTY  UNIF 
A-A-52115  SWEATER.  MANS  OLIVE  DRAB 
A-A-XXXX  JACKET  MAN'S  LIGHTWEIGHT 
A-A-55229  RAINCOAT  MAN'S 
A-A-XXXXX  COAT  ALL-WEATHER  MEN'S 
A-A-55110  COAT  ALL-WEATHER  MAN'S 
MIL-J-87035  JUMPER  MAN'S  (BLUE  DRESS) 
MIL-T-29452  (MC)  TSROUSERS  MEN’S  POLV/WO 
MIL-C-43368F  (GL)  COATS  MEN'S  TROPICAL 
MIL-C-XXXXX  COAT  MEN'S  SERVICE  POLY/WOOL 
A-A-XXX  SHIRT  MAN'S  LONG  SLEEVE 
MlL-C-14211  COATS;  MEN'S  TROPICAL  AND  S'^ 
A-A-XXXXX  CAP  utility  COTTON  SATEEN  GREE 
A-A-XXXXX  SHIRT  MAN'S  POLY/CTN  TROPICAL 
A-A-XXXXX  HOOD  RAIN  WOMAN'S 
MIL-J-87251  JACKET  WOMANS 
A-A-XXXXX  SHIRT  UTILITY  WOMAN'S  POLY-COT 
A-A-55238  SLACKS  WOMENS  HOSPITAL  DUTY  UN 
A-A-XXXXX  SHIRT  WOMANS  DRESS  BLUE 
A-A-XXXXX  TUNIC  WOMAN'S  HOSPITAL  DUTY 
A-A-XXXXX  SKIRT  WOMENS  BLUE  DRESS 
A-A-XXX  SHIRT,  WOMEN'S,  POLYESTER/COTTON 
A-A-XXXXX  SHIRT,  WOMEN'S,  OPEN  NOTCH  COL 
A-A-XXXXX  HAT  COMBINATION  WOMAN'S  CG 
A-A-XXXX  JACKET  WOMAN'S  LIGHTWEIGHT  WITH 
A-A-SSni  COAT  ALL-WEATHER  WOMAN'S 
MIL-C-29124D  COAT  WOMAN'S  BLUE  DRESS 
MIL-C-44101A(GL)  COAT  WOMAN’S  CLASSIC 
A-A-50011  UNIFORM  WOMAN’S  TUNIC  AND  SLAC 
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8410  0830  A-A-XXXXX  SLACKS  MATERNITY  UTILITY 

8410  0831  A-A-50365A  SWEATER  WOMAN'S  ACRYLIC 

8410  0836  A  A  XXXX  SLACKS  WOMAN'S  MATERNITY 

8410  N792  MIL  C  29427A  1  COATS  WOMAN'S 

8415  0115  AA-XXX  SHOULDER  STRAP,  SIDE  ARM 

8415  0399  A-A-XXXXX  TRUNKS  PHYSICAL  FITNESS  UNIFOR 

8415  0851  MIL-V-XXX  VEST  MORTAR  SHELL  CARRYING 

8415  0867  COVERALLS.  FIREMENS 

8415  0877  A  A  55065  APRON,  MEAT  CUTTERS 

8415  0883  A  A  XXXXX  SWEATPANTS.  PHYSICAL  FITNESS 

8415  0885  A-A-XXXXX  TROUSERS,  DISPOSABLE 

8415  0886  A-A-XXXXX  DRAWERS  MAN'S  ANKLE  LENGTH  CT 

8415  0887  A-A-XXX  JERSEY  REVERSIBLE  MAN'S  OR  WOMEN 

8415  0889  A-XXXXX  COVERALLS;  DISPOSABLE 

8415  0892  A-A-XXXXX  SWEATSHIRT,  HOODED,  PHYSICAL 

8415  0894  A-A-XXX  GLOVES  AND  INSERTS 

8415  0895  A-A-XXXXX  A-2  LEATHER  FLYERS  JACKET 

8415  0898  A-A-55240  APRON,  CONSTRUCTION  WORKER'S 

8415  0902  A-A-XXXXX  SMOCK,  MEDICAL  ASSISTANT'S,  MA 

8415  0903  A-A-XXX  APRONS,  FOOD  HANDLERS 

8415  0905  A-A-XXXXX  COVEWLLS  SAFETY  INDUSTRIAL 

8415  0919  A-A-XXX  APRON,  CONSTRUCTION  WORKER'S  LEA 

8415  0920  A-A-XXX  MITTEN,  WELDERS 

8415  0921  A-A-XXXXX  JACKETS  FLYER'S  INTERMEDIATE 

8415  0922  MlL-J-83472  JACKET  COLD  WEATHER  SECURITY 

8415  0923  A-A-XXXXX  HELMET,  FIRE  FIGHTER'S 

8415  0924  A-A-50380  COAT  FOOD  HANDLER'S  (STEWARD) 

8415  0925  A-A-XXX  MITTEN  INSERTS  AIRCREW  WOOL 

8415  0933  A-A-XXXXX  CAP  COLD  WEATHER 

8415  0936  A-A-XXX  TROUSERS  SNOW  CAMOUFLAGE,  WHITE 

8415  0937  A-A-XXXXX  UNDERWEAR  CW  POLYPROPYLENE 

8415  0938  MIL-P-44188  PARKA  COLD  WEATHER  CAMOUFLAG 

8415  0941  MIL-J-83382D  JACKET  FLYERS  MENS  SUMMER 

8415  0942  A-A-XXXX  GLOVE  SHELLS  PLYERS 

8415  0943  A-A-XXX  TROUSERS  COLD  WEATHER 

8415  0944  A-A-55112  BAG  FLYER'S  HELMET 

8415  0945  A-A-XXXXX  OVERALLS  COMBAT  VEHICLE 

8415  0947  A-A-50527  TRUNKS  GENERAL  PURPOSE 

8415  0948  MIL-J-XXXX  JACKETA  SECURITY  POLICE  WINTE 

8415  0949  MIL-H-XXXX  HOOD  SECURITY  POLICE  WINTER 

8415  0950  A-A-XXXXX  SCARF  NECKWEAR 

8415  0951  A-A-1665A  CLOVES  MEN'S  AND  WOMEN'S  (WORK 

8415  0952  MIL-H-81735B  HELMET,  FLIGHT  DECK 

8415  0953  SUIT,  CHEMICAL  &  BIO,  PROT  MlL-S-29461 

8415  0954  MIL-V-44323  VEST  TACTICAL  LOAD  BEARING 

8415  0955  A-A-50022B  GLOVES  WELDER'S 

8415  0956  A-A-50370  GLOVES,  CLOTH 

8415  0957  A-A-55123A  SMOCK  GENERAL  PURPOSE 

8415  0959  A-A-XXXX  CAP  HOT  WEATHER  BATTLE  DRESS 

8415  0960  MIL-C-44048  COATS  CAMOUFLAGE  COMBAT 

8415  0961  MIL-T-44047  TROUSERS  CAMOUFLAGE  COMBAT 

8415  0067  MIL-R-3866  rLOV'l.  ^.CT'..  COTTON,  K‘;'''‘tp 

8415  0964  MIL-J-82281C  (NU)  JERSEY  FLIGHT  DECK  CRE 

8415  0965  A-A-55068  JERSEY  FLIGHT  DECK  CREWMAN'S 

8420  0092  A  A  50013E  UNDERSHIRT  MANS  QUARTER  SLEEV 

8420  0093  A-A-XXXXX  DRAWERS  AND  UNDERSHIRT  MAN'S 

8420  0094  A-A-50353  UNDERSHIRT  MAN'S 

8420  0095  A-A-153  DRAWERS,  MEN'S 

8430  0411  A-A-XXXX  boots.  SAFETY 

8430  0413  A-A-XXX  BOOTS,  FlYERS,  FWU  8/P 

8430  0414  BOOTS  COMBAT  MILDEW  &  WATER  R 

8430  0416  A-A-50359A  SHOES  CONDUCTIVE 

8430  0418  A-A-XXX  SHOES  MEN'S  DRESS  OXFORD 

8430  0419  A-A-50371  BOOTS  FIREMENS 

8430  0420  MlL-S-3794  SHOES  CONDUCTIVE 

8430  0421  A-A-XXX  BOOTS  EXTREME  COLD  WEATHER  N-IB 

8430  0422  MIL-B-44426A  BOOTS  INTERMEDIATE  COLD  WET 

8430  0423  MIL-B-41816  BOOTS  COLD  WEATHER 

8430  0425  MIL-B-87068  BOOTS  SAFETY  NONSPARKING 

8430  0426  A-A-50651  BOOTS,  CLIMERS 

8430  0428  A-A-XXX  SHOE  SAFETY  CHUKKA 

8430  0429  A-A-50362  OVERSHOES,  MEN'S 

8430  0430  A-A-50137A  SHOES.  GYMNASIUM 

8430  4427  MIL-B-43154M  BOOT  HOT  WEATHER 

8435  0060  A-A-XXXXX  SHOES  WOMENS 

8440  0200  SOCK  EXTREME  COLD  WEATHER 
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0205 
0207 
0119 
0126 
0717 
0717  86 
0721 
0894 
0085 
0103 
0109 
0110 
0119 
0123 
0126 
0127 
0128 
0135 
0136 
0138 
0140 
0143 
0144 
0145 
0146 
0148 
0150 
0151 
0155 
0158 
0159 
0161 
0164 
0166 
0168 
0150 
0153 
0155 


-XXXXX  SOCKS  MEN'S  NYLON  CUSHION  SOLE 
-XXXXX  GLOVES  MEN'S  CLOTH  DRESS  WHITE 
-H-87072  HANDBAG  WOMAN'S  SYNTHETIC 
-G-83150  GLOVES,  CLOTH. NYLON  WOMEN'S 
-0-16475  DEVICES  METAL  BREAST  COLLAR 
-D-16475  DEVICES  METAL  BREAST  COLLAR 
-R-82404  RIBBON  SERVICE  CAP 
-XXXX  GLOVE,  INSERT,  CHEM  PROTECTIVE 
-XXXX  CHEST,  COLLAPSIBLE 
XXXXX  POCKET  AMMUNITION  MAGAZINE 
-XXXXX  SUNGLASSES,  HQU-A/P  WITH  CASE 
-XXXXX  CASE  SHOTGUN  AMMUNITION  COTTON 
-XXXXX  GOGGLES,  SUN  GLOBAL  SUR  TYP  MA 
-55245  necklace.  PERSONNEL,  IDENT 
-XXX  CASE  PIELD  FIRST  AID  DRESSING 
-S-8642  SURVIVAL  KITS  INDIV  TOOL 
-XXXXX  SLEEPING  BAG  INTERMEDIATE  COLO 
-XXXXX  rRPFPFR';  TfF 
-XXX  CASE  SMALL  ARMS  200  RD  MAGAZINE 
-XXXXX  BAG  AMMUNTTION 
-XXXXX  POCKET,  AMMO  MAG  2  CLIP  45  CAL 
-XXX  SLING  BAG  &  CASE  CARRYING 
-XXX  CASE,  SMALL  ARMS  AMMO  30  ROUND 
-XXXXX  SLING  UNIVERSAL  INDIVIDUAL 
-XXXXX  HAMMOCK  JUNGLE  NYLON 
-XXXXX  HAMMOCK  JUNGLE  M-1965 
XXXXXXCASE  FIELD  FIRST  AID  DRESSING 
-XXXXX  CUP  WATER  CANTEEN  WIRE  HANDLE 
-XXXXX  FASTENER  PLASTIC  EQUIPAGE 
-XXX  BOATSWAINS  PIPE 
-XXXX  BOX,  MATCH,  WATERPROOF 
-P-44198  POCKET  ANNUMITION  MAGAZINE 
-5S106A  WHISTLE  BALL  PLASTIC 
-XXXX  STRAP  INVOLUNTARY  RESTRAINT 
-55182  COLVER,  PERSONNEL  ID  TAG 
-XXXXX  STRAP  CHIN  AND  SUSPENSION  ASSE 
-S-43912  STRAP  CHIN  GROUND  TROOPS 
-XXXXX  PAD  PARACHUTIST'S 


CT  TOTAL  -  231  .  DELINQUENT  -  16  .  STATUS  CODES:  A  - 

DCPS  0001  OOD  MESSAGE  HANDLING  PROFILES 
DCPS  0001  01  MIL-STD-2045-17501  MHS  COMM  MSG  AMHIN(D) 
DCPS  0001  02  MIL-STD-2045-17502  MHS  MIL  MSG  AMHZN(O) 
DCPS  0003  ODD  DCPS  TECHNICAL  REFERENCE  MODEL 
DCPS  0003  01  OOD  DCPS  TECHNICAL  REFERENCE  MODEL 
DCPS  0004  MIL-HDBK-829 

DCPS  0005  MIL-HDBK-1360/1  TESTING  VALIDATION 

DCPS  0006  MIL-HDBK-1350/2  TESTING  CONFORM  INTEROP 

DCPS  0007  MULTICASTING  STDS  DEVELOPMENT  FOR  OSI 

DCPS  0008  DOD-STD  PROF  FOR  SECONDARY  IMAGERY  SYS 
DCPS  0008  02  MIL-STD-2045-14500  ES  TRANSPORT  DOD  COMM 
DCPS  0008  03  MIL-STD-2045-146-1  SIMPLEX  TRASP  PROF 
DCPS  0008  04  MIL-STD-2045-17508  FTAM  PROFILE 
DCPS  0008  05  MIL-STD-2045-18500  MHS  MSP 
DCPS  0009  OSI  ENHANCED  COMM  FUNCTIONS  &  FACILITIES 
DCPS  0011  SECURITY  LABELING  OPTIONS  PROTOCOL 

DCPS  0011  01  MIL-STD-2045-48501  COMMON  SECURITY  LABEL 

DCPS  0012  INCORPORATE  SDNS  PROTOCOLS  INTO  OSI 
DCPS  0012  02  ISC  11577  NETWORK  LAYER  SECURITY 
DCPS  0013  INTERIM  JTF  DATA  COMM  PROFILE 
DCPS  0013  01  MIL-STD-2046-13500  INTERNET  RELAY 
DCPS  0013  02  MIL-STD-2045-14502  INTERNET  TRANSPORT 
DCPS  0013  03  MIL-STD-2045-17503  INTERNET  MSG  TRANSP 
DCPS  0013  04  MIL-STD-2045-17504  INTERNET  FILE  TRANSF 
DCPS  0013  05  MIL-STD-2045-17507  INTERNET  NET  MGMT 
DCPS  0013  06  MIL-STD-2045-17505  INTERNET  (DNS) 

DCPS  0013  07  MIL-STD-2045-17506  INTERNET  REMOTE  LOGIN 
DCPS  0014  DEVELOPMENT  OF  A  SECURITY  STD  FRAMEWORK 
DCPS  0015  INFLUENCE  ISO  GULS  DEVELOPMENT 

INST  0001  NITFS  HANDBOOK 

INST  0002  NITF  VERSION  2.0 

INST  0013  INTERIM  MIL-STD  COMMON  WARFIGHT  SYMBOL 

INST  0014  FINAL  MIL-STD-COMMON  WARFIGHT  SYMOBL 

INST  0015  MIL-STD-XXX  FRMT  FOR  DOD  STDZD  PROFILES 

IPSC  0225  OPTICAL  DIGITAL  DATA  DISKS  (X3B11) 
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MIL  R  28776/6C 

EC 

ES 

FI 

P 

922 

922 

941 

G 

EC 

85 

L 

c 

5945 

0880 

01 

MIL  R  28776/7 

EC 

LS 

El 

P 

922 

922 

G 

EC 

85 

L 

5945 

0888 

02 

MIL-R-28776/5E  RELAYS  HYBRID  EST  REL 

EC 

ES 

FI 

P 

923 

933 

933 

A 

ER 

EC 

85 

N 

c 

5945 

0895 

MIL-R-28750  RELAYS  SOLID  STATE  GEN  SPEC 

EC 

ES 

A2 

923 

932 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L: 

c 

5945 

0896 

MIL-R-39P16/45B  RELAYS  ELECTRO  EST  RELI 

EC 

ES 

El 

P 

923 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

01 

MIL-R-39016/7F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REl 

EC 

ES 

El 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

02 

MIL-R-39016/8F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 

EC 

ES 

El 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

R  C 

85 

N 

5945 

0900 

03 

HIL-R-39016/9H  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

k 

85 

N 

5945 

0900 

04 

MIL-R-39016/10F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

05 

MIL-R-39016/11F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

06 

MIL-R-39016/12F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

0/ 

MIL-R-39016/15J  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

9.34 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

08 

MIL-R-39016/16F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

F] 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

09 

MIL-R-39016/20H  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

F] 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

10 

MIL-R-39016/21F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

E-G 

85 

N 

5945 

0900 

11 

MIL-R-39016/23E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

9.34 

A 

FR 

H5 

N 

5945 

0900 

12 

MIL-R-39016/24  RELAYS  ELECTROMAG  EST  REL 

EC 

ES 

F] 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0900 

13 

MIL-R-39016/25E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

F] 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

EC 

85 

S 

5945 

0900 

14 

MIL-R-39016/26E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

9.34 

934 

A 

ER 

EC 

h: 

N 

5945 

0900 

15 

MIL-R-39016/27E  RELAY  ELECTROMAG  EST  REL 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5945 

0900 

16 

MIL-R-39016/28E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

Ff. 

8- 

N 

5945 

0900 

17 

MIL-R-39016/29F  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

n 

P 

924 

934 

954 

A 

FR 

r 

5945 

0900 

18 

MIL-R-39016/30E  RELAYS  ELECTROMAG  EST  RE 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

PP 

FC 

fit 

N 

5945 

0900 

19 

MIL-R-39016/49  RELAYS  ELECTROMAG  HI  SHOC 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

8: 

N 

5945 

0900 

20 

MIL-R-39016/50B  RELAYS  ELECTROMAG  HI  STO 

EC 

ES 

FI 

P 

924 

934 

934 

A 

FR 

r  ^ 

85 

K 

5945 

0906 

01 

MIL-R-39016/AA  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F4 

P 

931 

943 

943 

A 

FR 

LG 

85 

N 

5945 

0906 

02 

MIL-R-39016/BB  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F4 

P 

931 

943 

943 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5945 

0906 

03 

MIL-R-39016/CC  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F4 

P 

931 

94,3 

943 

A 

PR 

FC 

8- 

N 

5945 

0906 

04 

MIL-R-39016/DD  RELAY  ELECTROMAG 

FC 

ES 

F4 

P 

931 

943 

943 

ER 

r  ^ 

85 

N 

5945 

0911 

MIL-R-2889  RELAYS  HYBRID  OR  SOLID  STATE 

EC 

ES 

F5 

P 

9.32 

932 

932 

G 

FR 

FC 

8- 

N 

5945 

0911 

01 

MIL-R-28894  SUP  1  RELAYS  HYBRID 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

941 

G 

ER 

EC 

8  = 

5945 

0911 

02 

MIL-R-28894/1  RELAYS  HYBRID  OR  SOLID  STA 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

942 

941 

G 

FR 

EC 

85 

5945 

0911 

03 

MIL-R-28894/2  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

9.32 

94? 

941 

G 

FR 

FC 

8- 

5945 

0911 

04 

MIL-R-28894/3  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

941 

G 

FR 

EX 

85 

1 

5945 

0911 

05 

MIL-R-28894/4  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

941 

G 

pp 

[X 

85 

5945 

0911 

06 

MIL-R-28894/5  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

941 

G 

FR 

8' 

5945 

0911 

0/ 

MIL-R-28894/6  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

941 

G 

PP 

EC 

85 

5945 

0911 

08 

MIL-R-28894/7  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

9.3? 

G 

FR 

85 

5945 

0911 

09 

MIL-R-28894/8 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

93? 

G 

ER 

, 

59  !5 

0911 

10 

MIL-R-28894/9 

EC 

ES 

F5 

P 

93? 

94? 

9.3? 

G 

ER 

EX 

?r. 

, 

5945 

0911 

11 

MIL-R-28894/10  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

93? 

942 

93? 

G 

[R 

p 

85 

5945 

0911 

12 

MIL-R-28894/11  RELAY  HYBRID  SENSORS 

FC 

ES 

F5 

P 

93? 

94? 

93? 

G 

ER 

FC 

8“^ 

1 

5945 

0911 

13 

MIL-R-28894/12  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

F5 

P 

932 

94? 

93? 

G 

ER 

EC 

8.5 

[_ 

5945 

0911 

14 

MIL-R-28894/13  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

FC 

ES 

F6 

P 

932 

94? 

93? 

G 

ER 

FC 

; 

5945 

091! 

15 

MIL-R-28894/14  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

r  c 

P 

93? 

93? 

93? 

G 

FR 

FC 

P: 

c 

5945 

091! 

16 

MIL-R-28894/15  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC. 

ES 

FE 

P 

932 

93? 

93? 

G 

ER 

^  r 

85 

' 

5945 

0911 

17 

MlL-R-28894/16  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

FC 

ES 

fc 

P 

932 

942 

932 

G 

ER 

EC 

c : 

5945 

0911 

18 

MlL-R-28894/17  RELAYS  HYBRID  SENSORS 

EC 

ES 

►  5 

P 

93? 

94? 

93? 

G 

FR 

? : 

8- 

5945 

0911 

19 

NIL-R-28894/18  RELAYS  SOLID  STATE 

EC 

ES 

F5 

F 

952 

942 

932 

G 

ER 

EC 

2i 

5945 

0911 

20 

MlL-R-28894/19  RELAYS  SOLID  STATE  SENSOR 

EC 

ES 

r5 

P 

932 

94? 

93? 

G 

ER 

PC 

c”: 

5945 

0914 

MIL-R-28750/10B  RELAv  SOLID  STATE 

FC 

ES 

ri 

933 

942 

94? 

c. 

r  '• 

85 

N, 

5945 

0916 

MIL-R-39016/606  RELNY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

cc 

P 

974 

942 

^  : . 

A 

P 

EC 

N 

5945 

0918 

01 

MIL-R-39016/6Q9  RELAYS  ELECTROMAG 

FC 

ES 

F5 

P 

934 

94? 

94? 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0918 

02 

MIL-R-39016/612  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

F 

934 

94? 

942 

A 

ER 

EC 

u 

5945 

0918 

03 

MIL-R-39016/614  RELAv  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

F 

934 

942 

942 

A 

ER 

tC 

8: 

7, 

5945 

0918 

04 

MIL-R-39016/615  RELAY  ELECTROMAG 

FC 

ES 

F5 

P 

934 

942 

942 

A 

ER 

EC 

N 

5945 

0918 

05 

MIL-R-39016/617  RELAY  ELECTROMAG 

FC 

ES 

F5 

F 

934 

942 

941 

FR 

EC 

k 

5945 

0918 

06 

MIL-R-39016/618  RELAY  ELECTROMAG 

FC 

ES 

F5 

P 

934 

942 

941 

G 

FR 

85 

5945 

0918 

07 

MIL-R-39016/619  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

cc. 

p 

934 

942 

941 

G 

ER 

k 

85 

5945 

0918 

08 

MI L-R- 39016/620  RELAY  ELECTROMAG 

FC. 

ES 

FS 

F 

934 

942 

942 

A 

ER 

85 

N 

5945 

0918 

09 

MIL-R-39016/629  RELAY  ELECTROMAC 

EC 

ES 

F5 

FP 

934 

942 

941 

G 

ER 

iZ 

8; 

1 

5945 

0918 

10 

MIL-R-39016/630  RELAY  ELECTRCOMAG 

EC 

ES 

F5 

FP 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

8“^ 

I 

5945 

0918 

11 

MIL-R-39016/641  RELAYS  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

F 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

1 

5945 

0918 

12 

MIL-R-39016/642  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

F 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

5945 

0918 

13 

MIL-R-39016/643  RELAYS  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

F 

934 

94? 

941 

G 

ER 

EC 

QP 

ES 

i  1 

5945 

0918 

14 

MIL-R-39016/653  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

FP 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

L 

5945 

0918 

15 

MIL-R-39016/654  RELAY  ELECTROMAG 

EC 

ES 

F5 

FP 

934 

942 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ES 

l: 

5945 

0926 

MIL-STD-1346C  RELAYS  SELECTION  AND  APPLI 

EC. 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

ER 

Vr 

85 

N 

5950 

0833 

MIL-T-21038/27D  RANS  PULSE  LOW  PWR 

EC 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950 

0835 

MIL-T-21038/90  TRANSF  PULSE  LOW  PWR 

EC 

ES 

FI 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950 

0837 

MIL-T-21038E  TRANSF  PULSE  LOW  PWR 

EC 

ES 

D2 

934 

944 

944 

A 

ER 

r  r 

iX 

N 

5950 

0853 

MIL-T-21038D  TRANS  PULSE  LOW  PWR 

EC 

ES 

B1 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950 

N242 

MIL-T-981A  TRANSFORMER  POWER  VOLTAGE  REG 

EC 

PS 

D5 

933 

943 

943 

A 

EC 

N 

5950 

N243 

MlL-T-28767  TRANSFORMER  IMPEDANGE  MATCHI 

EC 

ES 

D5 

933 

943 

943 

A 

EC 

N 

5960 

3384 

01 

MIL  E  1  20  ELECT  TUBE  RECEIVE  TYPE  1AD4 

EC 

ES 

F5 

P 

90? 

904 

904 

G 

ER 

EC 

85 

U 

c 

5960 

3384 

02 

MIL  E  1  56  ELECT  TUBE  PWR  TYPE  6C21 

EC 

ES 

F5 

P 

902 

904 

904 

G 

ER 

EC 

85 

u 

c 
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PY 

TV 

SN 
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SRR 
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V" 
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RT 

5 
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5960 

3389  03 

MIL  E  1  124  ELECT  TUBE  REC  TYPE  6527 

EC 

ES 

F5 

P 

902 

904 

904 

G 

ER 

EC 

85 

L 

r 

5960 

3384  04 

MIL  E  1  147  ELECT  TUBE  REC  TYPE  SAG 

EC 

ES 

F5 

P 

902 

904 

9U4 

G 

ER 

EC 

85 

L: 

c 

5960 

3384  05 

MIL  E  1  178  ELECT  TUBE  GLOW  MODULATOR 

EC 

ES 

F5 

P 

902 

904 

904 

G 

ER 

EC 

85 

jj 

c 

5960 

3384  06 

MIL  E  1  221  ELEC-r  TUBE  REC  TYPE  1AE4 

EC 

ES 

F5 

P 

902 

904 

904 

G 

ER 

EC 

85 

L 

r 

5960 

3384  07 

MIL  E  1  244  ELECT  TUBE  TYPE  6186 

EC 

ES 

F5 

P 

902 

904 

904 

G 

ER 

EC 

85 

L 

'■ 

5960 

3391  01 

MIL  E  1  502  ELECTRON  TUBE  CATH  RAY 

EC 

ES 

H5 

P 

911 

913 

913 

A 

Ek 

EC 

8: 

N 

r 

5960 

3391  02 

MIL  E  1  519  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

EL 

ES 

H5 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5960 

3391  03 

MIL  E  1  520  Electron  tube  receiving 

EC 

ES 

H5 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5960 

3398 

MIL-E-1  ELECTRON  TUBES  GEN  SPEC  FOR 

EC 

ES 

F2 

P 

922 

932 

932 

A 

ER 

EC 

8b 

N 

2 

5960 

3404 

MIL-E-1/973B  ELECTRON  TUBE 

EC 

ES 

FI 

931 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5961 

1128 

MIL  S  19500  356C  SEMICOND  DIO  VOLT  REG 

EC 

ES 

A1 

892 

893 

893 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

u 

r 

c 

5961 

1160 

MIL  S  19500  378  SEMICOND  FET  P  CHANNEL 

EC 

ES 

F2 

894 

902 

902 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

r 

N, 

5961 

1167 

MIL  S  19500  156  SEMICOND  DIO  VOLT 

EC 

ES 

F2 

P 

894 

904 

904 

A 

ER 

^'C 

17 

NA 

N 

r 

5961 

1170 

MIL  S  19500  157  SEMICOND  DIO  VOLT 

EC 

ES 

F2 

P 

894 

904 

904 

A. 

FR 

EC 

' 

NA 

N 

5961 

1230 

Ml;,  S  19500  368B  SEMICOND  XSIS  NPN 

EC 

ES 

FI 

90,3 

914 

914 

A 

ER 

EX 

*  7 

N 

2 

5961 

1245 

MIL  S  19500  TOD  SEMICOND  DIO  COM  CATH 

EC 

ES 

A4 

904 

914 

924 

A 

ER 

EX 

i_7 

NA 

p 

5961 

1308 

MIL  S  19500/228F  SEMICOND  DIO  SILI  RECT 

EC 

ES 

C2 

914 

923 

933 

G 

ER 

EX 

7 

;. 

r 

5961 

1315 

MIL  STD  750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND  DEV 

EC 

FS 

F5 

914 

923 

92,3 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

2 

5961 

1316 

MIL  STD  750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

F5 

914 

931 

93? 

G 

FR 

FC. 

17 

NA 

2 

5961 

1320 

MIL  S  19500/HVM4  SEMICOND  FlD  EFF  XSIS 

EC 

FS 

F4 

P 

914 

931 

93; 

V 

FR 

EC 

.  / 

NA 

; 

2 

5961 

1321 

MIL  S  19500/HVM5  SEMICOND  FLO  EFF  XSIS 

EC 

ES 

F4 

P 

914 

931 

951 

V 

ER 

FC 

u 

NA 

,, 

5961 

1322 

MIu  S  19500/HVH6  SEMICOND  PLD  EFF  XSIS 

EC 

ES 

F4 

P 

914 

931 

931 

V 

ER 

r: 

T  “7 

N4 

2 

5961 

1327 

MIL  S  19500/HVG4  SEMICOND  FLD  E'^F  XSIS 

EC 

ES 

F4 

P 

914 

931 

931 

V 

FR 

Ki 

17 

NA 

5961 

1336 

MIL-STD-750C  TEST  METH  FOR  SEMICOND 

EX 

FS 

rc 

921 

93? 

SAl 

G 

FR 

EC 

*  7 

NA 

r 

5961 

135C 

MIL-S-19500/280A  SEMICOND  THYRISTORS 

EC 

ES 

Fl 

921 

92? 

92? 

A 

ER 

FC 

1  7 

NA 

N 

r 

5961 

1375 

M1L-S-19500/384C  SEMICOND  DEV  TRANSISTO 

fT 

ES 

ri 

922 

931 

931 

A 

FR 

'C 

•  7 

' 

5961 

13^8 

MI.-S-19500/270D  SEMICOND  DEV  UNITIZED 

EC 

ES 

F2 

P 

923 

931 

931 

A 

FR 

p  r 

•  1 

NA 

t 

5961 

1390 

MIL-S-19500/156G  SEMICON  DEV  DIODE 

EC 

ES 

f'2 

>' 

92,3 

933 

933 

A 

FR 

r 

•  " 

NA 

N 

• 

5961 

1434 

MIL-S-19500/241F  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

FC 

N 

5961 

1  4  r 

MIL-S-1950G/370C  SEMICOND  tranS  NPN  SiLl 

EC 

ES 

F2 

P 

924 

934 

934 

A 

lR 

[X 

17 

N 

596; 

143S 

M1L-S-19500J  MIl  SPEC  SEMICOND  DEVICES 

EC 

ES 

F2 

P 

924 

941 

941 

♦n 

ER 

EX 

NA 

N 

5961 

1444 

MIL-S-1950C/144H  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

ES 

F2 

P 

924 

9,34 

941 

G 

ER 

LC 

; 

5961 

1451 

MIL-STD-750b  MIL  STD  'OR  SEMICON  DEV 

EC 

ES 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

LI 

17 

NA 

c. 

5961 

1452 

MIl-S-19500/591  SEMICOND  DEV  REPETITIVE 

EC 

ES 

F5 

924 

931 

931 

A 

ER 

k 

17 

NA 

N 

2 

5961 

1454 

MIL-S-19500/SMS1  SEMICOND  DEV  SCHOTTKY  R 

EC 

ES 

F4 

P 

924 

941 

A 

ER 

FC 

I  7 

NA 

5961 

1455 

MIL-S-19500/0PS1  SEMICOND  DUAl  PWR  SCHOT 

EC 

ES 

F4 

r 

924 

934 

941 

V 

ER 

EX 

-  7 

NA 

u 

5961 

1457 

MIL-S-19500/469A  SEMICOND  SILICON  HI  PWR 

EC 

ES 

P 

924 

934 

5^1 

G 

cc 

EX 

7 

[ 

5961 

1458 

MIl-S-19500/4S3A  SEMICOND  SILICON  HI  PWR 
mIL-S-19500/349  SEMICOND  DEV  TRANS 

fC 

ES 

^  il 

P 

924 

534 

934 

A 

ER 

EX 

-  T 

N 

5961 

1470 

EC 

r  7 

P 

931 

941 

941 

G 

f; 

FC 

n 

NA 

5961 

1476 

MIL-S-1950G/181E  SEMICOND  TRANS  NPN 

FC 

ES 

F2 

? 

931 

941 

941 

G 

ER 

;  7 

5961 

1477 

MIL-S-19500/595A  SEMICOND  R£P  AVALANCHE 
MIL-S-19500/225E  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

FC 

FS 

931 

934 

?41 

G 

ER 

k 

“  7 

NA 

5961 

1488 

FC 

ES 

P 

931 

941 

941 

A 

rc 

r  “ 

17 

N 

5961 

1492 

MIL-S-19500/597A  SEMICOND  DEV  QUAD 

EC 

ES 

F2 

p 

931 

941 

941 

A 

ER 

r'- 

1  7 

NA 

N 

5961 

1495 

MIL-S-19500/162C  SEMICOND  DEV 

FC 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

ER 

k 

17 

N 

5961 

1504 

MIL-S-19500/260C  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

FC 

FS 

n 

p 

931 

934 

934 

A 

FR 

FC. 

1  7 

N 

5951 

1511  07 

MIl-S-19500/pRLL  SEMICOND  DEV  DIODE 

FC 

FS 

P4 

P 

93? 

933 

941 

G 

fp 

EX 

”  T 

NA 

r. 

5961 

1511  08 

m:l-S-1950C/SBT1  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F4 

r 

-.32 

933 

G4' 

A 

FR 

r 

1  “ 

NA 

5961 

1C*'  ng 

m;l-S-1950C/U‘"R1  SEMICONC  dev  DIODE 

EC 

ES 

Fm 

P 

932 

Q77 

941 

A. 

FR 

FC 

- 

NA 

5961 

1511  10 

MIl-S-1950C/U'R2  SEMICOND  OCV  DIODE 

FC 

r<; 

Z  4 

F 

932 

933 

941 

A 

C  H 

EX 

NA 

5961 

1511  11 

M!L-S-19500/U'R3  SEMICOND  DEV  ULTRA  FAS 

FC. 

FS 

r  4 

F 

932 

933 

941 

A 

FR 

r: 

27 

NA 

2 

5961 

1516 

MI.-S-19500/6C7  SEMICOND  DEV  ■'IElD-EFF  T 

tu 

r<; 

93? 

Q27 

933 

A 

rR 

r.  V- 

*  ■* 

NA 

N 

''' 

1520 

MIL-S-195Q0/599 

EC 

ES 

FI 

932 

932 

93? 

A 

FR 

r 

^  i 

NA 

N 

5961 

1  522 

MIL-S-19500/350C  SEMICOND  DEV  TRANS 

FC 

FS 

FI 

93? 

941 

942 

G 

ER 

EX 

17 

NA 

L 

5961 

1523 

MIL-S-19500/599A  SEMICOND  DEV  QUAD  FIELD 

EC 

ES 

‘^2 

P 

93? 

942 

94? 

A 

ER 

k 

1  7 

NA 

N 

5961 

1524 

MIL-S-19500/609A  SEMICOND  DEV  DIODE  SIlI 

FC 

FS 

r  1 

93? 

934 

94? 

A 

FR 

EX 

17 

NA 

5961 

1526 

MIL-S-19500/477B  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

n 

93? 

9,34 

941 

A 

FR 

p  ^ 

17 

NA 

5961 

1530 

MIL-S-19500/270E  SEMICOND  UNITIZED  DUAL- 

FC 

ES 

Fl 

93? 

943 

941 

G 

FR 

EX 

I  7 

NA 

\  , 

596 . 

1532 

MIL-S-19500/586  SEMICOND  DEV  HERMETIC  01 

EC 

rc. 

Fl 

932 

941 

941 

G 

ER 

EX 

17 

NA 

1523 

MIl-S-19500/587  SEMICOND  DEV  DIODE  SILIC 

EC 

ES 

F] 

932 

94- 

934 

r 

u 

FR 

EX 

*  7 

NA 

; 

5961 

T  C-3C 

MIl-S-19500/356E  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F2 

933 

941 

941 

A 

ER 

k 

NA 

5961 

1536 

MIL-S-19500/Z40F  SEMICOND  OEV  DIODE  SILI 

EC 

F2 

p 

933 

943 

943 

A 

FR 

EC 

17 

N 

5961 

1:38 

MIL-S-19500/115H  SEMI  COND  DEV  DIOEDE 

FC. 

ES 

F2 

p 

P77 

94.3 

941 

G 

FR 

EC 

i  / 

NA 

L 

5961 

1541 

MIL-S-19500/368C  SEMICOND  OEV  TRANS 

FC 

FS 

F? 

P 

93.3 

94? 

94? 

A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

1542 

MIL-S-1950G/177E  SEMICOND  DEV  TRANS 

EC 

ES 

F2 

p 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1 546 

MIL-S-19500/478E  SEMICOND  OEV  DIODE 

FC 

FS 

F2 

p 

933 

943 

941 

G 

ER 

"C 

17 

NA 

5961 

1547 

MIL-S-19500/117K  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

F2 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

N 

5961 

1548 

MIL-S-19500/127M  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

FC 

FS 

FZ 

F 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1550 

MIL-S-19500/TBD-M1  SEMICOND  DEV 

FC 

ES 

F4 

P 

933 

Q4  ^ 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

MIL-S-19500/TBD-M2  SEMICOND  DEV 

FC 

FS 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA. 

N 

5961 

1552 

MIL-S-19500/TBD-M3  SEMICOND  DEVICE 

FC 

FS 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1553 

MIL-S-19500/TBD-M4  SEMICOND  DEVICE 

FC 

FS 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

NA 

N 

;961 

1554 

MIL-S-1950G/593  SEMICOND  DEV  TIELD  EFF 

FC 

ES 

F4 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

EC 

P 

NA 

N 

5961 

1559 

MIL-S-19500/228G  SEMICOND  DEV 

FC 

ES 

Fl 

933 

941 

942 

G 

ER 

EC 

17 

IJ 

5961 

1568 

MIL-S-19500/HEX6  SEMICONDDEV 

FC 

FS 

F4 

P 

934 

943 

942 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

5961 

15/3 

MIL-S-19500/592A  SEMICOND  DEVICE 

FC 

FS 

F2 

934 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1574 

MIL-S-19500/596A  SEMICOND  OEV 

EC 

ES 

Fl 

P 

934 

944 

941 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

U 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

2/A 

b/A 

S 

AC 

NO 

AC 

OC 

RC 

GC 

SC 

11 

f  S 

^  S 

F  0 

T 

r;. 

AL 

''  L. 

TL 

P, 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lY" 

T 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

VT 

RT 

- 

5961 

1577 

MIL-S-19500/159G  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

rl 

934 

944 

951 

A 

ER 

EC 

— 

NA 

5961 

1579 

MIL-S-19500/156J  SEMI  COND  DEV  DIODE  SIL 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

FR 

EC 

1 7 

NA 

N 

5961 

1580 

MIL-S-19500/157K  SEMICOND  DEV  DIODE 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

EF 

EC 

•I 

NA 

N 

5961 

15fil 

MIL-S-19500/158K  SEMICOND  DEV  DIODE  SILI 

EC 

ES 

F2 

P 

934 

951 

951 

A 

[P 

r  r. 

17 

NA 

N 

5961 

1584 

MIL-S-19500/588  SEMICONDUCTOR  DEV 

EC 

ES 

FI 

941 

941 

941 

G 

Ek 

* 

NA 

L 

5961 

1586 

MIL-S-19500/613  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

FI 

941 

943 

941 

G 

FP 

EL 

NA 

5961 

1587 

MIL-S-19500/611  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

H 

941 

943 

941 

G 

Ek 

tS 

1 

NA 

L 

5961 

1588 

MIL-S-19500/612  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

FI 

941 

943 

941 

G 

Ek 

E 

'  7 

NA 

5961 

1589 

MIL-S-19500  RHT  257  SEMICOND  DEVICE 

EC 

ES 

F4 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

NA 

N 

5961 

1590 

MIL-S-19500  RHT  257  SEMICON  DEV 

EC 

ES 

F4 

941 

943 

94? 

G 

ER 

EC 

7 

NA 

5961 

1596 

MIL-S-19500/232B  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EL 

1  7 

N 

5961 

1599 

MIL-S-19500/610A  SWMICOND  DEV  HERMETIC 

EC 

ES 

F2 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

]  ^ 

NA 

N 

5961 

1600 

MIL-S-19500/586A  SEMICOND  DEV  HERMETIC 

EC 

ES 

F2 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

ELC 

1  7 

NA 

f, 

5961 

1601 

MIL-S-19500/620A  SEMICOND  HERMETIC  DIODE 

EC 

ES 

F2 

P 

941 

943 

943 

A 

EC 

*  ■’ 

NA 

N 

5961 

160? 

MIL-S-19500H  MIL  SPEC  SEMICOND  DEV 

fC 

FS 

f-  1 

P 

941 

94? 

94? 

A 

EP 

7  ^ 

*  7 

NA 

K 

5961 

1606 

MIL-S-19500/478E  SEMICOND  DEV 

EC 

ES 

Fi 

P 

941 

943 

943 

A 

ER 

E_G 

NA 

N 

5961 

1688 

08 

MIL  C  39018  8A  CAP  FXD  ELECTROLYTIC 

EC 

ES 

FI 

901 

911 

911 

A 

ER 

EL 

Rf' 

N 

5961 

3391 

04 

MIL  E  1  555  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

EC 

ES 

H£ 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

£_C 

85 

N 

5965 

0204 

MIL-L-10911/8  LOUDSPEAKER  PERM  MAGNET 

EC 

ES 

R2 

914 

924 

941 

A 

CR 

C  f 

85 

5965 

0219 

MIL-E-17884B  EARPHONES 

FC 

ES 

F5 

92? 

931 

941 

A 

CR 

LC 

V 

i , 

5965 

0220 

MIL-E-17884/1  EARPHONES 

EC 

ES 

F5 

92? 

931 

941 

A 

CR 

EC 

5965 

0221 

MIL-E-17884/2  EARPHONES 

EC 

ES 

F5 

922 

931 

941 

A 

Ck 

E 1 

'  * 

5970 

1118 

MIL-I-23264/4A,  /5A,  /8A.  /9A,  /lOA,  /II 

EC 

GS 

F5 

934 

941 

941 

L 

LI 

N 

5975 

N0R3 

MIL-C-23280A(SHIPS)  CANCaLATfON 

FC 

GS 

FS 

94] 

94? 

94? 

A 

7  “ 

K 

59/5 

N084 

MIL-C-28872(k)  CABINET,  ELECTRONIC  EQUI 

EC 

GS 

F5 

9a  1 

942 

94? 

A 

c  - 

f, 

5985 

1036 

MIL  D  39039  6A  DUM  LOADS  ELEC  COAXIAL 

EC 

ES 

B1 

911 

911 

911 

911 

"R 

r  , 

SE 

N 

5985 

1038 

MIL-D-39030  3  DUM  LOADS  ElECT  COAXIAL 

EC 

ES 

PI 

911 

913 

94? 

A 

FR 

rr 

SI 

5985 

1041 

MIL  S  3928  9C  SWITCH  RF  TRANSMISSION 

EC 

ES 

Cl 

911 

914 

931 

w 

ER 

7  ■“ 

h 

5985 

1047 

MIL-C-15370  COUPLERS  DIRECT  GEN  SPEC  FOR 

EC 

ES 

82 

Q]a 

92? 

941 

G 

ER 

FC 

C  - 

5985 

1049 

MIL-D-39C30/5B  DUMMY  LEADS  ELEC  COAXIAL 

EC 

ES 

931 

941 

941 

A 

PR 

EC 

85 

N 

5985 

1050 

01 

MIL-M-28837/2B  MIXER  STAGES  RAO  FREO  DOU 

EC 

ES 

932 

94? 

942 

ER 

r  ^ 

85 

N 

5985 

1050 

02 

MIL-M-28837/5A  MIXER  STAGES  RAD  FREQ  DOU 

EC 

ES 

r  1 

932 

947 

942 

A 

f  R 

!  C 

8  = 

N 

5985 

1050 

03 

MIL-M-28837/9  M  X  D  STAGES  RAD  FREO 

EC 

ES 

PI 

932 

94? 

94? 

A 

FP 

EC 

85 

f. 

5985 

MIL-F-3922/55C  FLANGES  WAVEGUIDE  ROUND 

EC 

ES 

B2 

932 

943 

943 

M 

ER 

7  r 

f, 

5985 

1052 

01 

MIL-S-3928/15D  SWITCHES  COAXIAL  RAD  FREQ 

EC 

ES 

'Ll 

932 

94? 

942 

A 

iP 

LC 

85 

N 

5985 

1056 

0! 

MIL-W.287/6  WAVEGUIDE  ASSEMBLY 

EC 

C  <s 

-1' 

934 

941 

94: 

G 

EA 

7_r 

85 

5985 

1056 

02 

MlL-W-287/7  WAVE  GUIDE  ASSEMBLY 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

943 

941 

G 

ER 

tr 

85 

L 

5985 

1057 

MIL-S-3928/23A  SWITCH  RADIO  FREQ  TRANS 

EC 

ES 

P 

934 

941 

941 

G 

EP 

FC 

5985 

1058 

01 

MIL-A-3933/3B  ATTENUATORS  FXD  COAXIAl 

EC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

r 

C 

t  R 

7  r 

S: 

5985 

1058 

02 

MIL-A-3933/8B  ATTENUATORS  FXD  COAXIAl 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

L  w. 

Rr 

; 

5985 

1058 

03 

M:l-A-3933'/9B  attenuators  FXD  COAIAL 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

Ri" 

5985 

1058 

04 

MIL-A-3933/2C  ATTENUATOR  FXD  WAVEHUIOE 

EC 

ES 

H£ 

934 

941 

941 

[• 

FR 

7  '' 

R5 

5985 

1058 

05 

MIL-A-3933/22A  ATTENUATOR  FXD  STRIPLINE 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

FR 

t  L. 

R5 

1059 

01 

M:l-C-15370/12A  coupler  DIRECTIONAL 

EC 

ES 

H5 

934 

941 

941 

C- 

ER 

FC 

Sz 

; 

5985 

1059 

02 

MIL-C-15370/I4A  COUPLER  DIRECTIONAL 

FC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

7  r 

5985 

1059 

03 

m:l-C-1537C/15A  coupler  DIRECTIONAL 

EC 

ES 

H£ 

0 

934 

94- 

941 

U 

RR 

r_2 

£r 

5qoc 

1G59 

04 

m:L-C-1537C/17A  coupler  DIRECTIONAL 

tc 

ES 

p 

934 

94’ 

r 

LT 

FR 

r  ^ 

£i 

59S5 

1059 

05 

MIL-t-15370/19  COUPLER  DIRECTIONAL 

ES 

rn' 

p 

934 

941 

94‘ 

E  R 

^  r 
.  w 

S: 

5985 

1059 

06 

m:l-c-i537C/20  coupler  directional 

FC 

FS 

H5 

p 

934 

94: 

Gi* 

G 

"h 

E_C 

Ss 

5985 

1060 

MIl-M-28837/3  mixer  STAGES  RADIO  pREQ 

FC 

FS 

H5 

c 

934 

04* 

941 

J 

FR 

7  f 

Sir 

^98^ 

1060 

02 

MlL-M-28837/4  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ 

►  ^ 

FS 

D 

Q4-. 

941 

A 

K 

7  f* 

Si 

5985 

1060 

03 

m:l-M-28837/6  MIXER  STAGES  RADIO  FREO 

FC 

FS 

FIS 

C 

934 

941 

941 

G 

FR 

►  r 

Si 

5985 

1061 

01 

MIL-A-28875/3  AMP  RADIO  FREQ 

FC 

FS 

H5 

p 

9.34 

94- 

941 

G 

FR 

EC 

. 

£985 

1061 

02 

MIL-A-28875/4  AMP  RADIO  FREQ 

FC 

FS 

H£ 

F 

954 

94: 

941 

G 

t  K 

► ; 

5985 

1061 

03 

MIL-A-28875/7  AMP  RADIO  FREQ 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

Q41 

941 

r 

ER 

LC 

fi- 

5985 

1061 

04 

MIL-A-28875/9  AMP  RADIO  FREQ 

FC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

FC 

85 

5985 

1061 

05 

MIL-A-288775/11  AMP  RADIO  FREQ 

FC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

5985 

1062 

01 

MIL-S-55041/3A  SWITCH  WAVEGUIDE 

FC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

P- 

5985 

1062 

02 

M.IL-5-55041/4A  SWITCH  WAVEGUIDE 

FC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

5985 

1062 

03 

MIL-S-55041/6A  SWITCH  WAVEGUIDE 

FC 

FS 

H5 

P 

974 

941 

941 

G 

ER 

EC 

Si 

5985 

1062 

04 

MIL-S-55041/7A  SWITCH  WAVEGUIDE  2PST 

FC 

FS 

HS 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

6E 

5985 

1062 

05 

MIL-S-55041/8A  SWITCH  WAVEGUIDE 

FC 

FS 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

FR 

FC 
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E9GP  0129  MIL-F-28861/6C  FILTERS  &  CAPS 

59GF  QUO  MIL-F-15733G  FILTERS  &  CAPS 

6145  2029  MIL-C-28830  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID 

6145  2030  01  MIl-C-28830/3  CABLE  RE  COAXIAL 

6145  2030  02  MlL-C-28830/4  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGID 

6145  2030  03  MI L-C-28830/5  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDIG 

6145  2030  04  MI L-C-28830/AA  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 

6145  2030  05  MIL-C-28830/BB  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIDI 

6145  2030  06  MIL-C-28830/CC  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 

6145  2030  07  MI L-C-28830/DD  CABLE  RF  COAXIAL  SEMIRIGI 

6145  2030  08  MI L-C-28830/EE  CABLE  RF  COAX  AL  SEMIRIGI 

6145  2040  05  MIL-C-17/LLL  CABlES  RADIO  FREQ  COAXIAL 
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6145  3964  m:.-C-17/180C  CABLE  ELEC  RF  COAXIAL 

6145  M76  21  m:l  C  17  20C  CABLE  RF  FLEX  COAXIAL 

6150  0236  MIL-C-28777/1C  CABLE  ASSEMBLY  ELEC  TEST 
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o240  1006  A-A-lIGHT.  CHEMILUMINECENT  12HR  RED 

606;  ICIS  A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  INFRARE 

6261  1023  A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  12HR  GREEN 

6261  1024  A  A  LIGH’  CHEMILUMINESCENT  3HR  INFRARE 

626:  1025  A  A  light  CHEMILUMINESCENT  8HR  WHITE 

6260  ‘029  A  A  LIGH^  CHEMILUMINESCENT  6HR  GREEN 

626:  1035  A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  INFRARE 

626:  1038  A  A  LIGHT  CHEMILUMINESCENT  4HR  YELLOW 

626.T  1039  A  A  light  CHEMILUMINESCENT  4/6HR  LT  RE 

6260  1043  A  A  light  CHEMILUMINESCENT  4/6HR  INFRA 

6625  N996  m;^-T  28862  TST  ST  RADIO  TRSMG  AN  BRM  2A 

"025  NC2e  mil  R  29530  RCDR  RPDR  DlGl  MAG  RD433  SSH 

EMCS  C154  MIL  STD  462 

EMCS  0138  EMCS  PROGRAM  PLAN 

EHCS  2138  EMCS  PROGRAM  PLAN 

MOOR  0032  MIl-STD-XXX  SAFENET  1 

HOOK  0034  MIL-HDBk-XXX  SAFENET  1 

m:.;R  0036  NGCR  BACKPLANE 

0980  mIl-S-19491G  SEMICOND.  PKG  OF 

RE.:  0:t2  MIL-STD-790E  PROD  ASSURE  PROG  FOR  FO  PAR 
i-ic  1412  MIl  STD  188  141A,  CHI  M/H  FREQ  RADIO 

EC  TOTAL  -  355  .  DELINQUENT  -  103  ,  STATUS  COOES:  A  • 

3439  0844  MI. -F. 14256  FLUX.  SOLDERING.  LIQUID.  PAS 

3439  0846  OC-S-571  E  SOLDER  ELECTRONIC  96-485  DEGR 

3439  0648  ADOPT  C-STD-004  RED  FOR  SOLDERING  FlUXES 

3435  0849  ADOP'  O-STO-OOSiOOc  ON  SOLDER  MATERIALS 

4"  3:  2245  A-A-XXXX  ANCHOR  GU^'  AND  RODS 

4::-:  2246  a  a  vvvt  c.amp  guv  po.e  line 

--34;  2284  35258A  BRACE  CORNER  BOX  SMALL  2  QUART 

:9::  1245  '>'I.-R-25  RES  ^XC  Wf'  DWR  Tvpe 

ERIE  124-  5905R-26P  RES  ^XD  Ww  DWR  ’vpE 

5525  12:'  h!_  r  19  res  vAR  WW  lC  OP  TEMP  GEN  SPEC 

52'25  12’3  MI.-R-:0509  RES  FXD  FlM  HI  RElI 

59:-  12'3  21  M I. -R- 105099  RES  FXD  Flh  HI  RE. I 

592-  1292  MIL-R-39009C  RES  RXD  WW  ER 

591:  1291  wil-R-55342  RES  FXD  Flm  CHIP  ER 

592:  1291  21  MIl-R-55342=  RES  FXD  FlM  CHIP  ER 

59. E  1296  m;l.R-914/4  RES  NE^  SURFACE  MOUNT  20  PIN 

55:6  129'  M:.-R-9i4/5  RES  NE'  SURFACE  MOUNT  16  FIN 

55'6  1322  MIL-R-914/3  RES  NET  SURFACE  MOUNT 

:92:  1323  MI.-R-914  RES  NET  SURFACE  MOUNT  ER  GEN 

:9:;;  1324  MlL-P.-914/e  RES  NET  FXD  FlM  SURFACE  MNT 

592-  ;325  MIL-R-914  RES  NET  FXD  FLM  SURFACE  MNT 

5925  1306  m;l-R-914/7  RES  NET  FXD  ^LM  SURFACE  MNT 

5925  1327  Mtl-R-22684  RES  FXD  FLM  INSULATED 

5925  13C7  Cl  MIL-R-22684D  RES  FXD  FLM  INSULATED 

592:  1310  MIL  R  12934  RES  VAR  WW  PREC  GEN  SPEC  FOR 

590-  1312  MI.-R-ll  RESISTORS  FXD  COMP 

59':  1215  Cl  MI L-R-49462/1  RESISTORS  FXD  FILM  HI  VOLT 

5905  1315  02  MI L-R-49462/2  RESISTOR  FXD  FILM  HI  VOLT 

5905  1341  m;l-R-93D  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 

5505  1251  MIl-R-914  RESISTOR  NETWORKS  FXD 

5505  1555  M1L-R-39005D  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 

5905  1256  MIl-R-39G17/4D  RESISTORS  FXD  FILM 

5905  1358  MIL-R-39007G  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 

5905  1359  MIL-R-39007/12D  RESISTORS  FXD  WIRE  WOUND 
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FR 

FS 

FI 

941 

94? 

942 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5910 

1751 

MIL  C  55681C  CAP  CHIP  MULTI  LAYER  FXD 

FR 

FS 

C2 

912 

9?? 

942 

A 

ER 

FC 

85 

U 

5910 

1809 

MIL  C  XXXXX  CAP  CER  SWITCH  MODE  PWR  SUPP 

FR 

ES 

F4  P 

922 

934 

944 

A 

ER 

EC 

85 

U 

5910 

1809 

01 

MIL-C-XXXXX/1  CAP  FXD  CERAMIC 

FR 

FS 

F4 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5910 

1809 

02 

MlL-C-XXXXX/2  CAP  FXD  CERAMIC 

FR 

FS 

F4 

9.34 

944 

944 

ER 

FC 

85 

N 

5910 

1809 

03 

MIL-C-XXXXX/3  CAP  FXD  CERAMIC 

ER 

FS 

F4 

9.34 

944 

944 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5910 

1809 

04 

MIL-C-XXXXX/4  CAP  FXD  CERAMIC 

FR 

FS 

F4 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5910 

1838 

01 

MIL-C-55681/4  CAP  CHIP  MULT  LAYER 

FR 

FS 

F2 

931 

941 

941 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5910 

1838 

02 

MIL-C-55681/5  CAP  CHIP  MULT  LAYER 

FR 

FS 

F2 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

5910 

1842 

MIL-C-55365C 

FR 

FS 

FI  P 

93? 

93? 

932 

A 

ER 

EC 

85 

N  : 

5910 

1858 

MIL-C-14409D  SUP  1  CAP  VARIABLE 

FR 

FS 

F2 

933 

943 

934 

G 

FR 

u 

5910 

1864 

MIL-C-49464/1A  CAP  CHIP  SINGLE 

ER 

ES 

FI  A 

934 

943 

9,34 

G 

FR 

FC 

85 

NA 

L 

5910 

1866 

MIL-C-55365/4D  CAP  CHIP  FXD 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5910 

186/ 

MIL-C-49467A  CAP  FXD  CERAMIC 

ER 

FS 

F2 

934 

954 

954 

A 

ER 

FC 

85 

NA 

N 

5910 

186/ 

01 

MIL-C-49467/1A  CAP  CERAMIC  MULTILAYER 

ER 

FS 

F2 

934 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

N 

5910 

186/ 

02 

MIL-C-49467/2A  CAP  CERAMIC  MULTILAYER 

ER 

ES 

F2 

934 

954 

954 

A 

ER 

FC 

85 

NA 

N 

5910 

186/ 

03 

MIL-C-49467/3A  CAP  CERAMIC  MULTILAYER 

ER 

FS 

F2 

934 

954 

954 

A 

ER 

FC 

85 

NA 

N 

5910 

186/ 

04 

MIL-C-49467/4A  CAP  CERAMIC  MULTIUYER 

FR 

FS 

F2 

934 

954 

954 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

N 

5910 

186/ 

05 

MIL-C-49467/5A  CAP  CERAMIC  MULTILAYER 

FR 

FS 

F2 

934 

954 

954 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5910 

186/ 

06 

MIL-C-49467/6A  CAP  CERAMIC  MULTILAYER 

FR 

FS 

F2 

934 

954 

954 

A 

ER 

FC 

85 

NA 

N 

5910 

1869 

MIL-C-39014/3D  CAP  FXD  CERAMIC 

FR 

FS 

F5 

934 

944 

9.34 

G 

FR 

FC 

85 

U 

5910 

18/0 

MIL-C-39014/6B  CAP  FXD  CERAMIC 

FR 

FS 

F5 

934 

944 

934 

G 

ER 

FC 

85 

NA 

L 

5910 

18/2 

MIL-C-4913/B  CAP  FXD  ELECTBRLYTIC 

FR 

FS 

F2  P 

934 

954 

954 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5910 

18/4 

MIL-C-39014E  CAP  FXD  CERAMIC  DIELECRIC 

FR 

ES 

FI 

941 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

N 

5910 

18// 

MIL-C-39001B  CAP  FXD  MICA  DIEL 

ER 

FS 

FI 

941 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5910 

18/8 

MIL-C-55514C  CAP  FXD 

FR 

ES 

n 

941 

942 

94? 

A 

EP 

EC 

85 

N 

59i!5 

0238 

01 

MIL-C-55629/1C  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC 

FR 

ES 

Fi 

932 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5925 

0238 

02 

MIL-C-55629/2C  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC 

FR 

FS 

FI 

93? 

94? 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5925 

0238 

03 

MIL-C-55629/3C  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC 

FR 

FS 

n 

93? 

94? 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5925 

0238 

04 

MIl-C-55629/4C  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC 

FR 

FS 

FI 

93? 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5925 

0238 

05 

MIL-C-55629/5C  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC 

FR 

FS 

FI 

93? 

94? 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5925 

0238 

06 

MIL-C-55629/6C  CIRCUIT  BREAKERS 

FR 

ES 

FI 

932 

942 

942 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5925 

0243 

MIL-C-55629B  CIRCUIT  BREAKERS  MAGNETIC 

FR 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5930 

1563 

MIL-B-5423/14C  BOOT  DUST  &  WATER  SEAL 

FR 

ES 

A2 

933 

951 

951 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5930 

1566 

MIL-B-5423C  BOOTS  DUST  AND  WATER  SEAL 

FR 

ES 

FI  F 

934 

944 

944 

A 

ER 

AS 

85 

N 

5940 

1128 

02 

MIL  T  55156  6  TERMINAL  LUB  LP06 

FR 

H5 

921 

922 

922 

A 

ER 

SH 

85 

N  C 

5940 

1129 

MIL-STD-1277B  SPLICE  TERM  BIND  POST  TJS 

FR 

D2  P 

921 

931 

941 

A 

ER 

SH 

85 

L  C 

5940 

1156 

MIL-T-55155/3D  THERMINALS,  FT03 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1157 

MIL-T-5515574D  TERMINALS,  FT04 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1158 

MIL-T-55155/5C  TERMINALS.  FT05 

FR 

F2 

9.34 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1159 

MIL-T-55155/6C  TERMINALS,  FT06 

FR 

F2 

9.34 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1160 

MIL-T-55155/7C  TERMINAS,  SE07 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1161 

MIL-T-55155/80  TERMINALS,  SE08 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1162 

MIL-T-55155/11F  TERMINALS.  SEll 

FR 

F2 

9.34 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1163 

MIL-T-55155/12E  TERMINALS,  SE12 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1164 

MIL-T-55155/13D  TERMINALS,  SE13 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1165 

MIL-T-55155/14D  TERMINALS,  SE14 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1166 

MIL-T-55155/15D  TERMINALS,  SE15 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1167 

MIL-T-55155/23C  TERMINALS.  SE23 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5940 

1168 

MIL-T-55155/25C  TERMINALS,  SE25 

FR 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950 

0802 

MIL-C-39010  COIL  FXD  RF  MOLDED  ER 

FR 

FS 

F2 

921 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950 

0812 

01 

MIL  C  83446/20  COILS  RF  CHIP  FXD 

FR 

FS 

D5 

9?? 

93? 

941 

Y 

ER 

EC 

85 

U  C 

5950 

0812 

02 

MIL  C  83446/21  COILS  RF  CHIP  FXD 

FR 

FS 

D5 

922 

932 

941 

Y 

ER 

EC 

85 

U  C 

5950 

0815 

MIL-T-27/82  XFMR  PWR  STEPDOWN 

FR 

FS 

F2 

922 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950 

0825 

MS75083  COILS  RF  MOLDED  FXD 

ER 

ES 

C2 

931 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 
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PREPARING  ACTIVITY  LISTKK 

PA 

AA 

BA  PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T  C 

RC 

GC 

SC  LL 

9 

''  9 

I"  9 

9 

T 

RU 

AU 

FU 

!U 

R  0 

FT 

NT 

IT  CA 

IYT 

lYt 

IYT 

IYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

PY 

TY 

SN  YN 

SRR  SRR  SRR  SRR 

T 

YT 

YI 

T 

R1 

S  D 

5950  0826 

MS75084  COILS  RF  MOLDED  FXD 

ER 

ES 

C2 

931 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

5950  0829 

MIL-T-27/XXX 

ER 

ES 

F4 

932 

942 

942 

A 

LR 

LL 

8b 

N 

5950  0830 

MIL-C-83446/13A  COIL  RF  CHIP  FXD 

ER 

ES 

F2 

933 

943 

943 

A 

FR 

LC 

8b 

N 

5950  0831 

01 

MI0-C-39010/1D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

Fk 

LL 

8b 

NA 

N 

5950  0831 

02 

MIL-C-39010/2D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

Fk 

EC 

ab 

NA 

N 

5950  0831 

03 

MIL-C-39010/3D  COILS  FXD  RADIO  FREQ  MOLD 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

Ek 

LC 

8b 

NA 

N 

5950  0831 

04 

MIL-C-39010/4D  COILS  FXD  RAOIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

LR 

EC 

8b 

NA 

N 

5950  0831 

05 

MIL-C-39010/6D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

FR 

LC 

8b 

NA 

N 

5950  0831 

06 

MIL-C-39010/7D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

LR 

LC 

8b 

NA 

N 

5950  0831 

07 

MIL-C-39010/8B  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934  944 

944 

A 

LR 

EC 

8b 

N 

5950  0831 

08 

MIL-C-39010/9B  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

LR 

EC 

8b 

NA 

N 

5950  0831 

09 

MIL-C-39010/10B  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5950  0831 

10 

MIL-C-39010/5D  COILS  FXD  RADIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

8b 

NA 

N 

5950  0832 

MIL-T.27/103D  TRANSFORMER 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

FR 

FC 

8b 

N 

5950  0834 

MIL-C-83446/4C  COIL  RF  CHIP  FXD 

ER 

ES 

Cl 

934 

944 

944 

A 

ER 

EC 

8b 

N 

5950  0836 

MIL-C-15305F  COILS  FXD  &  VAR  RF 

ER 

IS 

F2 

934 

944 

944 

A 

FR 

EC 

Rb 

N 

5950  0838 

MIL-T-27F  TRANSF  &  INDUCTORS 

ER 

ES 

D2 

934 

944 

944 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5950  0839 

MIL-C-83446C  COILS  CHIP  FXO  ORVAR 

ER 

ES 

02 

934 

944 

944 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5950  0840 

MIL-C-83446/26A  COILS  RF  CHIP  FXD 

ER 

ES 

F2 

934 

944 

944 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5950  0841 

MIL-T-27/155B  TRANSFORMER  PWR 

ER 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5950  0842 

MIL-T-27/157D  TRANSFORMER  PWR{ 

ER 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5950  0843 

MIL-C-83446/6D  COILS  RAD  FREQ 

ER 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5950  0844 

MIL-T-27/146B  INDUCTORS  HICHQ 

ER 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5950  0845 

MIL-T-27/164C  INDUCTORS  HIQ 

ER 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5950  0846 

MIL-T-27/165D  TRANS  AUDIO  FREQ 

ER 

ES 

F2 

94] 

951 

951 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5950  0847 

MIL-T-27/166B  TRANSFORMER  AUDIO 

ER 

ES 

F2 

941 

951 

951 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5950  0848 

MIL-T-27/167D  TRANS  AUDIO  FREQ 

ER 

FS 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5950  0849 

MIL-T-27/235C  TRANS  PWR  ISOLATION 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

8" 

N 

5950  0850 

MIL-T-27/300C  TRANS  PWR  STEPDN 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5955  0319 

MIL-0-55593  OVEN  ASSEMBLIES 

ER 

ES 

H5 

941 

951 

951 

A 

FR 

EC 

8' 

N 

5955  0635 

MIL-H-I0056r  HOLDERS  CRYSTAL 

ER 

ES 

F2 

934 

953 

953 

A 

FR 

FC 

8=1 

N 

5955  0636 

MIL-H-10056/21B  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  HC-3 

ER 

ES 

F2 

941 

gc^7 

953 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5955  0637 

MIL-H-10056/24A  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  MC-3 

ER 

ES 

F2 

941 

953 

953 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5955  0638 

MIL-0-55310/13D  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

ER 

ES 

F2 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0673  01 

MIL-C-3098/2  crystal  UNIT 

ER 

FS 

H5 

923 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5955  0673 

02 

MIL-C-3098/144  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

H5 

923 

9^1 

941 

A 

FR 

FC 

8  = 

N 

5955  0673  03 

MIL-C-3098/145  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER  ES 

H5 

923 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5955  0674 

01 

MIl-0-55310/22  OSCl  CRYSTAL  TYPE 

ER 

ES 

H5 

923 

941 

941 

A 

FR 

PC, 

85 

N 

5955  0674 

02 

MIL-0-55310/23  OSCIL  CRYSTAL  TYPE 

FR 

ES 

H5 

923 

941 

941 

A 

FR 

FC. 

8=1 

N 

5955  0675 

MIL-0-55310  oscillator  CRYSTAL  CONTROLLE 

ER 

ES 

A2  P 

923 

933 

94] 

A 

FR 

FC 

85 

l'  C 

5955  0676 

01 

MIL-0-55310/25  OSCILLATORS  CRYSTAL  CONTR 

FR 

FS 

FI 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5955  0676 

02 

MIL-O-55310/26  OSCIlLATQRS  CRYSTAL  CONTR 

FR 

ES 

FI 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

N 

5955  0677 

01 

MIL-0-55310/4  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE  3 

FR 

ES 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC 

8= 

NA 

N 

5955  0677 

02 

MIL-0-55310/5  OSCILLATORS,  CRYSTAL,  TYPE 

FR 

ES 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

03 

MIL-0-5531Q/6  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE  1 

FR 

ES 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC. 

85 

NA 

N 

5955  0677 

04 

MIl-0-55310/7  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE  3 

FR 

FS 

F2 

924 

941 

941 

A 

ER 

^  r 

85 

NA 

N 

5955  0677 

05 

MIL-0-S5310/8  OSCILLATORS,  CRYSTAL,  TYPE 

ER 

ES 

F2 

924 

941 

94; 

A 

FR 

FC 

RF 

NA 

N 

5955  0677 

06 

MlL-0-55310/9  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE  1 

ER 

FS 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

07 

MlL-O-55310/10  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

FR 

FS 

F2 

924 

941 

941 

A 

ER 

L  v- 

85 

NA 

N 

5955  0677 

08 

MIL-O-55310/11  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

FR 

FS 

F2 

924 

041 

A 

FR 

E-C 

85 

NA 

N 

5955  0677 

09 

MIL-O-55310/12  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

FR 

FS 

po 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

10 

MIL-0-55310/14  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

ER 

FS 

F2 

924 

941 

041 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

11 

MIL-0-55310/15  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

ER 

FS 

FZ 

924 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

12 

MIL-0-55310/16  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

FR 

FS 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

FC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

13 

MIL-O-55310/17  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

ER 

FS 

FZ 

924 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

14 

MIL-0-55310/18  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

FR 

FS 

F2 

924 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0677 

15 

MIL-0-55310/19  OSCILLATORS  CRYSTAL  TYPE 

ER 

FS 

F2 

924 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

N 

5955  0679 

MIL-C-3098G  crystal  UNIT 

ER 

FS 

FI 

931 

941 

941 

A 

ER 

rf 

85 

N 

5955  0680 

01 

MIL-C-3098/51 

ER 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

02 

MIL-C-3098/52  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

03 

MIL-C-3098/53  CRYSTAL  UNIT  -  QUARTZ 

ER 

FS 

F2 

93? 

944 

044 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

04 

MlL-C-3098/54  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5955  0680 

05 

MIL-C-3098/55  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

06 

MIL-C-3098/56  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

FS 

F2 

93? 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

07 

MIL-C-3098/57  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

08 

MIL-C-3098/58  crystal  UNIT  QUARTZ 

ER 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

09 

M1L-C-3098/59  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

10 

MIL-C-3098/60  crystal  UNIT  QUARTZ 

FR 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

11 

MIl-C-3098/61  crystal  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

FZ 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

12 

MIL-C-3098/62  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

044 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

13 

MIL-C-3098/63  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

14 

MIL-C-3098/66  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

15 

MIL-C-3098/68  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

16 

MIL-C-3098/72  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

17 

MIL-C-3098/76  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

FR 

FS 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  0680 

18 

MIL-C-3098/77  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

EC 

85 

N 

PAGE  NO.  P  -  50 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


ER  -  ER 

1ST  QTR  FY  1994 


PREPARING  ACTIVITY  LISTIlffi 


PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

2/A 

G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

1 1 

^  9 

9 

9 

''  Q 

T 

RU 

AU 

FL 

TU 

R 

r 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYt 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . . . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

V'!’ 

T 

RT 

S 

C 

5955 

0680 

19 

MIL-C-3098/78  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5955 

0680 

20 

MIL-C-3098/80  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5955 

0680 

21 

MIL-C-3098/67  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

944 

944 

A 

ER 

N 

5955 

0680 

22 

MIL-C-3098/82  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

E2 

932 

944 

944 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5955 

0680 

23 

MIL-C-3098/84  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F? 

932 

944 

944 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5955 

0681 

MIL-C-3098/34  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

F2 

932 

9.34 

934 

G 

FR 

EC 

85 

L 

5955 

0682 

MIL-H-10056  13C  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  HC26 

ER 

ES 

H5 

934 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

N 

5961 

1234 

MIL  S  19500  570  SEMICOND  FIELD  EFF  XSIS 

ER 

ES 

FI 

903 

913 

921 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

Ij 

R 

5961 

1313 

MIL  S  19500/429C  SEMICOND  DIO  SILI  PWR 

ER 

ES 

F2 

P 

914 

924 

934 

G 

FR 

EC 

17 

NA 

L' 

P 

5961 

1361 

MIL-S-19500/308B  SEMICOND  DIO  SILI  PWR 

ER 

ES 

FI 

921 

931 

931 

G 

FR 

EC 

17 

L 

c 

5961 

1400 

MlL-S-19500/427  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

F2 

P 

923 

934 

934 

G 

ER 

EX 

1  7 

NA 

L 

5961 

1401 

MIL-S-19500/251  SEMICOND  DEV  TRANS 

ER 

ES 

F? 

P 

923 

934 

934 

A 

FR 

17 

NA 

N 

5961 

1402 

MIL-S-19500/575  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

F? 

P 

923 

934 

934 

G 

ER 

FC 

17 

NA 

L 

5961 

1449 

MIL-S-19500/366C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

ER 

FS 

F? 

P 

924 

934 

934 

A 

ER 

EC 

1  ~ 

N 

5961 

1453 

MIL-S-19500/291E  SEMICOND  DEV  TRNS  PNP 

ER 

ES 

P? 

P 

924 

933 

933 

A 

ER 

EX 

17 

NA 

N 

C 

5961 

1461 

MIL-S-19500/355D  SEMICOND  UNITIZED 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

934 

941 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

L 

5961 

1465 

MIL-S-19500/253D  SEMICOND  DEV  TRANS 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

934 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

5961 

1469 

MIL-S-19500/354D  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

FS 

F2 

P 

931 

941 

934 

G 

ER 

EC 

17 

NA 

L 

5961 

1473 

MIL-S-19500/255H  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

F? 

P 

931 

934 

934 

A 

FR 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1489 

MIL-S-19500/274C  TRANS  NPN  SILICON 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

N 

5961 

1490 

MIL-S-19500/302B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

ER 

ES 

F2 

P 

931 

941 

941 

A 

FR 

FC 

17 

N 

5961 

149/ 

MIL-S-19500/433D  SEMICOND  DEV 

ER 

FS 

F? 

P 

931 

941 

941 

G 

ER 

EC 

1 7 

NA 

L 

5961 

150/ 

MIL-S-19500/304C  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

P 

931 

934 

934 

A 

ER 

EC 

P 

NA 

N 

5961 

153/ 

MIL-S-19500/290E  SEMI  COND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

FS 

F? 

P 

933 

943 

943 

A 

FR 

r  r 

1 7 

N 

5961 

1539 

MIL-S-19500/379D  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

ER 

ES 

FI 

933 

941 

941 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1540 

MIL-S-19500/408D  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

ER 

ES 

FI 

933 

941 

941 

G 

ER 

EX 

V 

L: 

5961 

156/ 

MIL-S-19500/286D  SEMICOND  DEV  SILICON 

ER 

ES 

P? 

P 

933 

943 

941 

V 

FR 

FC 

u 

NA 

L 

5961 

1567 

01 

MIL-S-19500/286E  SEMICOND  DEV  SILICON 

ER 

ES 

F? 

c 

934 

943 

943 

A 

FR 

FC 

V 

NA 

N 

5961 

1570 

MIL-S-19500/411G  SEMI  COND  DEV 

ER 

ES 

F? 

p 

934 

944 

944 

A 

ER 

f  r 

•  7 

NA 

N 

5961 

15/5 

MIL-S-19500/585  SEMICOND  DEV 

ER 

FS 

FI 

p 

934 

944 

941 

G 

FR 

FC 

17 

NA 

1, 

5961 

15/6 

MIL-S-19500/590  SEMICOND  DEV 

ER 

FS 

FI 

p 

934 

944 

941 

G 

ER 

rr 

17 

NA 

L 

5961 

1583 

MIL-S-19500/576A  SEMICOND  DIODE 

FR 

FS 

FI 

934 

941 

941 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

5961 

1585 

MIL-S-19500/516C  SEMICOND  DEV 

FR 

FS 

F2 

p 

941 

951 

951 

A 

FR 

FC 

p 

NA 

N 

5961 

1594 

MIL-S-19500/322B  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

EC 

17 

N 

5961 

1595 

MIL-S-19500/321A  SEMICOND  DEV 

FR 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

rr 

17 

N 

5961 

159/ 

MIL-S-19500/ie3A  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

FR 

K. 

17 

N 

5961 

1598 

01 

MIL-S-19500/429D  SEMICOND  DEV 

FR 

FS 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

1598 

02 

MIL-S-19500/427D  SEMICOND  DEV 

ER 

ES 

FI 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

A039 

MIL  S  19500/508  SEMICOND  XSIS  PWR  TYPES 

ER 

ES 

F? 

91? 

922 

941 

G 

FR 

U 

c 

5961 

AU88 

MIL-S-19500/516B  (ER)  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

ES 

FI 

p 

924 

931 

931 

A 

FR 

FC 

17 

NA 

N 

r 

5962 

1236 

MIL-HDBK-YyV  doc  mil  ELEC  COMP  VH51C 

ER 

FS 

A4 

912 

922 

922 

A 

ER 

EC 

17 

N 

r 

5962 

1237 

MIL-HDBK-XXX  APPLICATION  GUIDE  SEL  OF  MC 

ER 

FS 

F4 

912 

921 

931 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

U 

E 

1338 

MIL-HDBK-XXX  MCKT  APPLICATION  HANDBOOK 

FR 

FS 

F4 

932 

942 

942 

A 

ER 

FC 

17 

NA 

N 

59 /U 

1060 

MIL  1  46058  INSULATG  COMPOUND  ELEC 

FR 

FS 

A? 

894 

903 

922 

A 

ER 

EC 

17 

1 ! 

P 

5980 

AO  14 

MIL-5-19500/519B  SEMICOND  DEV  DIODE 

ER 

FS 

FI 

931 

941 

934 

G 

ER 

iJ 

5998 

0018 

Mil.  S  13949  SHEET  LAM  METAL  CLAD  FOR  PCB 

ER 

ES 

F? 

p 

912 

922 

ER 

EC 

85 

!  ’ 

E 

5998 

0024 

MIL-S-13949G  SHEET  PWB  GEN  SPEC  FOR 

FR 

FS 

F? 

922 

932 

932 

A 

ER 

EC 

85 

r 

5998 

0024 

02 

MIL-S-13949/5  SHEET  PWB  LAM  BASE  MAT  GM 

ER 

FS 

F2 

92? 

932 

934 

A 

ER 

rc 

85 

5998 

0027 

08 

MlL-S-13949/18  SHEET  PWB  PREPREG  BASE 

FR 

FS 

F2 

922 

932 

934 

A 

ER 

EC 

85 

5998 

0033 

MIL-P-RRRRR  PRT  CIR  BOARD/PRT  WIRE  BD 

ER 

ES 

Ai 

923 

923 

qj:  - 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

C 

5998 

0033 

01 

MIL-P-RRRRR-AA  PRT  WIRE  BD 

ER 

ES 

A4 

932 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

L 

5996 

0033 

02 

MIL-P-RRRRR-BB  PRT  WIRE  BD  DOUBLE  SIDED 

FR 

FS 

A4 

923 

932 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

L 

5998 

0033 

03 

MIL-P-RRRRR-CC  PRT  WIRE  BD  MULTI  LAYERD 

ER 

ES 

A4 

923 

932 

943 

A 

ER 

EC 

85 

NA 

u 

5998 

0034 

IPC-TM-65r  2.5.5.5A  IPC  TM  650  METHOD 

ER 

ES 

A  5 

B 

923 

924 

924 

A 

ER 

EC 

85 

N 

r 

5998 

0043 

01 

MIL-5-13949/19A  SHEET  PRINTED  WIRING  BOA 

FR 

FS 

A? 

933 

941 

941 

A 

ER 

FC 

85 

N 

5998 

0043 

02 

MiL-S-13949/20A  SHEET  PRINTED  WIRING  BOA 

FR 

FS 

A2 

933 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

0044 

MIL-P-55110E  PRINTED  WIRE  BOARD 

FR 

FS 

F2 

933 

934 

941 

A 

ER 

EC 

85 

U 

5998 

0046 

IPC-SG-141  NOT  OF  ADOPT 

ER 

ES 

A5 

B 

933 

934 

934 

G 

ER 

EC 

85 

L 

5998 

0047 

01 

MIL-P-13949/17  PLASTIC  SHEET  LAM  METAL-C 

FR 

FS 

H5 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5996 

0047 

02 

MIL-P-13949/21  PLASTIC  SHEET  LAM 

FR 

FS 

H5 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

0049 

MIL-S-13949H  SHEET  DRT  WIRING  BD  GEN  SPE 

FR 

FS 

n 

934 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

0050 

MIL-S-13949/2C  SHEET  PRINTED  WIRINGBOARD 

FR 

FS 

F? 

934 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

0051 

MIL-S-13949/11B  SHEET  ART  WIRING  BOARD 

FR 

FS 

F2 

934 

943 

943 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5998 

0052 

MIL-P-55617B  PLASTIC  SHEET 

FR 

FS 

A5 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

59GP 

0117 

MIL-STD-202F  TEST  METH  ELEC  AND  ELEC  COM 

FR 

FS 

F5 

933 

934 

934 

A 

ER 

EC 

85 

N 

59GP 

0120 

EIA-557  STAT  PROCESS  CONTROL  SYSTEMS 

FR 

FS 

A5 

B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

59GP 

0121 

EIA-554  ASSESSMENT  OF  OUTGOING  NON  CONFO 

FR 

FS 

A5 

B 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

59GP 

0119 

EP  STUDY  NEW  MIL-STD  ON  ESS  FOR  PASSIVE 

FR 

ES 

F3 

933 

934 

934 

A 

ER 

EC 

NA 

N 

6125 

0235 

MIL-D-24  DYNAMOTORS 

FR 

H5 

934 

941 

941 

G 

ER 

AS 

11 

U 

6125 

02.6 

MlL-D-24  7  DYNAMOTOR  TYPE  DY  97  GRC-9 

ER 

H5 

934 

941 

941 

G 

ER 

AS 

u 

6125 

0237 

MIL-D-24  9  DYNAMOTOR  TYPE  DY  134  GRC  9X 

FR 

H5 

934 

941 

941 

G 

ER 

AS 

u 

6125 

A234 

MlL-M-55143  MOTOR  GENERATOR  PU  126 

FR 

H5 

934 

941 

941 

G 

ER 

u 

6135 

A245 

MIL  B  49430C  BTRY  NON  RCHG  LIS02 

FR 

B1 

922 

922 

922 

A 

FR 

N 

C 

6135 

A264 

MIL-B-49430/5F  BTRY  NON  RCHG  BA  5847 

FR 

F2 

941 

941 

941 

G 

ER 

N 

6135 

A265 

MIL-B-49461/6A  BTRY  NON  RCHG  BA  6847 

ER 

F2 

941 

941 

941 

G 

ER 

N 

6140 

A780 

MIL-B-49436A  BTRY  RECHBL  NI  CD  SEALED 

ER 

A2 

941 

941 

941 

G 

ER 

N 
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6140  A781 
6140  A783 
6140  A784 
6140  A785 
6140  A786 
6140  A787 
6140  A788 
6140  A789 
6140  A790 
RELI  0073 


MIL-B-49436/1A  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  590 

MIL-B-49436/3A  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  586 

MIL-B-49436  4A  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  557 

MIL-B-49436/5  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  541 
MIL-B-49436/6B  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  516 
MIL-B-49436/7  BTRY  RECHBL  MI  CD  BB  507 

MIL-B-49436/8  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  506 

MIL-B-49436/9  BTRY  RECHBL  NI  CO  BB  505 

MIL-B-49436/10  BTRY  RECHBL  NI  CD  BB  503 
MIL-STD-690C  FAILURE  RATE  SAMPLING  PLANS 


ER  TOTAL  -  272  .  DELIHQUENT  -  34  .  STATUS  CODES:  A  - 

5835  D106  EP  STUDY 

58GP  0006  IR  STUDY  ON  58  ITEMS 

5905  1149  IR  STDY  RESISTOR  WIRE  W  13B5  50  25 

5905  1209  IR  STDY  RESISTOR  NETWORKS  02A  100  50 

5905  1210  IR  STDY  RESISTOR  ADJUSTABL  17  30  15 

5905  1274  IR  STDY  RES  COMPOSITION  11B4  100  50 

5905  1275  IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C2  9999  2000 

5905  1276  IR  STDY  RESISTOR  MISC  16A1  100  5 

5905  1294  IR  STDY  RES  VARIABLE  W  NW  14B3  2000  200 

5905  1311  IR  STUDY  RES  FIX  W  W  IND  NONIND  5000  500 

5905  1316  IR  STDY  RES  COMPOSITION  11B5  500  50 

5905  1342  IR  STDY  RESISTOR  NETWORK  02A1  1000  100 

5905  1343  IR  STDY  RESISTOR  MISCF  16A2  50  25 

5905  1345  MIL-R-39035  RESISTOR  VARIABLE  NON-WIREWO 

5905  1357  IR  STDY  RESISTOR  MISC  01A2  100  25 

5905  1380  IR  STDY  RES  FIXED  FILM  12C3  2500  250 

5905  D316  EP  STUDY  ELECTROSTATIC  DISCHARGE  TEST 

5905  0320  kES  FUSiBLE  FLAMEPROOF 

5905  D321  EPS  RES  WW  PWR  TYPE 

5905  D322  A-A-AACID  RES  WW  PWR  TYPE 

5905  D324  A  A  ACCID  RES  WW  PWR  TYPE 

5905  0332  A.A-55501  RESISOTR  FXD  ZERO  OHM 

5905  0333  A-A-S5502  RESISTOR  FXD  ZERO  OHM 

5905  0334  EP  STUOY  REVIEW  STD  DOC 

5910  1612  IR  STDY  CAP  FIX  ELECTROLY  02D1  2500  250 

5910  1641  IR  STDY  VARIABLE  CAPACITORIO  1  50  25 

5910  1642  IR  STDY  CAP  FIXED  PAPER  01C3  2000  500 

5910  1652  IR  STDY  CAP  FIXED  MICA  03D1  7000  700 

5910  1707  IR  STDY  CAP  CERAMIC  FIXED  04C3  50  25 

5910  1813  IR  STDY  CAP  FIXED  MICA  03D2  100  50 

5910  D459  EP  STUDY  ON  VISUAL/MECH  INSPECT  FOR  CER 

5910  D462  CAP  FXD  CER  DIELEC 

5910  D468  A-A-55424  RETAINER  CAPACITOR 

5910  D469  A-A-55425  BRACKETS  WRAPAROUND  CAPACITORS 

5910  D474  EP  STUDY  NEW  MIL-C-39006  SPEC  SHEETS 

5915  0361  IR  STDY  MISC  BANDPASS  FIL  OlBl  100  50 

5915  0363  05  W-F-2190/5  FILTER  RFI 

5915  0368  MIL-F-15733G  FILTERS  AND  CAPACITORS 

5915  0369  MIL-F-18327E  FILTERS  HIGH  PASS 

5915  D232  EP  STUDY  ON  OVERAGE  EC  DOCUMENTS 

5915  D233  EP  STUDY  DETERMINE  NEED  TO  CHANGE  VOLT  D 

5915  D234  A-A-55506  FILTER  RAD  FREQ 

5915  D235  A-A-55171A  FILTER  RADIO  FREQ 

5915  D236  A-A-55161A  FILTER  RAD  FREQ 

5915  D237  A-A-55163A  FILTER  RAD  FREQ 

5915  D238  A-A-55166A  FILTER  RAD  FREQ 

5915  D239  A-A-55167A  FILTER  RAC  FREQ 

5915  D240  A-A-55169A  FILTER  RAD  FREQ 

5915  D241  A-A-55170A  FILTER  RAD  FREQ 

5920  0460  IR  STDY  FUSES  01C2  150  75 

5920  0494  W-F-1814A  FUSES  CARTRIDGE 

5920  0497  IR  STDY  FUSE  INCLOSED  LK  02A1  180  30 

5920  D196  EP  STUDY  FUSE  LINK 

5920  D199  A-A-55168  H  CLASS  FUSE  HOLDER  30  AMP 

5920  D200  A-A-55426  H  CLASS  FUSE  HOLDER  60  AMP 

5920  D201  A-A-55427  H  CLASS  FUSE  HOLDER  60  AMP 

5920  D202  A-A-55428  H  CLASS  FUSEHOLDER  30  AMP 

5920  D203  A-A-55429  H  CLASS  FUSEHOLDER  100  AMP 

5920  D205  A-A-55470  FUSE  PLUG  TYPE  W 

5920  D206  A-A-55471  FUSE  PLUG  TYPE  TL 

5920  D207  A-A-55472  FUSE  PLUG  TYPE  S 

5920  D208  A-A-55473  FUSE  PLUG  TYPE  T 

5920  D209  A-A-55474  FUSE  PLUG  ADAPTER  5  BASE 
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922 

924 

934 

A 

ES 

L 

D 

5935 

0441 

A-A-55155  conn  ELEC  IEEE488  STD  RECT 

MIN 

ES 

F4 

A 

922 

924 

934 

A 

ES 

U 

D 

5935 

0461 

MIL-C-55181C  CONN  PLUG  AND  RECPT 

ES 

ES 

F3 

932 

934 

934 

A 

N 

5935 

0471 

A-A-55463  CONN  ELEC  PWR  RECEP 

ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 

5935 

0472 

A-A-55464  CONN  ELEC  PWR  PLUG  HOUSING 

ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 

5935 

0473 

A-A-55465  CONN  ELEC  SAFETY  SHIELD 

ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 

5935 

0474 

A-A-55466  CONN  ELEC  PWR  CRIMP-TO-WIRE 

ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 

5935 

0475 

A-A-55467  CONN  ELEC  PWR  SPLIT  PIN 

ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 
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ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 
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MS 

VS 

S 

HS 
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N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

c 

D 

5935 

0476 

A-A-55468  CONN  ELEC  PWR  SOLID  PIN 

ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 

5935 

0477 

A-A-55469  CONN  ELECT  PLUGS  TEST  PTS 

ES 

F4 

A 

933 

934 

941 

G 

U 

5935 

0478 

A-A-55469/1 

ES 

F4 

A 

933 

934 

941 

G 

ES 

u 

5935 

0479 

EPS  ON  PLASTIC  CIRCULAR  CONNECTORS 

ES 

F3 

A 

933 

943 

943 

A 

ES 

N 

5935 

0480 

EP  STUDY 

ES 

A3 

933 

941 

941 

A 

ES 

N 

5935 

0482 

A-A-55480  CONN  RECEPT 

ES  ES 

F4 

A 

933 

941 

941 

A 

N 

5935 

0508 

EP  STUDY  CONN  ELEC  TRIAXIAL  RF 

ES 

F3 

934 

944 

944 

A 

N 

5935 

0510 

EP-STUDY  ESD  PLASTIC  CONDUCTIVE  CAPS 

ES 

A3 

934 

944 

94? 

G 

L 

5945 

0796 

IR  STOY  RELAY  MISC  03B  100  25 

ES 

E3 

884 

901 

94? 

A 

FR 

FC 

99 

L' 

B 

5945 

0818 

IR  STOY  RELAY  ELECTROMAG  01C3  100  50 

ES 

E3 

893 

912 

94? 

A 

FR 

FC 

99 

U 

B 

5945 

0913 

EP  STUDY  TO  DETER  VIABILITY  OF  CANC  MIL- 

ES  ES 

A3 

932 

94? 

94? 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5945 

0760 

EP  STUDY  DETERMINE  POTENTIAL  FOR  DEVELOP 

ES 

A3 

P 

941 

943 

943 

A 

N 

5950 

0680 

IR  STDY  COILS  &  XMFRS  01A3  1000  100 

ES 

E3 

871 

892 

954 

A 

ER 

EC 

99 

L 

5950 

0239 

A-A-55482  COIL  RADIO  FREO 

ES 

F4 

A 

933 

943 

943 

A 

ES 

N 

5950 

0240 

A-A-55483  SHIELDING  BEAD  FERRITE 

ES 

F4 

A 

933 

943 

943 

A 

ES 

N 

5950 

0241 

A-A-55484  SHIELDING  BEADS  FERRITE  .LEADED 

ES 

F4 

A 

933 

943 

943 

A 

ES 

N 

5950 

0244 

A-A-55500  SHIELDING  BEADS 

ES 

F4 

A 

934 

944 

944 

A 

N 

5955 

0683 

IR  STDY  XTAL  UNITS  QUARTZ  01B2  20  10 

ES 

F3 

934 

954 

954 

A 

ER 

99 

N 

5960 

3395 

IR  STDY  ELECTRON  TUBES  OlDl  50  25 

ES 

F3 

913 

923 

942 

A 

ER 

EC 

99 

1 

B 

5960 

3407 

EP  STUDY  CANCELLATION  OF  5960  SPECS 

ES 

F3 

P 

933 

934 

941 

A 

ER 

EC 

85 

!; 

5960 

0212 

EPSTUDYCID60  COVERING  TUBES 

ES 

F3 

A 

921 

923 

941 

A 

L 

C 

5961 

1080 

IR-STDY  SEMICOND  DEVICES  0103  8000  2000 

ES 

E3 

881 

913 

954 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

5961 

1200 

IR  STDY  SEMICOND  DEVICES  0104  2500  500 

ES 

E3 

901 

921 

954 

A 

ER 

r  r 

99 

5961 

13/3 

EP  STUDY  CIOS  STOCK  CLASS  5961  &  5980 

ES 

F3 

922 

923 

923 

A 

ER 

17 

ES 

N 

P 

5961 

1604 

MIL-S-19500  EPSTUDY 

ES 

F3 

941 

943 

943 

A 

ER 

EC 

17 

NA 

N 

5961 

0016 

EP  STUDY  MIL  STD  982  CERT  RQMTS  FOR  JAN 

ES 

F3 

903 

904 

904 

A 

N 

r 

5961 

0029 

EP  STUDY  DESTRUCTIVE  PHYSICAL  ANALYSIS 

ES 

F3 

P 

911 

913 

921 

A 

FS 

B 

5961 

004  7 

MIL-S-19500 

ES 

A4 

913 

921 

941 

G 

ES 

1 

5961 

0093 

MIL-STD-750  scope  DISPLAY 

ES 

F3 

924 

9,33 

941 

G 

FS 

1  , 

5961 

0094 

MIL-STD-750  EPS  INTERNAL  VISUAL  INSPEC  F 

ES 

F3 

P 

924 

934 

934 

A 

ES 

N 

5961 

0095 

MIL-STD-75G  EPS  EXTERNAL  VISUAL 

ES 

F3 

P 

924 

933 

941 

G 

ES 

L 

D 

5961 

0098 

EPSTUDY  RAD  HARD  ASSURANCE  PART  MGR  PROG 

ES 

F3 

931 

933 

941 

G 

ES 

L 

5961 

0113 

MIL-S-19500  EPSTUDY 

ES  ES 

F3 

P 

941 

943 

943 

A 

N 

5961 

0114 

MIL-S-19500  EPSTUDY 

ES 

F3 

P 

941 

943 

943 

A 

N 

5961 

0984 

EP  STUDY  CURRENT  LEAKAGE  ICED  ELEVATED 

ES 

F3 

894 

901 

901 

A 

N 

f 

5962 

1161 

IR  STDY  MICRO  EL  DEVICE  01A4  9999  2000 

ES 

F3 

891 

904 

954 

A 

FR 

EC 

99 

L' 

5962 

1245 

IR  STOY  MICRO  EL  DEVICE  01A5  2000  2000 

ES 

F3 

914 

931 

944 

A 

ER 

il 

99 

5962 

1362 

IR  STOY  MCIRCU17  DIGITAL  02A1  2000  200 

ES 

F3 

941 

961 

961 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5962 

1363 

IR  STDY  MCIRCUIT  DLINEAR  03A1  1000  100 

ES 

F3 

941 

961 

961 

A 

FR 

EC 

99 

N 

5962 

1364 

IR  STDY  MCIRCUIT  MEMORY  05A1  1000  100 

ES 

F3 

941 

962 

962 

A 

ER 

EC 

99 

N 

5962 

1370 

MIL-BUL-103  list  STD  MIL  DWGS 

ES 

F2 

A 

941 

942 

942 

G 

r 

5963 

02/5 

IR  STUDY  ELECTRONIC  MODULES  OIB  100  50 

ES 

F3 

923 

933 

943 

A 

ER 

Sn 

99 

ES 

1 . 

5965 

0198 

IR  STDY  MISC  HDSETS  SPKRS  01C3  50  25 

ES 

F3 

893 

904 

944 

A 

CR 

EC 

99 

ES 

u 

5980 

0005 

IR  STDY  OPTOELECTRONIC  DEV  CIA  50  25 

ES 

F3 

901 

91’ 

94; 

G 

ER 

iZ 

99 

ES 

C 

5980 

0010 

IR  STDY  OPTOELECTRONIC  DEV  OlE  100  50 

ES 

F3 

923 

934 

955 

A 

ER 

EC 

99 

ES 

1  ■ 

5985 

1021 

IR  STDY  ANT  WAVEGUIDES  01  3  100  50 

ES 

F3 

893 

912 

944 

ER 

EC 

99 

ij 

E 

5985 

0615 

EPSTUDY  CIDS  USE  QP  CIOS  FOR  COMM  5985 

ES 

F3 

921 

923 

A 

1 

5998 

0021 

IR  STDY  ELECT  BRDS  CARD  01-1  1C  5 

ES 

E3 

904 

922 

Q44 

A 

ER 

S- 

99 

L 

5998 

0040 

EP  STUDY  TO  DEV  COMMENTS  CONCERN  IPC  142 

ES 

A3 

914 

921 

921 

A 

N 

r 

5998 

0055 

EP  STUDv  DEV  QUAl  CONFORM  TEST  COUPON  SU 

ES 

F3 

933 

934 

941 

G 

ES 

5998 

0057 

EP  STUDV  OBTAIN  COMMENTS/  CONCUR  CONTENT 

ES 

A5 

941 

942 

942 

A 

5999 

0303 

IR  STDY  SHIELDING  GASKET  06A1  5000  500 

ES 

E3 

92A 

92A 

944 

944 

A 

ER 

E-2 

99 

pc 

N 

5999 

0308 

IR  STDY  MISC  ELECT  COMPS  01A2  200  100 

ES 

F3 

932 

952 

952 

A 

ER 

LC 

QQ 

N 

5999 

0213 

A-A-55485  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

Q41 

H 

ER 

p  r 

85 

ES 

N 

5999 

0313 

01 

A- A- 55485/1  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

£R 

EX 

85 

N 

5999 

0313 

02 

A-A-55485/2  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

85 

ES 

N 

599Q 

0313 

03 

A-A-55485/3  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EX 

85 

N 

5999 

0313 

04 

A-A-55485/4  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

85 

N 

5999 

0313 

05 

A-A-55485/5  MOUNTING  PADS 

ES 

F4 

A 

9.34 

941 

941 

A 

FR 

85 

FS 

N 

5999 

0313 

06 

A-A-55485/6  MOUNTING  PADS 

ES 

FA 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

5999 

0313 

07 

A-A-55485/7  MOUNTING  PAD 

ES 

F4 

A 

9.34 

941 

941 

A 

FR 

EC 

85 

ES 

N 

5999 

0313 

08 

A-A-55485/10  MOUNTING  PADS 

ES 

FA 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

5999 

0313 

09 

A-A-55485/11  MOUNTING  PADS 

ES 

FA 

A 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

ES 

N 

5999 

0317 

A-A-55485A  MOUNTING  PADS 

ES 

C2 

A 

941 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

j  ' 

5999 

0319 

A  A  55507  CLIP  FUSE  ELECTRICAL 

ES 

BA 

941 

951 

951 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5999 

0128 

EPS  STUDY  CIDS  ON  HEATSINKS 

ES  ES 

F3 

932 

941 

941 

A 

N 

59GP 

0131 

MIL-HDBK-817 

ES 

AA 

B 

941 

942 

942 

A 

ER 

EC 

19 

NA 

N 

59GP 

0087 

10 

EP  STUDY  EFC  REDUCTION 

ES 

A3 

913 

914 

914 

A 

N 

C 

59GP 

0095 

EP  STUDY  ON  SOLVENTS  FOR  HAZMAT 

ES 

A3 

A 

92i 

931 

931 

A 

N 

r 

59GP 

0096 

EP  STUDY  ON  MIL  STD  242  PART  I  SEL  STDS 

ES 

F3 

922 

931 

941 

A 

r 

59GP 

0099 

EP  STUDY  MIL  STD  242  PART  7  ELEC  EQMT 

ES 

F3 

P 

922 

932 

942 

A 

1  ■ 

r 

59GF 

0100 

EP  STUDY 

ES 

FA 

922 

922 

922 

A 

N 

r 

59GP 

0102 

EP  STUDY  UPDATE  OF  CFC  REDUCTION  PLAN 

ES 

F3 

F 

922 

923 

923 

A 

N 

c 

59GP 

0115 

EP  STUDY  PROPOSED  REV  TO  METH  21 5H 

ES 

F3 

F 

932 

932 

941 

A 

u 

c 

59GP 

0116 

V  P  STUDY  DISCOIDAL  CAP  USE  IN  MlL-F-288 

ES 

F3 

932 

933 

942 

G 

SH 

U 

D 

59GP 

0117 

EP  STUDY  HAZMAT  MIN  PROG  PLAN 

ES  ES 

F3 

A 

932 

933 

933 

A 

N 

D 
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EP  STUDY  CADMIUM  DATA  BASE  CONTINUED 
EP  STUDY 
EP  STUDY 

EP  STUDY  ON  REMOVAL  OF  HI  FREQ  INSERTION 
EP  STUDY 
EP  STUDY 
EP  STUDY 

FED  STD  1070  TELECOM  ON  PREM  APPLIC 
IR  STDY  MISC  TEST  EQUIP  OlA  50  25 

EP  STUDY  SHUNT  INSTRUMENTS 
EP  STUDY  MULTIMETER  DIGITAL  DISPLAY 
EP  STUDY 

A-A-55511  MULTIMETER  016  DISPLAY 
A-A-55001  DISC  DRIVE  UNIT  HALF  HEIGHT 
A-A-55001/01  DISC  DRIVE  UNIT  SINGLE  DRIV 
A-A-55001/02  DISC  DRIVE  UNIT  DUAL  DRIVE 
A-A-55430  flexible  DISK  5.25IN 
A-A-55431  flexible  DISK  3.5  IN  DS/HD 
A-A-55456  FLEXIBLE  DISK  5.25  IN  DS/DD 
A-A-55457  FLEXIBLE  DISC  3.25  IN 
A-A-55462  FLEXIBLE  DISK  DS/OD 
EP  STUDY 

REPLACE  SEL  STD  WITH  GOV’T  FURN 
HIL-BUL-103  LIST  STANDARDIZED  MIL  DRAW 
REPLACE  SEL  STD  WITH  GOV’T  FURN 
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ES 

ES 
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ES 
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CR 

SH 
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ES 
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884 
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CR 

SH 

99 
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ES 

ES 
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934 
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941  A 
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ES 
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ES 
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ES 
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934  A 

ES 

F2 

A 
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924 

924  A 
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r 

ES 

F3 

914 

934 

934  A 

N 
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G  - 

41 

.  Y 
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» 
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FS 
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931 

934 

934  A 

'SS 

N 

-  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

♦  ■ 

Z  -  0 

1670 

0805 

MIL-R-0043003E  RELEASE  CARGO  PARA 

GL 

F2 

931 

941 

942 

A 

GL 

AS 

82 

u 

1670 

0806 

MS70104D  HOUSING  PARACHUTE  RIPCORD 

GL 

F2 

931 

934 

934 

G 

GL 

AS 

99 

p 

1670 

0810 

MS70092B  NOT  1  FASTENER  PARA  PACK 

GL 

D2 

933 

942 

942 

A 

GL 

AS 

99 

N 

1670 

0811 

MS70105B  BAND  SPRING  PARA  PACK  OPENING 

GL 

D2 

933 

942 

942 

A 

GL 

AS 

99 

N 

167C 

A808 

MIL-R-43837A  GL  RELEASE  CARGO  PARA  AD 

GL 

D2 

933 

942 

942 

A 

G- 

N 

1670 

A809 

MIL-P-44012GL  PACK  PARA  DRAGON  MISSILE 

GL 

D2 

933 

942 

942 

A 

GL 

U 

1670 

A812 

MIL-P-43649B  GL  PARA  CARGO  12  26  34  FT 

GL 

FI 

933 

942 

942 

A 

Gl 

N 

1670 

A813 

MIL-R-XXX  GL  RELEASE  CARGO  PAR  AD  M  3 

GL 

B4 

934 

943 

943 

A 

GL 

N 

1670 

A814 

MIL-R-44475  GL  RELEASE  PARA  INDVID  EQPMT 

GL 

B4 

934 

942 

941 

G 

GL 

L 

1670 

A815 

MIL-C-44476  GL  CONTAINER  AD  WEA  AND  EQ  A 

GL 

B4 

934 

942 

941 

G 

GL 

U 

1670 

A816 

MIL-C-44477  GL  CONTAINER  AD  GEN  PUR  IND 

GL 

B4 

934 

942 

941 

G 

G. 

1 

1670 

A819 

MIL-C-XXX  GL  COUPLING  EXTR  FCE  TRFR  AD 

GL 

B4 

941 

951 

951 

A 

N 

3530 

0097 

MIL-C-40153L  Clothing  repair  shop  trl  m^ 

GL 

FI 

931 

934 

941 

A 

GL 

MC 

L 

36 1C 

A393 

MIL-H-43208A  GL  NOT  1  HANGER  PAPER  HOLD 

GL 

H5 

932 

942 

942 

A 

N 

402C 

C342 

m:l-C-5040G  02  CORD  ^IBROUS  NvlON 

GL 

F2 

931 

934 

942 

A 

Gl 

AS 

99 

T  C 

4020 

0345 

MIl-F-44422  fiber  ROPE  ASSEM  INSERT  EXTR 

GL 

FI 

933 

942 

942 

A 

G- 

qE 

T 

K 

4110 

0446 

MIL  D  0040605D  GL  DISPLAY  CA  MECH  REF 

GL 

F2 

912 

922 

941 

Y 

G 

vDl 

99 

L 

z 

41 1C 

0453 

MIL  R  43891A  1  REFRIGERATION  UNIT 

GL 

F2 

914 

923 

933 

A 

G- 

"'Dl 

L 

z 

4110 

0454 

MIL  R  10735K  3  REFRIGERATION  UNITS  MECH 

GL 

H5 

914 

932 

941 

V 

Gl 

QQ 

L 

r 

4110 

0455 

A  A  XXX  FROZEN  FD  CAB  MECH  RE  HOUSE 

GL 

B4  A 

914 

931 

941 

Y 

Gl 

YDl 

66 

L 

p 

L- 

4110 

0456 

A  A  XXX  REFRIGERATOR  FREEZER  PREFAB  CMCL 

GL 

B4  A 

914 

931 

933 

A 

G- 

SA 

99 

1 

n 

4110 

0457 

A  A  XXX  REFRIGERATOR  MECHAN  EXPLOSION  PR 

GL 

B4  A 

914 

931 

933 

A 

GL 

YDl 

99 

L 

T; 

4110 

0458 

MIL  I  3624D  ICE  MAKING  PLANT  BLK 

GL 

H5 

921 

924 

944 

A 

Gl 

YDl 

L 

b 

4110 

0471 

MIL  B  0013312P  GL  REFRIGERATION  UNITS 

GL 

F2 

924  924 

934 

934 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

4110 

0472 

A  -A-52139  ICE  MAKING  MACHINE  CUBE 

GL 

B4  A 

924 

931 

941 

G 

Gu 

YDl 

99 

L 

r 

4110 

0473 

A-A-52137  CABINET  FOOD  SERVICE  WARMER 

GL 

B4  A 

931 

934 

941 

G 

Gl 

YDl 

99 

L 

4110 

0474 

A-A-XXX  ICE  CRM  CAB  MECH  REFRIG  DIS  MO 

GL 

B4  A 

931 

934 

934 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

4110 

0475 

A-A-XXX  ICE  MAKER  DISPENSER 

GL 

B4  A 

931 

934 

934 

A 

Gl 

YDl 

99 

N 

4110 

0476 

A-A-XXX  REFRIG  MECH  BIO  LOW  TEMP 

GL 

B4  A 

931 

934 

934 

A 

gl 

YDl 

99 

N 

4110 

0477 

A-A-XXX  ICE  MAKING  MACHINE  FLAKE  EL 

GL 

B4  A 

932 

941 

941 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

4130 

0326 

A-A-XXX  RECEIVERS  LIQ  REFRI  12 

GL 

B4  A 

911 

914 

933 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

n 

u 

4130 

0327 

A-A-XXX  HEATER  INTERCHANGER  REFRI 

GL 

B4  A 

911 

914 

933 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

D 

4130 

0342 

A-A-XXX  REFRIGERANT  RECOVERY  AND  RECY 

GL 

B4  A 

923 

931 

941 

Y 

GL 

YDl 

99 

GS 

U 

D 

4540 

0007 

ASTM  F917  COMMERCIAL  FOOD  WASTE  DIS  MCA 

GL 

G5 

922 

931 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

CS 

U 

E 

4720 

0048 

MIL-H-10868F  HOSE  ASSEM  RBR  UTIL  GAS 

GL 

rl 

934 

944 

944 

A 

Gl 

YDl 

99 

N 

5110 

0335 

GGG-P-836  02  PUNCH  AND  DIE  KNOCK  OUT  MCA 

GL 

G2 

933 

934 

934 

A 

GL 

SH 

99 

N 

5110 

A340 

MIL-S-43032A  GL  NOT  1  SAW  HAND  CROSSCUT 

GL 

H5 

934 

943 

94] 

G 

GL 

L 

5120 

0009 

A-A-52114  MAHAX  WITH  CARRIER 

GL 

F2 

933 

934 

934 

G 

GL 

SH 

99 

L 

5120 

0013 

MIL-H-2814E  NOT  1  HOOKS  MTLS  HDLG  HAND 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

GL 

99 

U 

5120 

0015 

MIL-H-20638B  1  HOOK  CANT 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

GL 

99 

N 

5120 

0023 

MIL-W-26497C  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER 

GL 

H5 

941 

944 

944 

A 

GL 

AS 

99 

N 

5120 

0015 

A-A-XXX  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  TYPE 

GL 

B4  A 

923 

932 

941 

A 

GL 

AS 

99 

U 

D 

5130 

0357 

IR  STUDY  RIVETER  YOKE  PNEU  MCA  54  12 

GL 

G3 

932 

941 

941 

A 

GL 

SH 

99 

N 

5130 

0360 

IR  STDY  WRENCHES  IMPACT  PNEU  LSA  95 

GL 

F3 

933 

934 

944 

A 

CD 

SH 

99 

U 
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NC 

AC 
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C 
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SC 
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^  fi 
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^  y 
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T 

RU 

AU 

FU 
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ET  NT 

IT 

CA 

lYt 

lYT 

lYT 

IVT 

A 

MS 

VS 

s 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

5130 

A364 

MIL-H-52364B  ME  1  HAMMER  ELEC  PORT  HAND 

GL 

H6 

934 

943 

943 

A 

Gl 

N 

6140 

Alll 

MIL-C-43108A  GL  1  CASE  CARRYING  HANDSAW 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

Gl 

L- 

6180 

0145 

MIL-T-ni96E  TOOL  KIT  ELEC  NUMBER  ONE 

Gl 

D1 

931 

933 

934 

G 

Gl 

99 

L 

D 

6340 

2157 

MIL-P-584B  2  POKER 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

Gl 

YDl 

99 

IS 

U 

6410 

A357 

MIL-B-52745ME  BUILDINGS  PREFAB  SEC  MTL 

GL 

F2 

924 

924 

933 

94? 

A 

Gl 

L 

D 

6411 

0035 

MIL-S-55286E  CR  1  SHELTER  EL  EQMT  S  280 

GL 

F2 

871 

88? 

941 

A 

GL 

MC 

99 

U 

6411 

A052 

MIL-S-AAAOe"  GL  SHELTER  NON  EXPAND 

GL 

F2 

931 

934 

94? 

A 

GL 

U 

6460 

0025 

MIL-C-14522D  COMPONENTS  PREFAB  STR  RM 

GL 

FI 

931 

934 

941 

G 

GL 

99 

L 

6930 

1556 

MS17844B  NOT  1  CONTROL  TEMP  REFRI  12 

GL 

H5 

932 

941 

941 

A 

G! 

99 

N 

6230 

1029 

MIL-L-52240B  ME  LANTERN  ELEC  LIGHT  SOUR 

GL 

02 

931 

934 

94? 

A 

Gl 

SH 

99 

GS 

U 

6840 

1030 

MIL-I-444n/01  INSECT  REPEL  PERMETHRIN 

GL 

F2 

931 

934 

941 

A 

GL 

68 

GS 

U 

6860 

1137 

A-A-52n9  TABLET  CHLORINE  FLOCULATING 

GL 

F? 

941 

95? 

95? 

A 

GL 

MC 

68 

GS 

N 

6860 

1138 

A-A-52122  KIT  WTR  PUR  EMERGENCY 

Gl 

F2 

941 

952 

952 

A 

GL 

MC 

68 

GS 

N 

/106 

0265 

AA-C-571G  1  COT  FOLDING 

GL 

F2 

93? 

941 

934 

G 

GL 

YDl 

99 

L 

/1U6 

0267 

MIL-T-n416C  1  TABLE  DINING  HOS  MTL  BASE 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

Gl 

MS 

99 

N 

/106 

0268 

MIL-T.43463B  TABLE  DINING  PEDESTAL  BASE 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

GL 

MC 

99 

N 

/106 

A266 

MIL-C-43035A  GL  1  CHAIR  STRAIGHT  KITCHEN 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

G. 

N 

/no 

0148 

MIL-D-10821F  DESK  FIELD 

GL 

F? 

932 

934 

934 

G 

gl 

99 

/no 

0149 

MIL-D-1769E  DESK  MAIL  DIST  WOOD  PORT 

gl 

D? 

934 

944 

944 

A 

GL 

99 

N 

/no 

0150 

MIL-R-40634  1  RACK  MAIL  BAG  FOLDING  TY 

GL 

D2 

934 

944 

944 

A 

Gl 

99 

N 

7110 

A151 

MIL-F-43101A  GL  1  FILING  CAB  LTR  SIZE 

GL 

D2 

934 

944 

944 

A 

Gl 

N 

/126 

0142 

MIL-R-43775  1  RACK  STOR  PIPE  AND  BAR 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

99 

N 

7195 

0111 

MIL-C-43495  1  /2  /3  CASE  MERCHANDISE  DIS 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

Gl 

99 

N 

/196 

Alio 

MIL-B-44381  GL  1  BOARD  MAP  COMPLEX  SICPS 

GL 

FI 

934 

942 

942 

A 

GL 

N 

7240 

0260 

MIL-C-43613C  CAN  WTR  MIL  PLAS  5  GAL  CAP 

GL 

F2 

931 

934 

941 

G 

GL 

99 

L 

/240 

0261 

MIL-A.10957G  ADAPTER  KIT  GRAVITY  FEED 

GL 

D2 

932 

94] 

942 

A 

G- 

YDl 

99 

L 

/310 

0801 

ANSI250  1  AMER  STD  SAFE  CD  FOR  BKG  EQMT 

GL 

G5 

B 

91? 

921 

932 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

j  ! 

E 

7310 

0803 

A  A  XXX  DISPENSER  CARB  BEV  MECH  REFR 

GL 

B4 

A 

914 

931 

932 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

L 

E 

/310 

0805 

A  A  XXX  DISPENSER  CAR  BEV  MECH  REFRI 

GL 

B4 

A 

921 

931 

932 

A 

Gl 

YDl 

99 

GS 

L 

c 

/3ia 

0810 

ASTM  F1275  TM  FOR  PERF  OF  GRIDDLES  MCA 

GL 

G5 

9?? 

931 

941 

G 

G^ 

YDl 

99 

GS 

L 

b 

7310 

0820 

A-A-S0181  FRYERS  DEEP  FAT  GAS  HD 

GL 

F2 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

1  ’ 

/310 

0821 

A-A-50037A  GRIDDLES  SLF  HT  GAS 

GL 

F? 

931 

934 

941 

G 

G. 

SA 

99 

GS 

U 

/310 

0822 

A-A-5003S  RANGES  ELECTRIC  INDUSTRIAL 

GL 

F2 

931 

934 

941 

G 

Gl 

SA 

90 

GS 

L 

/310 

0823 

A-A-52131  BROILER  SELF  CLEAN  ELEC 

GL 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

L 

/310 

0824 

A-A-52132  HOT  PLATE  ELECTRIC 

GL 

R4 

A 

931 

934 

941 

G 

GL 

VDI 

99 

GS 

L 

7310 

0825 

A-A-XXX  SANDWICH  UNIT  MECH  REFRI 

GL 

B4 

A 

931 

934 

934 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

N 

/310 

0826 

A-A-XXX  STEAM  TABLE  COMMERCIAL 

GL 

B4 

A 

931 

934 

934 

A 

GL 

vDl 

99 

GS 

N 

/3iU 

0827 

A-A-52135  KETTLE  STEAM  JACKETED  5  GALLON 

GL 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

/310 

0828 

A-A-XXX  kettle  STM  JACKETED  GAS  HEATED 

GL 

B4 

A 

931 

934 

934 

A 

GL 

VDI 

99 

GS 

N 

/310 

0829 

A-A-52136  KETTLE  STM  JACKETED  STEAM  HEAT 

GL 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

G- 

YDl 

99 

GS 

L 

7320 

0862 

HIL-D-43729A  DISPENSING  UNIT  DETER 

GL 

F? 

901 

911 

951 

A 

Gl. 

''Dl 

99 

GS 

L 

r 

/320 

0867 

A-A-50189  DISPENSER  ICE  SLF  LEVEL  MOBILE 

GL 

F2 

904 

912 

041 

G 

GL 

99 

GS 

D 

/320 

0868 

A-A-XXX  RACK  MOBILE 

GL 

B4 

A 

904 

914 

933 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

L 

D 

/320 

0869 

A-A-XXX  TABLES  FOOD  PREP  COMMISARY 

GL 

B4 

A 

904 

914 

933 

L 

r* 

13- 

99 

GS 

U 

D 

/320 

0875 

A  A  XXX  VEC  TABLE  CUT  AND  SL  MACH 

GL 

B4 

A 

914 

931 

932 

y 

Gl 

YDl 

99 

GS 

L 

E 

/320 

0884 

A  A  XXX  FOOD  CUTTER  AND  MIXER  MACHINES 

GL 

64 

A 

922 

931 

932 

A 

GL 

vDl 

99 

GS 

L 

E 

/320 

0885 

A  A  XXX  INJECTOR  RINSE  AUTOMATIC 

GL 

B4 

A 

922 

931 

932 

A 

G. 

YDl 

99 

GS 

p 

/320 

0887 

ASTM  5919  SLICING  MACHINES  FOOD  ELEC  MCA 

GL 

G5 

922 

Gil 

941 

G 

G. 

YDl 

QC 

GS 

1 

P 

/32U 

0888 

ASTM  FlO?"',  FEEDERS  DETER  RINSE  AGENT  MCA 

GL 

G5 

922 

931 

941 

G 

G- 

YDl 

99 

GS 

E 

7320 

0889 

ASTM-FIEj/  CMCl  DISHWASHER  MACH  MCA 

GL 

G5 

922 

Q'?'’ 

ga: 

r: 

Gl 

vc: 

QG 

GS 

i' 

c 

/320 

0899 

A-A-50109  DISPENSERS  TABLEWARE  AUTC 

GL 

F2 

931 

934 

941 

r  • 

YDl 

99 

GS 

I 

7320 

0900 

M-A-50C2S  EIN  INGREDIENT  MOBILE 

gl 

F2 

931 

934 

941 

G 

Gl 

^D1 

99 

GS 

] 

7320 

090! 

A-A-52133  CLEANING  AND  SAN  MACH  SPRAY 

GL 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

G- 

YDl 

99 

GS 

L 

/32U 

0902 

A-A-52134  GLASSWASHER  ELEC  PORT 

GL 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

GL 

YDl 

99 

GS 

L 

/320 

0903 

A-A-52138  VEGETABLE  PEELING  MACHINE  ELEC 

GL 

B4 

A 

931 

934 

941 

G 

Gl 

vm 

99 

GS 

I ; 

7330 

0629 

A-A-XXX  CUTTER  DONUT  3  INCH 

GL 

B4 

A 

904 

921 

933 

A 

Gl 

SA 

99 

GS 

1  ; 

c 

7330 

0630 

A-A-XXX  GRATER  FOOD  NON  MECHANICAL 

GL 

B4 

A 

904 

914 

933 

A 

GL 

SA 

GS 

L 

r; 

7330 

0631 

A-A-XXX  BRUSH  GREASE  COOKING  AND  BAKING 

GL 

B4 

A 

904 

914 

933 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

D 

7330 

0651 

A-A-XXX  STAINLESS  STL  FRY  PAN  W  ALUM  DSK 

GL 

B4 

A 

922 

951 

932 

A 

Gl 

SA 

99 

GS 

L 

E 

/33U 

0658 

A-A-XXX  STAND  MIXING  BOWL  MOBILE 

GL 

B4 

A 

931 

934 

934 

A, 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0659 

RR-J-800F  JUG  INSUL  THERMAL  EFFICIENT 

GL 

F2 

931 

934 

934 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0660 

A-A-554  TEAKETTLE  4  QUART  MCA 

GL 

G2 

931 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

/330 

0663 

A-A-XXX  PADDLES  FOOD  STIRRING 

GL 

B4 

A 

932 

941 

941 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

N 

7330 

0664 

A-A-XXX  UTENSILS  COOKING  COR  RE  STL 

GL 

B4 

A 

932 

941 

941 

V 

Gl 

SA 

99 

GS 

U 

/330 

0665 

MIL-E-2053D  NOT  1  EXTRACTOR  CITRUS 

GL 

H5 

932 

941 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

0667 

A-A-55]  DOUBLE  BOILER  MCA 

GL 

G2 

932 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

7330 

0668 

A-A-552  DOUBLE  BOILER  3  QUART  MCA 

GL 

G5 

932 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

L 

/33U 

0675 

A-A-2824  KITCHEN  UTENSILS  MCA 

GL 

G4 

933 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

U 

7330 

06/6 

A-A-395  MASHER  POTATO  HAND  MCA 

GL 

G5 

934 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

0 

7330 

0677 

A-A-464  EGG  BEATER  MCA 

GL 

G5 

933 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

1! 

/330 

0678 

A-A-858  DREDGER  KITCHEN  MCA 

GL 

G5 

933 

934 

941 

G 

Gi. 

SA 

99 

GS 

b 

7330 

0679 

A-A-1754  SIEVE  FLOUR  ALUMINUM  MCA 

GL 

G5 

933 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

7330 

0680 

A-A-1074  LINER  BAKING  CUP  MCA 

GL 

G2 

933 

942 

941 

G 

G- 

SA 

99 

GS 

u 

7330 

0681 

A-A-1755A  STRAINER  CHINA  CAP  MCA 

GL 

G2 

933 

942 

941 

G 

GL 

lA 

Qw 

GS 

u 

/330 

0682 

A-A-2534  GRIDDLE  PLATE  CAST  IRON  MCA 

GL 

G2 

933 

942 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

7340 

0095 

A-A-2664  FLATWARE  STAINLESS  STEEL  MCA 

GL 

G4 

931 

932 

941 

y 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

C 
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ET  NT 
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S 

HS 
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PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN 

SRR 

SRR  SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

RT 

s  D 

7350 

0260 

ASTM-C149  86  TM  FOR  RESIS  OF  GL  CON  H6A 

GL 

G2 

922 

924 

941 

Y 

GL 

SA 

99 

GS 

U  B 

7350 

0264 

A-A-457  tumbler  DRINKING  PLASTIC  MCA 

GL 

G2 

933 

941 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

7350 

0265 

A-A-421  PITCHER  VACUUM  MCA 

GL 

G2 

933 

941 

941 

G 

GL 

SA 

99 

GS 

u 

7360 

0170 

MIL-R-14601F  1  RANGE  AND  ACCESS  OUTFITS 

GL 

FI 

903 

913 

933 

A 

GL 

YDl 

99 

GS 

U  D 

7360 

0174 

EE-C-1827A  DINING  PACKETS  DIET  OR  NON 

GL 

F2 

931 

941 

944 

A 

GL 

SA 

50 

L 

7360  A168 

MIL-K-43911AGL  4  KITCHEN  FLD  TR  MTD 

GL 

F2 

894 

904 

933 

A 

GL 

U  D 

7360  A172 

MIL  K  44156B  GL  KITCHEN  FLD  FEED  CO  LVL 

GL 

F2 

923 

933 

933 

A 

Gl 

N  D 

7360 

A175 

MIL-K-44329GL  KITCHEN  FIELD  MODULAR 

GL 

F2 

941 

942 

942 

A 

N 

7510 

0376 

A-A-XXX  BINDER  LOOSE  LEAF  SEC  POST  MCA 

GL 

G4 

934 

941 

941 

G 

Gi 

SA 

99 

u 

7510 

0377 

MIL-M-43803  1  MARKINGS  INKED  OR  PAINTED 

GL 

H5 

934 

943 

943 

A 

Gl 

99 

N 

7520 

0194 

GGG-S-735/1  2  3  STAMPING  AND  MRK  EQPMT 

GL 

H5 

934 

943 

943 

Y 

Gl 

SA 

99 

u 

7520 

0195 

MIL-R-3842A  1  RUBBER  STAMP  KIT  FD  INSP 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

Gl 

MS 

99 

U 

7520  A196 

MIL-S-43483A  GL  STENCIL  DUP  PRT  KIT 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

Gl 

u 

7530 

0217 

A-A-1628  01  LABEL  PAPER  GUMMED  WTR  MCA 

GL 

G2 

933 

934 

941 

G 

GL 

SA 

99 

u 

7530 

0218 

A-A-XXX  LABEL  PAPER  PSA  MCA 

GL 

G4 

933 

9.34 

941 

G 

GL 

SA 

99 

L 

7920 

0266 

MIL-S-43252A  1  SQUEEGES  SILK  SCREEN 

GL 

.  H5 

934 

943 

941 

G 

GL 

99 

u 

7930 

0414 

A  A  XXX  WIPES  FOOD  SERVICE  SANITATION 

GL 

B4  A 

941 

944 

944 

A 

GL 

SH 

99 

N 

8105 

0353 

A  A  XXX  BAGS  SAND  ACRYLIC 

GL 

B4  A 

923 

931 

942 

A 

GL 

SA 

69 

GS 

L  D 

8105 

0354 

A  A  XXX  BAGS  SAND  BURLAP  AND  COTTON 

GL 

B4  A 

923 

93? 

94? 

A 

GL 

SA 

69 

GS 

U  D 

8105 

0355 

A  A  XXX  BAGS  SAND  POLYPROPYLENE 

GL 

B4  A 

923 

931 

942 

A 

GL 

SA 

99 

GS 

U  D 

8110 

0301 

MIL-D-43703B/2  DRUMS  SHIPPING  AND  STOR 

GL 

F2 

931 

934 

942 

A 

GL 

SA 

69 

U 

8110 

0302 

PP-P-D-705D/1  DRUM  SHIPPING  AND  STOR 

GL 

F2 

931 

934 

94? 

A 

GL 

SA 

69 

GS 

u 

8110 

0303 

MIL-C-44340GL  CAN  TRAY  PACK 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

69 

u 

8115 

0548 

PPP-B-591B  1  BOXES  SHIP  FIBRBD  WD  CLTD 

GL 

H5 

93? 

942 

942 

A 

GL 

SA 

69 

N 

8115 

0557 

PPP-B-00636L  BOXES  SHIPPING  FIBERBOARD 

GL 

G5 

934 

941 

942 

A 

Gl 

SA 

69 

GS 

U 

8115 

0558 

A-A-2835  BOXES  CONSOLIDATION  FIBERBOARD 

GL 

G4 

934 

941 

941 

G 

GL 

SA 

69 

GS 

L 

8115 

0559 

A-A-1834  BOX  FOLDING 

GL 

G5 

934 

941 

941 

G 

GL 

SA 

69 

GS 

U 

8135 

0660 

L-P-377B  PLASTIC  SHEET  AND  STRIP  POLY 

GL 

D2 

931 

934 

94? 

A 

GL 

SA 

L 

8135 

0661 

L-P-375C/3  PLASTIC  FILM  FLEX  VINYL  CHLO 

GL 

D2 

931 

934 

942 

A 

Gl 

SH 

L 

8135 

0669 

A-A-XXX  CELLOPHANE  CTD  AND  NON  CTD  MCA 

GL 

G4 

934 

941 

941 

G 

Gl 

SA 

69 

u 

8135 

0670 

A-A.1989A  CELLOPHANE  MCA 

GL 

G2 

934 

941 

941 

G 

GL 

SA 

69 

L 

8135 

0671 

PPP-C-795C  01  CUSHIONING  MAT  PKG  FLE  MCA 

GL 

G2 

934 

941 

941 

G 

GL 

AS 

69 

L 

8135 

0672 

A-A.549C  CUSHIONING  MAT  PKG  FLEX  CLO  MCA 

GL 

G2 

934 

941 

941 

G 

Gu 

AS 

69 

U 

8135 

0673 

PPP-F-00320E  SA  FIBERBD  COR  AND  SOL  MCA 

GL 

G2 

934 

941 

941 

A 

GL 

SA 

69 

N 

8135 

0676 

A-A-18986  CUSHIONING  MAT  PKG  CEL  MCA 

GL 

G2 

941 

942 

942 

A 

GL 

AS 

99 

GS 

N 

8135 

0677 

A-H-i916A  1  TAG  SHIPPING  STOCK  CLR  MCA 

GL 

G2 

941 

942 

942 

A 

Gl 

SA 

69 

GS 

N 

8108 

0003 

MiL-HDBK-742  NOT  1  HASTE  DIS  METHODS 

GL 

H5 

933 

944 

944 

A 

GL 

SA 

69 

N 

8520 

A078 

MIL-H-43606B  GL  HAND  CLEANER  WATERLESS 

GL 

F2 

924 

934 

942 

A 

U 

8905 

1117 

MIL-L-44190  LOBSTER  TAIL  SPINY  RAW  FR 

GL 

H5 

93? 

943 

943 

A 

Gl 

SA 

50 

ss 

N 

8905 

1120 

A-A-20130  CHICKEN  FILLETS  CHNK  AND  FMD 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

S3 

N 

8905 

1121 

A-A-20137  BEEF  CORNED  CANNED  MCA 

GL 

G5 

934 

934 

934 

G 

Gl 

SA 

50 

SS 

Ij 

8905 

1122 

A-A-20127  HAM  PAHIES  CANNED  MCA 

GL 

G5 

934 

934 

934 

G 

GL 

SA 

50, 

SS 

U 

8905 

1123 

MIL-P-44131A  PORK  STK  FLA  FMD  BR  FR 

GL 

H£ 

934 

944 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

L 

8905 

1124 

PP-B-BIJ  BACON  SLICED  CHIL  OR  FR  MCA 

GL 

G1 

941 

942 

941 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

L 

8905 

1125 

IMPS  200  FRESH  LAMB  AND  MUTTON  MCA 

GL 

G2 

941 

942 

941 

G 

Gl 

SA 

50 

ss 

8910 

0463 

MIL-M-43241A  MILK  FILLED  DRY  PLAIN  OR  CH 

GL 

H5 

933 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 

8910 

0464 

MlL-C-44040  NOT  j  CHEESE  PIZZA  BLEND 

GL 

H5 

934 

944 

944 

A 

Gl 

SA 

50 

ss 

N 

8910 

0465 

A-A-20201  SOFT  SERVE  MIX  DEHV  DUAL  PUR 

GL 

B4  A 

934 

944 

944 

A 

G. 

SA 

50 

ss 

N 

8910 

0466 

A-A-20085A  MILK  DRY  NON  FAT  MCA 

GL 

G2 

Q4I 

942 

942 

A 

Gl 

SA 

5£' 

8915 

0864 

A-A-20165  POTATO  MIX  DEHV  FOR  PR  TY  POT 

GL 

F2 

931 

942 

942 

A 

Gl 

SA 

cr. 

ss 

N 

8915 

0869 

MIL-C-44262A  CARROTS  SLICED  THERM  TR  PK 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

Gl 

SA 

50 

ss 

N 

8915 

0870 

A-A-20115J  JUICE  DRINK  PINEAPPLE  MCA 

GL 

G5 

934 

934 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

u 

8915 

0871 

A-A-20156  JUICE  VEGETABLE  CANNED  MCA 

GL 

G2 

941 

942 

941 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

8915 

0872 

A-A-20157  CRABAPPLE  SPICED  CANNED  MCA 

GL 

G2 

941 

94? 

941 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

L 

891=^ 

A829 

MIL-C-4408B  GL  NOT  1  CELERY  DEHY 

GL 

H5 

932 

934 

934 

G 

b 

8920 

0549 

MIL  C  44235A  CAKES.  CANNED  THERM  TR  PK 

GL 

F2 

923 

934 

943 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

8920 

0553 

MIL-C-44112C  CRACKERS  FOR  MEAL  RTE 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

8920 

0555 

MlL-B-44359  GL  BUNS  HAM  SH  LF  STABLE 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

Gl 

SA 

50 

ss 

Li 

8920 

0557 

A-A-20053A  ROLLS  BREAD  FRESH  OR  FR 

GL 

F2 

933 

943 

943 

A 

Gu 

SA 

50 

ss 

N 

8920 

0558 

MIL-C-44071C  CAKES  THERM  FOR  HEAL  RTE 

GL 

F2 

934 

941 

942 

A 

G- 

SA 

50 

ss 

L 

8920 

0559 

A-A-20143  TORTILLAS  TACO  SHELLS 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 

8920 

0560 

A-A-20090A  CEREAL  ROLLED  OATS 

GL 

F2 

934 

942 

544 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

8920 

0561 

MIL-C-35074G  CEREAL  BARS  SURVIVAL  TYPE 

GL 

H5 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 

8920 

0562 

MIL-C-44072C  COOKIES  OATMEAL  AND  BRN 

GL 

FZ 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 

8925 

0153 

A-A-20177  CANDY  AND  CHOCOLATE  CONFECTION 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 

8925 

0154 

A-A-20124  SYRUP  MCA 

GL 

G2 

941 

942 

942 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 

8930 

0031 

A-A-20078  JELLY  FRUIT  MCA 

GL 

G5 

934 

941 

934 

G 

Gl 

SA 

50 

ss 

U 

8930 

0032 

A-A-20079  PRESERVES  OR  JAMS  FRUIT  MCA 

GL 

G5 

934 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

8935 

0094 

A-A-20202  BOUILLON  SOUP  AND  GRAVY  BASES 

GL 

B4  A 

941 

944 

944 

A 

GL 

SA 

5C 

ss 

N 

8940 

0672 

MIL-C-43338E  CREAMER  NON  DAIRY  DRY 

GL 

F2 

884 

894 

941 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

8940 

0743 

MIL-P-44206B  POTATOES  AU  GRATIN  THERM 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

U 

8940 

0744 

MIL-B-44059C  BEEF  STEW  THERM  FOR  MRE 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

u 

8940 

0745 

MIL-E-44200A  FSCALLOPED  POTATOES  W  HAM 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

u 

8940 

0747 

MIL-B-44474  BEEF  WITH  MUSH  IN  SAUCE 

GL 

B4 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

u 

8940 

0751 

MIL-B-44228A  BEEF  STRIPS  WITH  GRN  PEP 

GL 

F2 

931 

941 

934 

G 

GL 

SA 

50 

ss 

u 

8940 

0757 

MIL-C-44210A  CHICKEN  AND  RICE  THERM  MRE 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

ss 

N 
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PREPARING  ACTIVITY  LISTING 

PA  AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

oc 

1  w 

RC  GC 

SC 

LL 

^  Q 

^  5 

^  9 

^  s 

T 

RU 

AU 

FU 

Tb 

R  0 

ET  NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IvT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

yf 

T 

RT 

S  D 

8940  0758 

MIL-C-44209A  CHICKEN  STEW  THERM  FOR  MRE 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0759 

MIL-C-44295A  CHICKEN  BRST  MT  IN  GR  THERM 

GL 

f2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0760 

MIL-C-44328A  CHICKEN  CACCIATORE  THERM 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0761 

MIL-M-44342  MACARONI  AND  CH  ART  COL  THER 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0762 

MIL-T-44237B  TURKEY  SLI  WITH  GR  THERM  TR 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

GL 

SA 

5C; 

SS 

N 

8940  0763 

MIL-T-44208A  TUNA  WITH  NOODLES  THERM  MRE 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0764 

MIL-T-43856A  TOPPING  DESSERT  AND  BAK  PRO 

GL 

H5 

934 

944 

944 

A 

G1 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0765 

MIL-P-44234A  POTATOES  DICED  IN  BUT  SAUCE 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

G1 

SA 

50 

SS 

N 

8940  0766 

A-A-20162  SALAD  DRESSING  POURABLE 

GL 

F2 

934 

951 

951 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0767 

MIL-P-44365  PUDDING  CHOC  THERM  TRAY  PK 

GL 

f2 

934 

951 

951 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0768 

MIL-N-44280  GL  NUT  RAISIN  MIX  ORC 

GL 

F2 

934 

943 

943 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0769 

MIL-B-44249A  BREAD  PUDDING  IMITA  MAP 

GL 

F2 

934 

951 

951 

A 

Gi 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0770 

A-A-20161  PIE  FILLING  FRUIT  PREPARED 

GL 

F2 

9.34 

944 

944 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

N 

8940 

0771 

MIL-B-XXX  BEANS  WITH  RICE  THERM  TRAY  PK 

GL 

B4 

941 

944 

944 

A 

GL 

SA 

S5 

N 

8940 

0772 

A-A-20047B  MEAT  PUREES  WITH  MEAT  BR  MCA 

GL 

G2 

941 

94? 

94? 

A 

Gi 

SA 

5C 

cc. 

N 

8940 

A735 

MIL-P-44147  GL  PUDDING  BAR  OP  RATION  COM 

GL 

H5 

932 

94.3 

943 

A 

Gl 

N 

8945 

0077 

A-A-20091A  SALAD  OILS  VEGETABLE 

GL 

F2 

9.34 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8945 

0078 

A-A-20100A  SHORTENING  COMPOUNDS 

GL 

F2 

934 

943 

94.3 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

N 

8950 

0343 

A-A-20200  PIZZA  SAUCE 

GL 

B4 

A 

934 

943 

943 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

N 

8950 

0344 

A-A-20167  EXTRACTS  AND  FLAVORS 

GL 

F2 

934 

944 

944 

A 

Gi 

SA 

50 

SS 

N 

8955 

AOOl 

MIL-T-44284  GL  TEA  MIX  INSTANT  SWEETENED 

GL 

H5 

93? 

943 

94.3 

A 

Gl 

N 

8960 

0077 

MIL  C  3031 J  1  COCOA  BEVERAGE  POWDER 

GL 

F2 

88.3 

893 

942 

A 

Gl 

SA 

50 

SS 

n 

8960 

0083 

A-A-20098A  BEVERAGE  BASES  POWDERED 

GL 

F? 

9.34 

94? 

944 

A 

GL 

SA 

50 

SS 

8970 

0171 

MIL-R-44398A-1  RATION  SUP  FLAM  HTR  MRE 

GL 

F? 

931 

941 

934 

G 

G. 

SA 

5C 

9310 

0114 

A-A-1735  PAPER  BOARD  DRAWING  DRF  MCA 

GL 

G? 

941 

94? 

94? 

A 

GL 

SA 

99 

s 

9905 

A319 

MIL-S-44355GL  SIGN  MAKING  KIT  PORT 

GL 

FI 

93? 

934 

9.34 

G 

GL 

9905 

A320 

MIL-S-40626C  GL  SIGN  KIT  VEH  CLASS 

GL 

F? 

93? 

941 

941 

A 

Gl 

k 

PACK 

0998 

PPP-F-690D  FROZEN  FRTS  FR  FRT  JUICES  MCA 

GL 

G5 

934 

941 

934 

G 

Gu 

SA 

5C 

SS 

GL 

TOTAL 

-  224  .  DELINQUENT  -  14  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  133  , 

G  - 

82 

.  Y 

-  9 

*  < 

1  -  ( 

3 

3405 

0089 

A-A-XXXX  SAWS  BAND  METAL  CUT  VERT  CONT 

GS 

A4 

933 

943 

943 

A 

A. 

Sh 

00 

N 

3405 

0090 

A-A-XXXX  SAWS  BAND  METAL  CUT  CONT  PWR 

GS 

A4 

934 

934 

943 

943 

A 

A. 

SH 

99 

GS 

N 

3405 

0091 

A-A-XXXX  SAW  BAND  CUT  OFF  HORZ  ADJ  &  NON 

GS 

A4 

934 

934 

943 

943 

A 

AL 

SH 

99 

GS 

N 

3405 

0092 

A-A-XXXX  SAWS  BAND  CUTOFF  TVL  TBL  VTL  CO 

GS 

F4 

934 

943 

943 

A 

Al 

SH 

99 

N 

3408 

0030 

A-A-XXXXX  MACHINING  CENTERS  CNC  SINGLE 

GS 

A2 

934 

934 

944 

A 

AL 

SH 

99 

N 

3410 

0051 

A-A-XXXXX  ELECTRO-EROSION  MACHINES  ELECT 

GS 

A2 

934 

944 

944 

A 

A- 

SH 

00 

N 

3410 

0052 

A-A-XXXXX  ELECTRICAL  DISCHARGE  MACHINE  C 

GS 

A2 

934 

943 

943 

A 

A. 

Sh 

99 

K 

3411 

0076 

A-A-XXXXX  BORlNO  AND  MILLIN  MACHINE  PRE 

GS 

A2 

934 

944 

944 

A 

Al 

S^ 

99 

N 

3411 

0077 

A-A-XXXXX  BORING  MACHINE  JIG  VERTICAL  DO 

GS 

A? 

934 

944 

944 

A 

AR 

vd: 

84 

N 

3413 

0150 

A-A-XXXX  DRILLING  MCH  UPRIGHT  FL  TYPE 

GS 

A4 

934 

934 

943 

943 

A 

Al 

sh 

99 

GS 

N 

3415 

0196 

A-A-NEW  GRINDING  MCH  UTIL  BNCH  &  PED 

GS 

A4 

933 

933 

943 

943 

A 

AL 

SH 

99 

N 

3415 

0197 

A-A-XXXXX  GRINDING  MACHINES  SURFACE  RECI 

GS 

A? 

934 

944 

944 

A 

AL 

SH 

99 

S 

3415 

0198 

A-A-XXXXX  GRINDING  MACHINE  JIG  VERTICAL 

GS 

A? 

934 

944 

944 

A 

Al 

Sh 

09 

N 

3415 

0199 

A-A-XXXXX  GRINDING  TOOL  &  CUTTER  FLUTE  & 

GS 

A? 

934 
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B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

n 

N 

8455 

074? 

13 

MIL-M-3946 

138  medal  china  SERVICE 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL 

r 

N 

8455 

0742 

14 

MIL-M-3946 

148  medal  CIVIL  WAR  CAMPAIGN 

IP 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0742 

15 

MIL-M-3946 

158  MEDAL  EUROPEAN  AFICAN  MID 

IK 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL 

w  1 

N 

8455 

0742 

16 

MIL-M-3946 

188  MEDAL  GOOD  CONDUCT  AIR  FO 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

■ 

CT 

N 

8455 

0742 

17 

MIL-M-3946 

198  MEDAL  GOOD  CONDUCT  ARMY 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

TW 

N 

8455 

0742 

18 

MIL-M-3946 

208  MEDAL  GOOD  CONDUCT  COAST 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

H 

N 

8455 

0742 

19 

MIL-M-3946 

218  MEDAL  GOOD  CONDUCT  MARINE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

20 

MIL-M-3946 

22C  MEDAL  GOOD  CONDUCT  NAVY 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IM 

NU 

CT 

N 

8455 

0742 

21 

MIL-M-3946 

238  MEDAL  MEDAL  FOR  HUMANE  AC 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

074? 

22 

MIL-M-3946 

246  MEDAL  INDIAN  CAMPAIGN  ARM 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

Z'' 

N 

8455 

0742 

23 

MIL-M-3946 

258  MEDAL  KOREAN  SERVICE 

IH 

82 

941 

941 

941 

r 

0 

Uw 

N^ 

•  *- 

CT 

N 

8455 

0742 

24 

MIL-M-3946 

268  MEDAL  MARINE  CORPS  EXPEDI 

IH 

82 

94] 

94] 

941 

G 

Fn 

NL 

CT 

N 

8455 

0742 

25 

MIL-M-3946 

27C  MEDAL  MEXICAN  BORDER  SERV 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

r-r- 

N 

8455 

0742 

26 

MIL-M-3946 

288  medal  MEXICAN  SERVICE  ARM 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

r 

N 

84  =  5 

0742 

27 

MIL-M-3946 

298  MEDAL  NATIONAL  DEFENSE  SE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL 

r"’ 

w 

N 

8455 

0742 

28 

MIl-M-3946 

30C  medal  navy  EXPEDITIONARY 

IH 

B2 

941 

94- 

941 

(I 

IH 

NL 

C*^ 

N 

8455 

0742 

29 

MIL-M-3946 

31C  MEDAL  NAVY  OCCUPATION  SER 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL 

N 

8455 

0742 

30 

MIl-M-3946 

32C  medal  NAVAL  RESERVE  MERIT 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

Nl 

r 

N 

8455 

0742 

31 

MIL-M.3946 

33C  medal  navy  RESERVE 

IH 

82 

94] 

941 

941 

G 

IH 

NL 

CT 

N 

8455 

0742 

32 

MIL-M-3946 

348  MEDAL  ORGANIZED  MARINE  CO 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

TH 

nl 

N 

8455 

0742 

33 

MIL-M-3946 

358  MEDAL  PHILIPPINE  CAMPAIGN 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0742 

34 

MIL-M-3946 

368  MEDAL  PHILIPPINE  CONGRESS 

IH 

B2 

941 

941 

r. 

IH 

r*r 

N 

8455 

0742 

35 

MIL-M.3946 

378  MEDAL  SECOND  NICARAGUAN  C 

IH 

B2 

941 

941 

Q 

IH 

NL 

r  ^ 

N 

8455 

0742 

36 

MIL-M-3946 

38B  MEDAL  SPANISH  CAMPAIGN 

IH 

B2 

941 

941 

914 

r 

IH 

Nl 

TT 

N 

8455 

0742 

37 

MIL-M-3946 

39C  medal  SPANISH  WAR  SERVICE 

IH 

82 

941 

941 

941 

I  H 

r 

N 

8455 

0742 

38 

MIL-M-3946 

40B  MEDAL  UNITED  NATIONS  SERV 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

NL 

n 

N 

8455 

0742 

39 

MIl-M-3946 

41B  MEDAl  VICTORY  WORLD  WAR  I 

IH 

82 

941 

Q4-> 

941 

G 

IH 

rr 

N 

8455 

0742 

40 

MIL-M-3946 

42B  MEDAL  VICTORY  WORLD  WAR  I 

IH 

82 

941 

941 

941 

r. 

IH 

nl 

r  T 

N 

8455 

0742 

41 

MIL-M-3946 

43B  MEDAL  WOMEN  S  ARMY  CORPS 

IN 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0742 

42 

MIL-M-3946 

44B  medal  YANGTZE  SERVICE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

M 

N 

8455 

0742 

43 

MIL-M-3946 

458  MEDAL  VIETNAM  SERVICE 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

Tw 

NU 

1 ' 

r  ▼ 

N 

8455 

0742 

44 

MIL-M-3946 

468  medal  air  force  COMBAT  RE 

IH 

B? 

941 

941 

G 

I  ■“ 

V 

'■r 

N 

8455 

0742 

45 

MIL-M-3946 

47B  MEDAL  CIVILIAN  SERVICE  IN 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

I  ^ 

NU 

•  1 

rr 

N 

8455 

0742 

46 

MIL-M-3946 

48A  MEDAl  ARMY  RESERVE  COMPON 

IH 

B2 

941 

941 

94’ 

G 

r 

N 

84  =  5 

0/42 

4/ 

MIl-M-3946 

49A  medal  air  RESERVE  FORCES 

IH 

8? 

941 

941 

941 

G 

I  r 

r 

N 

8455 

0/42 

48 

MIL-M-3946 

50A  MEDA.  humanitarian  SERVIC 

IH 

82 

941 

Q41 

941 

G 

I  r 

N 

8455 

0/42 

49 

MIL-M-3946 

5iA  medal  COAST  GUARD  ARCTIC 

Th 

8? 

941 

941 

941 

LJ 

;  r 

N 

8455 

0742 

50 

MIL-M-3946 

52B  MEDAL  US  COAST  GUARD  RESE 

i^' 

82 

941 

Q4  ■> 

941 

G 

I 

C" 

\ 

8455 

0/42 

51 

MIL-M-3946 

53  MEDAL  PRISONER  OF  WAR 

IH 

82 

941 

Q41 

941 

U 

:  M 

NL 

*  • 

C' 

N 

8455 

U/42 

52 

MIL-M-3946 

54  MEDAL  DEPARTMENT  OF  THE 

IH 

82 

941 

Q41 

941 

G 

I1 

K 

8455 

0/42 

53 

MIL-M-3946 

56  MEDAL  MULTINATIONAL  FORCE 

IH 

82 

941 

94: 

941 

G 

T  t-i 

Nl 

■’  ■ 

N 

8455 

0742 

54 

MIL-M-3946 

57  MEDAL  SOUTHWEST  ASIA  SERV 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

'  h 

NL 

CT 

N 

8455 

0/42 

55 

MIL-M-3946 

58  MEDAL  VIETNAM  SERVICE  MER 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0742 

56 

MIL-M-3946 

59A  MEDAL  CIVILIAN  SERVICE  IN 

IH 

82 

941 

941 

9A1 

G 

Tk- 

c* 

N 

8455 

0/42 

5/ 

MIL-M-3946 

60  MEDAL  EXPEDITIONARY  MERCH 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

Im 

N 

8455 

0/42 

58 

MIL-M-3946 

61  MEDAL  DEFENSE  MERCHANT  MA 

!h 

82 

94] 

Q4I 

941 

G 

'  H 

r 

N 

8455 

0/42 

59 

MIl-M-3946 

62  MEDAL  ATLANTIC  WAR  ZONE 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

Th 

N 

8455 

0/42 

60 

MIL-M-3946 

63  MEDAL  PACIFIC  WAR  ZONE  ME 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

IH 

rr 

N 

8455 

0742 

61 

MlL-H-3946 

64  MEDAL  KOREAN  SERVICE  MERC 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

N 

8455 

0/42 

62 

MIL-M-3946 

65  MEDAL  MEDITERRANEAN  MIDDL 

IH 

82 

941 

941 

Q41 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0742 

63 

MIL-M-3946 

66  MEDAL  KUWAIT  LIBER  ATION 

IH 

B2 

941 

941 

941 

G 

Ih 

NU 

N 

8455 

0746 

MIL-L-11484  218  LAPEL  BUTTON  LENGTH  OF  S 

IH 

84 

941 

941 

941 

G 

IH 

CT 

N 

8455 

0747 

MIL-I-14645B  INTERIM  AMENDMENT  1  INSIGNI 

IH 

84 

941 

941 

941 

U 

IH 

11 

CT 

N 

8455 

0748 

MlL-I-14651  INTERIM  AMENDMENT  2  INSIGNIA 

IH 

82 

941 

941 

941 

G 

IH 

NU 

1 1 

rr 

N 

8455 

0780 

01 

MIL  L  11484  194  LAPEL  BUTTON  COMMENDABLE 

IH 

B4 

941 

941 

941 

G 

IH 

r 

N 

IH 

TOTAL  - 

115  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  0  , 

G  -  115,  Y  -  0 

*  ‘ 

z  - 

0 
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r,i  ^  * 

MIL  S  80020C  SANDER  SINGLE  AND  DOUBLE  DI 

IP 

A?  P 

9Q3 

911 
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A 

ME 

SH 

99 

N  C 

3220 

Cl.. 

mil  S  3788F  SHAPER  WOODWORKING 

IP 

A2  P 

903 

911 

911 

A 

ME 

SH 

99 

N  C 

3408 

0026 

MIL  M  80255B  MCHING  CTRS  VERT  SGlE  SP  CN 

IP 

A2  P 

902 

921 

921 

A 

Al 

SH 

99 

N  C 

3439 

0827 

A  A  51165  1 

'lOISTURE  STABILIZER 

IP 

HE 

925  923 

933 

933 

A 

AL 

SH 

99 

N  D 

3441 

0151 

A  A  51159A 

CRIMPING  AND  BEADING  MCH 

IP 

A2 

913 

933 

Q4I 

G 

AL 

SH 

99 

IP 

U  D 
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c 

AC 
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AC 
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SC 

LL 

f  S 

^  9 

r 

T 

R. 

AU 

1 

h 

FT 

NT 

IT 

CA 

lYt 

lYT 

IV’- 

!v’ 

A 

V5 

c 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

R’ 

L 

5 

3441 

0152 

AA  51164  CRIMPING  AND  BEADING  MCH 

IP 

A2 

913 

913 

923 

941 

G 

A. 

99 

IP 

L. 

3441 

0157 

MIL-B-80161C  BENDING  MACH  ROT  HD  HYD 

IP 

A2 

913 

921 

941 

941 

A 

A, 

Sr 

9r 

N 

3441 

0158 

MIL  P  80276A  PRESS  BRAKE  HYD  SHTEPL  CNC 

IP 

A2 

923 

923 

933 

943 

A 

A. 

SH 

99 

N 

3441 

0159 

A  A  XXXXX  FORMING  MCH  SH  MTL  MANUAL  OPR 

IP 

A4 

923 

923 

933 

943 

A 

A. 

SH 

99 

N 

3441 

0160 

A  A  XXXXX  SHEARING  MCH  SH  MTL  MANUAL  OPR 

IP 

A4 

923 

923 

933 

943 

A 

A. 

SH 

99 

r, 

3442 

0005  80 

MIL-P-80128C  PRESS  H  FRAME  VERT  HYD 

IP 

A2 

904 

924 

A. 

SH 

99 

s 

A 

3442 

0058 

MlL-P-80128  PRESS  AND  FRAME  VENT 

IP 

A2 

913 

923 

923 

A 

A  _ 

N 

■ 

3445 

0123 

MIL-S-80086D  SHEARING  MACH  MTL  SO  HYD 

IP 

A2 

904 

913 

924 

924 

A 

A. 

Cm 

QO 

;  r 

c 

3445 

0127 

MIL-F-801720  PUNCH  MACH  SINGLE  END  CND 

IP 

A2 

921 

921 

941 

941 

A 

A. 

s- 

99 

s 

3445 

0139 

A-A-51156  BLADES  SAW  ROUND  MACHINE  &  HAN 

IP 

H5 

904 

914 

914 

A 

AC 

99 

N 

3446 

0026 

MIL  F  12075E  FORGE  MCH  HAMMER  VERT  ELE 

IP 

A2 

P 

884 

904 

922 

A 

A. 

Sr 

99 

^  K 

3460 

0169 

A-A-51129B  MANDRELS  MACHINE  SOLID 

IF 

A2 

922 

94? 

942 

A 

VDI 

99 

I  ^ 

N 

1013 

MIL-K-3926C  KNOBS  CONTROL  ElEC  COMM  EQUI 

TP 

GS 

B2 

932 

941 

941 

a 

PR 

tC 

1 1 

5355 

1014 

MIL-K-25049D  KNOBS  CONTROL  ELEC  EQUIP 

IP 

Gi 

B2 

932 

941 

g4‘i 

A 

[k 

AS 

N, 

PACK 

0984 

MIl-STD-290F  PACKING  AND  MARKING  OF  PPTR 

IP 

A2 

931 

951 

951 

A 

SA 

6c 

IP 

TOTAL  - 

20  ,  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  16 

« 

G  - 

3 

.  Y 

-  0 

• 

Z  - 

1 

;psc 

0298 

MULTI  TECHNOLOGY  AUTOMATED  READER  CARD 

IR 

DC 

B4 

A 

932 

932 

944 

944 

A 

AP- 

EC 

cc 

Dr 

s 

IR 

TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  1 

* 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

Z  -  1 

D 
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FP-B-2488  BEARING  BA 

.L  ANNULAR  (GEN  PL'R 

IS 

64 

H 

933 

943 

943  A 

A’ 

O  C  *  •  T  C 

0787 

0  1 

FF-B-2488/O:  BEARING 

BA-,.  ANNULAR 

SING-E 

IS 

B4 

r 

933 

943 

943  A 

4'’ 

r,  ■:  •  -  ^  c 

N 

1C 

078’ 

02 

PP-B-2488/02  BEARING 

ball  annular 

SING'-E 

IS 

B4 

H 

933 

943 

943  A 

4’ 

2  S  ■  ■  ^ 

r, 

3- 

V 

075’ 

rn 

pp-B-2488/05  BEARING 

ball  annular 

SINL.F 

IS 

B4 

H 

G7-. 

943 

9R3  R 

4 

rp  *  ‘  ’9, 

B, 

T“ 

078’ 

04 

FF-B-2488/04  BEARING 

ball  annular 

SINGlE 

IS 

B4 

933 

943 

943  A 

.4^ 

n';  •*  ’C 

B, 

3 

■■'67 

05 

PF-B-2488/05  BEARING 

BAuL  annular 

SINGlE 

IS 

B4 

M 

933 

943 

9R  3  A 

OS  :  1  ;  s 

N 

•  V 

i-/b ' 

06 

PF. 6-2488/06  BEARING 

BALL  ANNULAR 

SING-E 

IS 

B4 

i-t 

077 

QG'J 

943  A 

L~ 

'•C  '  *  ■’  c 

N 

•  w 

G’S7 

■''i  7 

FF. 8-2486/07  BEmRING 

BALL  ANNULAR 

SINGLE 

IS 

84 

h 

933 

943 

943  A 

4' 

A'<.  -  -  *1. 

Ci76' 

08 

PP-E-2488/0S  BEARING 

ba-l  annular 

SINGlE 

IS 

B4 

h 

933 

943 

943  A 

A* 

CS  11  IS 

3 

078’ 

09 

PP-B-2488/Q9  BEARING 

BALL  ANNULAR 

SING-E 

IS 

64 

h 

933 

943 

943  A 

4  ' 

n  p  '  T  c 

N 

3 

1  r 

075’ 

1  r 

PF-S-248S/1C  BEARING 

BALL  ANNULAR 

single 

IS 

B4 

i-i 

923 

943 

943  A 

A  ■ 

'-,9,  *  *  ■'  c 

B, 

1C  078^ 

-  1 
.  i 

FF. 6-2488/11  BEARING 

BALL  ANNULAR 

SINGLE 

!S 

84 

r' 

933 

943 

943  A 

A' 

r.p  *'  ’9 

B, 

y 

1  '* 

C76' 

«  A 

PP-B-2488/12  BEARING 

ball  annular 

single 

IS 

84 

h 

933 

94  3 

943  A 

h" 

os  11  IS 

s 

'  ' 

r7A' 

;  .s 

ff-B-2488/13  bearing 

BALL  ANNULAR 

SING-E 

IS 

64 

H 

922 

943. 

G  4  X  4 

m” 

pc  • *  r  p 

N 

1  ' 

O’S’ 

*  f 

ff-b.2488/14  bearing 

BAL-  ANNULAR 

SINGLE 

IS 

B4 

Ml 

953 

943. 

943  A 

A- 

OP  • *  ’  P 

N 

2  1 

C;78^ 

75 

'F. 5.2488/15  BEARING 

BAlL  ANNULAR 

SINGLE 

IS 

84 

H 

933 

943 

943  A 

4”" 

F"'  C  '  '  Y  C 

» 

1C  0848 

pp-B-:7i 

b  oEARINGS 

bail  ANNULAR 

^  <; 

F2 

932 

941 

541  A 

4^ 

2 

K 

T' 

10  0648 

L  . 

/i  bearings 

BALL  ANNULAR 

IS 

C  0 

922 

941 

941  A 

4'^ 

N 

K 

'  0846 

02 

PP-0171 

/2  BEARINGS 

BALL  ANNULAR 

IS 

"2 

932 

QA' 

941  A 

A' 

K 

3 

10  3846 

C3 

pp-B-:71/5  bearings 

ball  ANNULAR 

IS 

c? 

932 

941 

941  A 

n 

N 

' 

0846 

r, 

r  c  .  P: . '  7 1 

/4  BEARINGS 

bal-  annular 

IS 

F7 

932 

941 

941  A 

M 

N 

0645 

: !  - 

PP-s-171 

/5  BEARINGS 

bal-  annular 

IS 

12 

932 

94" 

941  A 

A' 

B, 

05*5  E 

06 

pP-E-171 

/6  BEARINGS 

bal-  annular 

IS 

' 

932 

941 

941  A 

A“ 

s 

994- 

P  p  -  R  -  '  7  2 

/7  BEARINGS 

BAL-  ANNUlAR 

TP 

P  7 

932 

9^4.  : 

9*4 '  4 

4’ 

► 

0B4r 

p  P  -  R  _  ■  7  2 

/S  EEAFTNGS 

BAul  ANNUlAR 

'S 

? 

932 

941 

04'  4 

4* 

'Jc4- 

-  c  - .  ■ . 

/9  bearings 

BAL-  ANNJ-AR 

IS 

P2 

932 

04'  4 

4“ 

jpAr 
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/::  bearings 

ANNULAR 

25 

P  2 

y  Oc 

c;.r 

04'  4 

4' 

s 
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PP-P- * 

'll  BEARINGS 
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IS 

P 
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04 '  4 

L" 

B, 

12 

FP-b-l'l 

/■2  BEARINGS 

5A,_..  ANNJ^A^' 

73 

r  ■* 

9  22' 

' 

94'  A 

A" 

N 

.  j  A  r 

■  2 

r  r  _  K_  ' 

/13  BEARINGS 

BA;,;.  ANNUlAR 

'  c 

r  " 

932 

QR' 

04'  4 

A 

B, 

A 

'  4 

pp-B-1’1 
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3805  0133  MIL-T-3044  TRUCK  DUMP  OFF  ROAD 

3810  A119  MIL-C-52648  CRANE  CRAWLER  MOUNTED 

3835  A105  MIL  H  52970C  HOSELINE  OUTFIT  4-INCH 

3895  0339  MIL  P  335  PAVING  MACHINE 

3895  0346  MIL-M-XXX  MIXING  PLANT  ASPHALT 

3895  0347  MIL-M-52329  MIXING  PLANT  ASPHALT 

3895  A353  MIL-C-53024B  COMPACTOR  HIGH  SPEED 

3895  A365  AMD  1  MIL-R-52934B  ROLLER  VIBRATORY 

3910  0192  MIL  C  1121BE  CONVEYORS  ROLLER  AND  HHL 

3910  0193  A  A  52013  CONVEYOR  BELT  PORT  ELEC 

3910  A006  MIL-C-52126D  CONVEYOR  BELT 

3910  A007  MIL-C-392H  CONVEYOR  BELT  PORTABLE 

3920  0174  MIL-C-1173E  CART  GENERAL  HAULING 

3930  A028  MIL  LIFTER  ALL  TERRAIN  ARTICULATED  SYS 

3940  0192  MIL  B  125B2C  BLOCKS  TRACKLE  HAUL  BACK 

3990  0222  MIL  P  43465  PALLETS  MTL  HOLG  WOOD 

3990  A223  MIL  P  52999  PALLETS  MTL  HDLG  WOOD 

4120  1017  MIL  A  52767  AIR  CONDITIONER  VERT  HORIZ 

4120  1020  MIL-A-53089A  AIR  CONDITIONER  VERTICAL 

4130  0343  A  A  XXX  COMPRESSOR  HERMETIC  AIR  COND 

4130  0344  MIL  C  52717  COMPRESSOR  HERMETIC 

4130  A315  MIL-W-53047  WATER  CHILLER 

4210  0457  MIL  L  12197  LADDERS  FIRE 

4210  0458  MIL  T  10224  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

4210  0467  MIL  T  11407  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

4210  0468  MIL  C  52404  CONNECTIONS  HOSE  FIRE 

4210  A466  MIL  T  52984B  TRUCK  FIRE  FIGHTING 

4220  0382  MIL  S  53120  SUPPORT  SYSTEM  DIVERS  AIR 

4310  A193  MIL  C  555  COMPRESSOR  AIR 

4320  0349  A  A  XXXX  PUMP  RECIP  HND  DRVN  BILGE 

4320  0355  MIL-P-3230H  PUMPING  ASSEMBLY  FLAMMABLE 

4320  0360  A-A-XXX  PUMP  RECIPROCATING  GED 

4320  0361  MIL  P  509  PUMP  RECIPROCATING  GED 

4320  A346  MIL  P  52746  PUMP  ASSEMBLY  100  GPM 

4520  A350  MIL  P  52235  PUMP  RECIP  HND  DRVN  BILGE 

4320  A368  MIL-P-POWER  SUPPLY  HYDR  SKID  MTD  DED 

4320  A369  MIL-P-53051  PUMPING  UNIT  CENT  DED 

4320  A370  MIL-F-53054  PUMPING  ASSEMBLY 

4330  0071  MIL  F  8901E  FILTER  SEPARATORS 

4330  0114  MIL  F  52308F  FILTER  ELEMENT  FLUID 

4330  0115  MIL  F  52556G  FILTER-SEPARATOR  LIQUID 

4330  0116  MIL  F  52666E  FILTER-SEPARATOR  LIQU  350 

4330  0118  MIL  i  334295  FILTER-SEPARATOR  LIQU  15 

4330  0119  MIL  F  52694D  FILTER-SEPARATOR  LIQU  600 

4330  A117  MIL  F  52667E  FILTER-SEPARATORS  LIQ  50 

4610  0132  MIL-W-52960A  WATER  PURIFICATION 

4^10  0145  MIL  T  425H  TUBE  STEEL  PIPELINE  SECTION 

47:0  AC24  MIL-P-11087F  PIPE  STEEL  GROOVED 

4710  AC25  MIL  P  PIPELINE  SECTION  ASSAULT  ALUMINUM 

4720  0010  MIL-H-3868F  HOSE  ASSEMBLIES  NON  METALLIC 

4720  0015  MIL-H-370F  HOSES  AND  HOSE  ASSEMBLIES 

4oO  0122  MIL-R-11521F  RINGS  EXPANSION  HOSE  BRASS 

4730  0124  MS27020D  COUPLING  HALF  QUICK 

4'3j  0126  MS27024D  COUPLING  HALF  QUICK 

4730  0127  MS27025E  COUPLING  HALF  QUICK 

4730  0128  MS27026D  COUPLING  HALF  QUICK 

473-;  0129  MS27027E  COUPLING  HALF  QUICK 

4730  0130  MS27028K  COUPlING  HALF  QUICK 

4'3'  0132  MS39336C  v  CONNECTION 

4'3C  0133  MS70088B  ADAPTER  45  DEGREES  FEMALE 

4730  0149  MIL  C  52705A  COUPLING  HOSE  STEAM 

4733  AG77  MS39326B  CLAMP  SPRING  HOSE 

4730  A099  MIL  P  PIPELINE  SECTION  ASSAULT  ALUMINUM 

4730  AlOO  MIL  I  IPDS  SNAP  JOINT  COUPLING 

4820  0620  MIL  V  12003F  VALVES  PLUG  CAST  IRON 

4930  0378  MIL-G-3859  &  S  1  THRU  4  GREASE  GUNS 

4930  0379  A-A-XXXXX  GREASE  GUNS 

4930  0385  MIL  HDBK  FUEL  SYS  DESIGN  GUIDE 

4940  A636  MIL-C-14076B  CLEANING  ELEMENT 

5420  0170  MIL  T  118380  TREADWAY  SUPERSTRUC  BRIDGE 

5420  0176  MIL  S  52159B  SLING  MULTIPLE  LEG 

5420  0204  MIL-E-3677  ERECTION  EQUIP 

5420  0206  MIL  V  52456A  VALVE  ASSY  PNEU  FIT 

5420  0215  MIL  P  11386G  PONTON  FLOAT  PNEU 

5420  0218  MIL-B-52088E  BRDGE  AVL  SCISSORING  TYPE 

5420  A397  MIL  B  52690A  BRACKET  PUSHING  BOW  ATTACH 
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■^PAC  A021  MIL-STD-1477A  SYMBOLS  FOR  ARMY  AIR  DEFEN 

MI  TOTAL  -  14  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  • 

MCG'  0005  MIL-T-89002  TERCOM 

MOGT  0008  MIL-D-89005  DIGITAL  FEATURE  ANALYSIS  DAT 

MCG^  0009  MIL-D-89006  DIGITAL  FEATURE  ANALYSIS  DAT 

MCGT  0011  MIl-D-89008  DIGITAL  POINT  POSITIONING  DA 

MCGT  0020  MIL-T-89101  TACTICAL  PILOTAGE  CHART 

MCG’  0021  MIL-0-89102  OPERATIONAL  NAVIGATION  CHART 

MCG7  0028  MIL  T  89304  TACTICAL  TERRAIN  ANALYSIS  DA 

MCG^  0030  MIL-A-89400  AIR  TARGET  CHART  SERIES  200 

MCGT  0031  MIL-J-89401  JOINT  OPERATIONS  GRAPHIC  RAD 

MCG^  0036  MIL-STD-600000  MC&G  GLOSSARY  OF  FEATURES 

MCGT  0037  MIL-STD-600002  MC&G  SYMBOLOGY 

MCGT  0038  MIL-STD-600003  MC&G  PRODUCT  GENERATION  R 

MCGT  0046  MIL-R-89104  REMOTE  MAP  READER  NAVIGATION 

MCG'  0052  MIL-P-89406  POINT  POSITIONING  DATA  BASE 

MCG’  0055  MIL  D  89017  DIGITAL  FEATURE  ANALYSIS  DAT 

MCG*  0056  MIL-C-89016  COMPRESSED  AERONAUTICAL  CHAR 
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MCGT  0062  MIL-D-89020  DIGITAL  TERRAIN  ELEVATION  DA 

MCGT  0064  MIL-D-89021  DIGITAL  LANDMASS  BLANKING  CD 

MCGT  0065  MlL-HDBK-850  GLOSSARY  OF  MAPPING.  CHART 

MCGT  0067  MIL-M-89205  MINE  WARFARE  PLANNING  CHARTS 

MCGT  0068  MIL-W-89500  WORLD  MAGNETIC  MODEL 

MCGT  0073  MIL-E-89409  ELECTRONIC  CHART  UPDATING  MA 

MCGT  0074  MIL-D-89023  DIGITAL  NAUTICAL  CHART 

MCGT  0082  MIL-C-89028  COMPRESSED  RASTER  GRAPHICS 

MCGT  0087  mil  STD  600012  WORLD  GEODETIC  SYSTEM 

MCGT  0088  MIL-T-89304A  TACTICAL  TERRAIN  ANALYSIS  D 

MCGT  0089  MIL  D  89030  DIGITAL  GAZETTEER 

MCGT  0090  MIL  G  89106  GRIDDED  AIRFIELD  PHOTOGRAPHS 

MCGT  0092  MIL-V-89032  VECTOR  SMART  MAP  (VSM)  DATAB 

MCGT  0093  MIl-V-89033  VECTOR  SMART  MAP  (VSM)  DATAB 

MP  TOTAL  -  30  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  - 

3439  4822  MIL  E  13080E  ELECTRODES  WELDING  COVERED 

6850  0802  AVL  P  50002C  PHOSPHATE  COATING  COMPOS 

6850  1002  MIL  C  14460D  CORR  REM  CPD  SODIUM  HYD  BSE 

8010  0494  ASTM  D126-87R91  ANALYSIS  OF  PIGMENTS 

8010  0495  ASTM  D279-87R91  BLEEDING  OF  PIGMENTS 

8010  0496  ASTM  D1394-76R91  ANALYSIS  OF  WHITE  T!  PG 

8030  0678  MrL-S-22473E  AMA8  SEAL  LOCK  RETAIN  COMPD 

8040  0350  MIL-HDBK-725  ADHESIVES  GUIDE  TO  PROP  USE 
8040  0530  ASTM-D1084-88  VISCOSITY  0?  ADHESIVES 

8135  0675  OO-A-1876  ALUMINUM  FOIL 

9320  0012  ASTM-D412-92  RUBBERS  TENSILE  PROPERTIES 

9330  0943  MIL  HDBK  700B  PLASTICS 

9330  B116  ASTM  D3222  PVDF  MlDG  EXTRN  CTG  MA^I^L 

9505  0275  ASTM  A227M227M-93  STEEL  WIRE  COLD  DRAWN 

9505  0276  ASTM  A228M-93  STEEL  WIRE  MUSIC  SPRI 

9505  0277  ASTM  A229/A229M-93  STEEL  WIRE  OIL  TEMPER 

9505  0278  ASTM  A510-93A  GENERAL  REQUIREMENTS  FOR 

9505  0279  ASTM  A510M-93  GENERAL  REQUIREMENTS  FOR 

9515  1011  ASTM  A240-93  HEAT  RESISTING  CHROMIUM  AND 

9515  1012  ASTM  A480M-936  GENERAL  REQUIREMENTS 

9515  1013  ASTM  A693-93  PRECIPITATION  HARDENING  STA 

9515  A062  MIL  STD  XXXX  MR  PRMTR  RLD  ARM  STL  PLATE 

9515  A067  MIL-A-46100  E  (MR)  ARMOR  PLATE.  STEEL 

9515  A068  MIL-A-125601  (MR)  ARMOR  PLATE,  STEEL 

9515  A069  MIL-A-46177B  (MR  ARMOR.  STEEL  PLATE 

9515  A070  MIL-HDBR-XXX  (MR)  FABRICATION  GUIDELINES 

9515  A074  MIL-A-13259B  MR  ARMOR  STEEL  SHEET  STRIP 

9520  A007  MIL-S-13281F  STEtL  CARBON  ALLOv  AND  HIGH 

9535  0532  QQ  C  535E  COPPER  NI  ZN  PLATE  SHEET  STRI 

9535  0548  MIL-A-46063G  ARMOR  PLATE.  ALUMINUM  AllOy 

9535  0572  ASTM  E  479  ANNEAL  Ai  FLEXIBLE  BARR 

95GP  0405  ASTM  E4-93  LOAD  VERIFICATION  0="  TES'^ING 

CMPS  0109  MIL-HDBK-17/1D  POLYMER  MATRIX  COMPOSITES 

CMPS  0110  M;L.HDBK-I7/2C  POLYMER  MATRIX  COMPOSITES 

CMPS  0111  MIL-HDBK-17/3D  POLYMER  MATRIX  COMPOSITES 

CMPS  0113  MIL-M-46196A  MMC  ALUMINUM  REINF  WITH  SIC 

CMPS  0114  ASTM-D-3479  76R90  TENSION  TENSION  FATIGU 

MECA  0533  0G-M-38B  ALLOY  DIE  CASTINGS  AZ91A 

MECA  0544  qO-C-390B  COPPER  ALLOY  CAST  INCL  CAST  BR 

NDTI  0128  NOTICE  1  NONDESTRUCTIVE  TESTING  HDBK 

NDTI  0157  ASTM-E1065  EVAL  CHARACTERISTICS  UT  SEARC 

NDTI  0174  MiL-HDBK-731  NDT  COMPOSITES  THERMOGRAPHY 

NDTI  0175  MIL-HOBK-732  NDT  COMPOSITES  ACOUS  EM 

NDTI  0203  ASTM-EXXX  GUIDE  FOR  RADIOLOGY  EXAM  COMPS 

NDTI  0223  ASTM-E709  GUIDE  FOR  MAG  PARTICLE  EXAM 

NDTI  0224  ASTM-E1444  STD  PRCTC  MAG  PARTICLE  INSPEC 

THJM  0310  ANSI  AWS  Cl  2  9X  FOR  RESISTANCE 

THJM  A284  MIL-STD-1261C(MR)  ARC  WELD  PROC  CONS  STE 

THJM  A287  AWS  D9.1-90  SHEET  METAL  WELDING  CODE 

THJM  A288  MIL-STD-1941,  META. -ARC  WELDINGT  OF  HOMO 

THJM  A289  AWS  B2.1-84  STD  WELD  PROC  PERF  QUAL 

THJM  A291  MIL-STD-1946A  MR  WELDING  AL  ALLOY  ARMOR 

THJM  A293  MIL-STD-XXX  MR  BALLIS  REQ  ME  AR  WE  HO  AR 

THJM  A294  MIL-STO-XXXX  MR  BALLISTIC  REQS  WE  AI  ARM 

THJM  A311  MIL-5TD-1943  MR  WELDING  REPAIR  OF  STEEL 

MR  TOTAL  -  55  ,  DELINQUENT  -  18  ,  STATUS  CODES;  A  - 

8115  0535  PPP-B-580  BOX  HOUSEHOLD  GOODS 
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MIL  S  19500  542  FIELD  EFFECT  XSIS 

NA 

ES 

F2 

p 

891 

894 

914 

A 

FR 

►  [ 

72 

NA 

5961 

1404 

MIL-S-19500/461  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F? 

p 

923 

934 

934 

A 

ER 

E_2 

]_? 

NA 

N 

5061 

1406 

MIL-S-19500/562  SEMICOND  DEV  FIELD  EFFEC 

NA 

ES 

F2 

931 

933 

941 

V 

ER 

E-C 

1“ 

NA 

; 

5961 

1432 

MIL-S-19500/382B  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA 

ES 

F? 

p 

924 

934 

934 

A 

FR 

NA 

N 

5961 

1433 

MIL-S-19500/391C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

p 

924 

9.34 

941 

G 

FR 

EC 

NA 

5961 

1437 

MIL-S-19500/555D  SEMICOND  FIELD  EFF  TRAN 

NA 

F? 

p 

924 

934 

934 

A 

FR 

12 

NA 

s 

5961 

1446 

MIL-S-195C0/535A  SEMICOND  DEV  TRANS  PNP 

NA 

E.S 

F2 

p 

924 

934 

934 

A 

NA 

N 

5961 

1448 

M1L-S-19500/376C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

p 

924 

934 

934 

A 

ER 

7  f 

*  ■' 

NA 

s 

5961 

1450 

MIL-ST0-989A  MIL  STD  CERT  REQ  JAN  SEMICO 

NA 

FS 

F2 

924 

934 

954 

A 

FR 

r  '■ 

'  7 

NA 

5961 

1459 

MIL-S-19S00/539A  SEMICOND  DEV  PARLINGTON 

NA 

ES 

F2 

p 

924 

934 

934 

A 

*■ , 

S4 

s 

5961 

1462 

MIL-S-19500/396D  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

ES 

F? 

p 

931 

Q4I 

941 

A 

FR 

r  ^ 

12 

NA 

5961 

1464 

MIL-S-195Q0/420D  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

ES 

F2 

p 

931 

941 

A 

ER 

LI 

1  * 

SA 

5961 

1466 

MIL-S-19500/544A  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

p 

931 

934 

934 

4 

*  “ 

NA 

s 

5961 

1468 

MIL-S-19500/523A  SEMICOND  DEV  DARL  TRANS 

NA 

ES 

F2 

p 

931 

934 

934 

A 

► 

NA 

s 

-ycl 

1474 

MIL-S-19500/395C  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

? 

931 

941 

94: 

A 

ER 

r  r 

NA 

\ 

5961 

1475 

MIL-S-19500/317F  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

p 

931 

941 

941 

A 

ER 

“•  , 

NA 

s 

5961 

1478 

MIL-S-19500/385B  SEMICOND  FLOEFF  TRANS 

NA 

ES 

F2 

p 

931 

934 

934 

H 

FR 

NA 

N 

5961 

1479 

MIL-S-19500/407B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F2 

p 

931 

941 

94; 

A 

ER 

£4 

: ' 

NA 

s 

5961 

1480 

MIL-S-19500/398B  SEMICOND  TRANS  NPN 

NA 

ES 

F? 

p 

931 

941 

941 

A 

FR 

rr 

* " 

Si 

s 

5961 

1481 

MIL-S-19500/5026  SEMICOND  DARLINGTON  TRA 

NA 

FS 

F? 

p 

931 

R4: 

Q4' 

A 

M  P 

NA 

N 

596’ 

1482 

MlL-S-19500/5016  SEMICOND  TRANS 

NA 

FS 

F2 

p 

931 

94- 

G4  * 

f  P 

NA 

N 

5961 

1483 

MIL-S-19500/571A  SEMICOND  TRANS 

NA 

FS 

F2 

p 

937 

941 

04* 

A 

FR 

'  ’ 

SA 

\ 

:961 

1484 

MIL-S-1950C '3750  SEMICOND  TRANS 

NA 

FS 

F2 

p 

ay. 

941 

04* 

A 

RR 

EC 

*  “ 

NA 

!, 

5961 

I486 

MIL-S-19500/511E 

NA 

FS 

F? 

p 

931 

934 

A 

SA 

», 

5961 

*491 

MIL-S-19500/463D  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

FS 

F2 

p 

931 

94- 

04' 

U 

rZ 

NA 

. 

1494 

M1--S-19500/512E  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

FS 

F? 

r 

931 

941 

04‘ 

A 

rc 

* " 

NA 

N 

596  i 

1498 

MIL-S-1950C/456C  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

FS 

F? 

P 

931 

04* 

941 

f; 

►  K 

LC 

1 7 

NA 

; 

5961 

1499 

MIL-S-19500/498B  SEMICOND  DEV  TRANS  NPN 

NA 

ES 

? 

931 

941 

1  ^ 

NA 

-•961 

1502 

MIL-S-19500/445B  SEMICOND  DEV  SILICON 

NA 

ES 

r  ] 

931 

932 

07' 

A 

ER 

•  ■* 

NA 

5961 

1503 

MIL-S-1950C/476A  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

F2 

F 

933 

C‘5". 

A 

NA 

N 

b^cl 

-•  c  1  r 

MIL-3-19500/5254  SEMICOND  DEV  TRANS 

NA 

FS 

t2 

P 

932 

934 

934 

A 

*  7 

5961 

1 52S 

MIL-S-19500/435E  SEMICOND  DIODE  lOw-NOIS 

NA 

rs 

f? 

932 

G7-: 

0  7' 

A 

rp 

'  - 

NA 

N 

5961 

155: 

MIL-S-19500/5e3C  SEMICOND  DEV 

NA 

FS 

r  ? 

p 

P23 

943 

643 

A 

►  , 

NA 

N 

5961 

1556 

m:l-S-1930G/444C  SEMICOND  DEV  DIODE 

NA 

c< 

p? 

P 

G‘.‘ 

94' 

04  7 

A 

r  ■' 

' " 

NA 

s 

5961 

“!  5 

mIl-S-1950G/562C  SEwiCONC  DEV 

NA 

f  S 

'  c 

P 

•»  ' 

A 

ER 

*  T 

NA 

5961 

m:l-S-!950C/564C  SEMICOND  DEV 

NA 

rs 

c 

P 

933 

945 

943 

lx 

►  X 

F  * 

SA 

N 

5961 

1562 

MI.-S-I950G/441C  SEMICOND  TRANS  °N4 

NA 

cc 

7  * 

933 

C(4  * 

04* 

A 

££ 

■  7 

NA 

s 

5961 

1565 

M1.-S-1950C/556C  SEMICOND  DEV  FI£lD  E'^E 

NA 

IS 

Q4' 

045 

A 

E  ^ 

NA 

N 

5961 

1 566 

m:c-S-I950C/557C  SEMICOND  DEV  FIElD  EF^E 

NA 

FS 

r  'Y 

P 

933 

943 

A45 

A 

►  K 

EC 

•  "■ 

NA 

N 

r9cl 

L09C 

M'.-S-1950C/5114  SEMICOND  TdanS  PN? 

NA 

LS 

r  * 

924 

95* 

931 

A 

Y  - 

NA 

5951 

C'  3 1 

m;.-S-195G:/54SE  SEmICDND  Dt.'  COUPLER 

NA 

r  T' 

p 

C37 

Ci4  ' 

074 

A 

r  A 

r  ■ 

.  - 

NA 

59G  = 

1 22 

.S^r,.c7-' 

NA 

9*^  1 

04; 

A 

NA 

.  c 

1 

M;.-c-85:i45/i24  ;n4’:  cables  single  f 

NA 

r  c 

924 

034 

934 

H 

NA 

r, 

NA 

TOTAL  - 

45  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A 

40 

, 

G  - 

4 

,  Y 

- 1 

z  - 

0 

6  31' 5 

M52 

m;.-C-67C195  Cl  NONWVN  D1£  S^BNC  0^  C  UC 

N. 

Li. 

p  7  7 

662 

0  74 

A 

— 

M45 

M1l-R-17657  RAiNCOA'*  MAN'S  f'/W) 

NL 

M- 

Q-  ' 

912 

91: 

A 

r  - 

\ 

f  - 1 1 

N"74 

M'.-S-29120A  SKIRT  WOMAN'S  SERVICE  WHl'^'E 

Nl 

91': 

912 

912 

A 

r 

y. 

sc: . 

N775 

MIL-C-29121A  C047  WOMAN'S  SERVICE  Wr'l'^t 

Nl 

911 

Q-  0 

G'  r 

r. 

►, 

bC .  “ 

N786 

A-A-50654A  TROUSERS  RAC:AC''IVE 

NL 

DC 

905 

G  '  “ 

O' : 

u 

~T 

1 

6415 

5  795 

MIl-C-29119  clothing  CHEMIGAl  AGEN*  PRC' 

NU 

H5 

904 

911 

O' ; 

A 

2’ 

cCSJ 

N402 

A-A-XXXXX  FOOTWEAR  COVERS  DISPOSABLE 

Nl 

b4 

913 

922 

523 

A 

V' 

3’ 

- 

NU 

TOTAL  - 

7  ,  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES:  A 

7 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

Z  - 

0 

n  r  D  C 

NE'WORK  MGMT  FOR  DOD  COMMUNICATIONS 

OM 

B4 

BF 

922 

944 

s: 

PM 

9: 

N'S 

N 

d:?s 

01002  01 

mIl-HDBK-1351  net  MGM'  fQR  000  COMm 

OM 

B4 

BP 

922 

QA- 

041 

1^. 

C  r- 

r'v 

N- 

DCP£ 

0002  02 

MIl-STD-2045-38000  DOD  NE'  MGMT  DOD  COMM 

OM 

B4 

BP 

922 

944 

944 

A 

SC 

OM 

9C 

NS 

s 

OM 

TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

z  - 

0 

1045 

NO  12 

MIL  T  82570B  TORP  TUBE  SURF  V  MK32M0D5l7 

OS 

A2 

861 

884 

04' 

27 

. 

1045 

NO  13 

MIL  T  82571B  TORP  TUBE  SURp  V  M<32  M0D9 

OS 

a: 

881 

884 

941 

A 

1 

1045 

N-l : 

MIl  T  82869  TORP  TUB:  SURp  VES  MK32M00I5 

OS 

^  4 

923 

933 

94: 

A 

1 

1260 

NO  29 

MIL-P-23405B  PLOTTER  MK  19  MOD  0-8 

OS 

H5 

93? 

941 

04^ 

A 

N 

1285 

N763 

MR-G-81168/5E  GYROSCOPE  RATE  INTEGRATE 

OS 

r  ^ 

864 

894 

943 

A 

; 

1320 

NC21 

M1L-P-1895C'  pROJCTl  high  CAPACITY 

OS 

02 

9'j4 

914 

941 

A 

L 

1340 

N865 

M:L-:-82873(0S)  INSULATION.  THERMAL.  TET 

OS 

B4 

921 

931 

941 

A 

07 

1340 

N879 

m;l-A-82769  ASSY  AFT  CLSR  SlCN  RUBR  RTV 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1340 

N88C 

MIL-I-82770  inlet  THROAT  IN  PROCES  RQMT 

OS 

•'v  CL 

L/b 

931 

974 

934 

A 

OS 

N 
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PA  AA 

BA  PP 

-Z-  -A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

c 

RC  GC 

sc  LL 

F  Q  F  7 

F  0 

Q 

RL 

AU 

FL 

TL 

R 

Q 

ET  NT 

IT  CA 

lYT  I^t 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

s 

hiS 

f, 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY  TY 

SN  YN 

SRR  SRR 

SRR 

SRR 

YT 

YT 

T 

RT 

5 

C 

1340 

N881 

MIL-I-82771  INSULATION  CLOSURE  IN  PROS  R 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

ns 

N 

1340 

N882 

MIL-A-82772  ASSV  AFT  CLOSURE  IN  PROCS 

OS 

D5 

931 

934 

934 

A 

os 

N 

1340 

N883 

MIL-S-82773  SUPPORT  THROA^  IN  PROCS  RQMT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

os 

N 

1340 

N884 

MIL-G-82775  GRPHT  CLOT  PHNLC  COMPNTS  MOL 

'jS 

H5 

931 

934 

934 

A 

ns 

N 

1340 

N885 

MIL-I-82776  INSULATOR  EXIT  CONE 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

os 

N 

1340 

N886 

MIL-I-82777  INSULATION  INSERT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1340 

N887 

MIL-E-82778  EXIT  CONE  ASSY 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1340 

N888 

MIL-R-82779  RING  EXIT  AFT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

1340 

N889 

MIL-I-82780  INSULATN  CLSR  IN  PRCS  RQMT 

OS 

H5 

331 

934 

934 

A 

N 

1340 

N89C 

MIL-I-82781  INLET  THROAT 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

ds 

K 

1340 

N891 

MIL-L-82782  LINER  AFT 

OS 

H5 

931 

9.34 

9.34 

A 

ns 

N 

1340 

N892 

MIL-T-82786  TAPE  CARBON  CLOTH  PHNLIC  PRE 

OS 

H5 

931 

9.34 

934 

A 

ns 

N 

1.340 

N893 

MIL-R-82784  ROD  PLASTIC 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

ns 

N 

1355 

N472 

MIL  B  82439  BATTERY  SEA  WATER 

OS 

D5 

873 

884 

94? 

A 

QS 

1355 

N476 

MIL  V  82444A  VALVE  FUEL  TANK  PRESSURIZAT 

OS 

D1 

874 

891 

94? 

A 

CS 

1355 

N485 

MIL-A-81083C  ALT,RECT,TORP  MK46  MDO.1.2, 

OS 

D2 

912 

93? 

94? 

A 

1355 

N486 

MIL-A-82430A  ACT  ASSEMBLY (TORP  MK46  MDl) 

OS 

D2 

912 

9.3? 

94? 

A 

O 

1355 

N487 

MIL-I-82431A  INST  ASSEMBLY  MK85  MDSO.1,2 

OS 

D2 

912 

93? 

94? 

A 

1355 

N488 

MIL-B-23287  BATTERY  SECTION  ASSY 

OS 

H5 

911 

91? 

942 

A 

ns 

L 

1355 

N489 

MIL-T-23588C  TRANSDUCER,  PRESSURE 

OS 

D5 

911 

91? 

94? 

A 

ns 

u 

1355 

N499 

MIL-C-82576  CBL  ASY  TCST  TRPDO  TST  MK281 

OS 

H5 

933 

941 

941 

A 

os 

N 

1355 

N500 

MIL-T-82575  TEST  SET  TORPEDO  MK  281  MOD 

OS 

H5 

933 

941 

A 

ns 

N 

1356 

N032 

MIL-D-19151A  DETONATOR  MK57  MODS  1  AND  2 

OS 

F2 

912 

9?4 

94? 

A 

ns 

1370 

0336 

MIL-E-8287A  EXPLOSIVE,  PLASTIBOND  PBXNT 

OS 

F4 

921 

931 

941 

A 

AR 

18 

1370 

0337 

MIL-E-82875  explosive,  PLASTIC-BOND  PBXW 

OS 

F4 

921 

931 

941 

A 

AR 

OS 

18 

1376 

0392 

MIL-P-231B  PROPELLANT, PYROCELLULOSE 

OS 

D2 

911 

931 

931 

A 

N 

r 

1376 

0463 

MIL-N-82881  NITROSTARCH 

OS 

B4 

931 

933 

941 

A 

L 

C 

1376 

0464 

MIL-D-82885  DIAZODINITROPHENOL 

OS 

B4 

932 

933 

941 

A 

c 

1376 

0470 

MIL-P-19264B  PROPELLANT  BS-NACO  FOR  THE 

OS 

D2 

933 

934 

9.34 

A 

OS 

N 

1376 

0471 

MIL-P-82887  PROPELLANT  M6+2  FOR  THE  76MM 

OS 

B4 

933 

934 

934 

A 

ns 

N 

1376 

N394 

MIL-C-21723A  COMPOSITION  CH-6 

OS 

D2 

904 

914 

944 

A 

ns 

c 

13/6 

N454 

MIL-C-82783  HMX 

OS 

H5 

931 

934 

934 

A 

05 

S 

1376 

N456 

MIL-I-82812  IGNITION  STRANDS 

OS 

H5 

932 

934 

934 

A 

ns 

N 

1376 

N472 

MIL-E-82756  EXPLOSIVE,  CAS^  PBXN-103 

OS 

F4 

934 

941 

941 

A 

os 

N 

13// 

0E06 

MIL-R-46630C  REMVR,CART  ACT,M1A3  MTL  PRT 

OS 

02 

922 

931 

934 

A 

. 

137  7 

0E07 

MIL-R-46631C  REMVR.CART  ACT.M1A3  ASMBLY 

OS 

D2 

922 

931 

934 

A 

l' 

13/7 

0E08 

MIL-R-82689  RELSE,FRNG  PIN, GAS  ACT,MIAI 

OS 

B4 

922 

931 

934 

A 

1377 

0E09 

MIL-R-82878  REMVR  CART  ACT.M1A3  REMAN  PT 

OS 

B4 

922 

93i 

934 

A 

1377 

OEIC 

MIL-T-46604B  TARSTR.CART  ACT.  M13  ASMBLY 

OS 

02 

922 

931 

934 

A 

1 

3  377 

OEll 

MIL-T.46605B  THRSTR.CART  ACT.M13  MTL  PRT 

OS 

D2 

922 

931 

9,34 

A 

L 

1377 

0E12 

MIL-T-60801A  THRSTR.CART  ACT,M13  REMANUF 

OS 

D2 

922 

931 

9.34 

A 

L 

1377 

0E18 

MIL  I  46576A  INIT.CART  ACT.  M5A2  ASMBLY 

OS 

D2 

923 

932 

934 

A 

L 

1377 

0E19 

M1L-I-60522A  INIT.CART  ACT  M5A2  MTL  PRT 

OS 

02 

923 

93: 

934 

A 

1 

1377 

0E20 

MIL-I-82880  INIT.CART  ACT  REMNUF  MTL  PR 

OS 

B4 

923 

931 

934 

A 

L 

13/7 

0E21 

MlL-R-82879  REMVR.CART  ACT  ASMBLY 

OS 

B4 

923 

931 

934 

A 

■ 

1377 

0E22 

MIL  T  4669IB  THRS'fR  CART  ACT  M16  MTL  PRT 

OS 

D2 

923 

932 

93-‘ 

A 

1377 

0E23 

mil  T  46692B  THRSTR  CART  ACC  M16  ASSMBLY 

OS 

D2 

923 

932 

934 

A 

1377 

0E24 

MIL  T  60680A  THRSTR.CART  ACT.M16  REMNUF 

OS 

D2 

923 

932 

934 

A 

1377 

0E28 

MIL  M  21383A  MANGANESE  DELAY  COMPOSITION 

OS 

A1 

902 

904 

934 

A 

EA 

r-c 

1377 

0E29 

MIL-I-82882  INIT.CART  ACT,JAU-321A 

OS 

B4 

924 

932 

934 

A 

1377 

OE30 

MIL-I-82883  INIT.CART  ACT.  JAU-251A 

OS 

B4 

924 

932 

954 

A 

1377 

0E31 

MIL-C-82762  CUTR.OELY  PROP  ACT,MLU-581B 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

os 

N 

13/7 

0E32 

MIL-C-82884  CARTDG,IMPLSE,CCU169A1A 

OS 

A4 

924 

934 

934 

A 

DS 

N 

13// 

0E33 

MIL-T-46632B  THRST.CART  ACT.M2A2  MTL  PT 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

13// 

0E34 

MIL-T-60696B  TRST.CART  ACT.M2A2  REMNF 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

QS 

N 

13// 

0E35 

MIL-T-46626C  THRST.CART  ACT,M2A2  ASMBLY 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

OS 

N 

1377 

0E37 

MIL-C-46946  CART.  IMPLS.  M45  ASSEMBLY 

OS 

D2 

931 

934 

934 

A 

os 

N, 

13/7 

0E38 

MIL-I-50699A  INIT.PROPLT  ACT.  JAU-21A25 

OS 

D2 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

13// 

0E39 

MIL-I-60231B  IGNTN  ELMNT  ELCTRC.MSS 

OS 

D2 

931 

934 

934 

A 

OS 

N 

13// 

N983 

HIL-C-82867  CUTTER. CABLE  MK20  MODO 

OS 

B4 

903 

913 

934 

A 

os 

1377 

NE36 

MIL-C-46992C  CUTR.DELY.PROPLT.ACT  M21 

OS 

A2 

924 

934 

934 

A 

os 

N 

13// 

NE4& 

MIL-C-82894  (OS)  CARTRIDGE,  FIRE  EXT  126 

OS 

B4 

934 

941 

941 

A 

OS 

N 

1390 

N779 

MlL-P-18920  PRIMER,  ELECTRIC.  MK42M0DS2. 

OS 

B2 

933 

934 

934 

A 

OS 

N 

1  420 

N298 

INSULATION. THERMAL, CHLOR 

OS 

F4 

892 

902 

934 

A 

OS 

U 

1420 

N299 

MIL-B-82766  bonding  AGENT,  RUBBER  TO 

OS 

F4 

892 

902 

934 

A 

OS 

U 

3120 

0726 

MS17796  BEARING  SLEEVE  FLANGED  SINTERED 

OS  IS 

E2 

923 

933 

942 

A 

AT 

ns 

99 

u 

D 

3120 

0727 

MS17795  BEARING  SLEEVE  PLAIN  SINTERED 

OS  IS 

E2 

923 

933 

942 

A 

A'" 

ns 

99 

L 

c 

4923 

N002 

MIL  A  21430  B  ACCESSORY  SET  MKl  MODI 

OS 

D5 

922 

932 

934 

A 

ns 

L 

5310 

1769 

MS  19068  NUT  PLAIN  ROUND  RETAINING  BALL 

OS  IS 

F2 

903 

904 

942 

A 

AT 

ns 

11 

L 

D 

5330 

N136 

MIL-G-19769C  GASKET  SYN.  RUBBER 

OS  IS 

D2 

912 

922 

942 

A 

OS 

L 

5365 

0137 

MIL  R  21248B  RING  RETAINING  TAPERED 

OS  IS 

A2 

874 

891 

913 

A 

AR 

99 

U 

B 

5365 

0138 

MIL  R  27426  RING  RETAINING  SPIRAL 

OS  IS 

A2 

874 

891 

934 

A 

AR 

OS 

99 

U 

5365 

0193 

MS16631E  RING,  RETAINING.  INTERNAL.  BEVE 

OS 

C2 

923 

933 

942 

A 

AR 

OS 

99 

U 

D 

5640 

N554 

MIL  L  81293A(0S)  LTWT  SAND-CONST  PANELS 

OS 

E2 

923  922 

934 

934 

A 

OS 

N 

5940 

N004 

MIL  H  28719  HEADERS  HERMETICALLY  SEALED 

OS 

D1 

893 

902 

942 

A 

ns 

U 

5990 

N426 

MIL-E-82578  ENCODER  SHAFT  ANGL  POSIT 

OS 

H5 

933 

941 

941 

A 

OS 

N 
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6505  5868  A-A-XXX  BUPRENORPHINE  INJ  MB  DM  F2  A  932  942  942  A  MD  MS  C3  N 
6505  5875  A-A-XXX  VITAMIN  E  SOLUTION  MB  DM  F4  A  932  942  942  A  MD  MS  03  N 
6505  5883  A-A-XXX  WARFARIN  SOD  TAB  MB  DM  F2  A  933  943  941  G  MO  MS  03  U 
6505  5884  A-A-XXX  WATER  FOR  INJECTION  MB  DM  F2  A  933  943  943  A  MD  MS  03  N 
6505  5885  MI--M-37401  METHYSERGIDE  MALEATE  MB  DM  H5  933  943  943  A  MD  MS  03  N 
6505  5887  A-A-XXX  ACETAMINOPHEN  MB  DM  F2  A  933  943  941  G  MD  MS  03  U 
6505  5892  A-A-XXX  BEClOMETHASONE  SUS  MB  DM  F4  A  933  943  941  G  MD  MS  03  U 
6505  5894  MIL-M-37363  MICONAZOLE  MB  DM  H5  932  942  942  A  MD  MS  03  N 
6505  5896  A-A-XXX  DEXTRAN  40  &  SODIUM  MB  DM  H5  A  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5897  A-A-XXX  DEXTRAN  40  &  INJECTO  MB  DM  H5  A  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5899  A-A-0053356  HALCINONIDE  CREAM  ME  DM  H6  941  951  951  A  MO  MS  03  N 
6505  5900  A-A-53075A  DIFLUNISAL  TABLETS  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5901  A-A-54645  PENTOBARBITAL  SOL  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5902  A-A-0053257  FEROUS  GLUCONATE  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5903  A-A-0051570A  IMIPENEM  S.  CILASTATN  ME  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5904  A-A-51698A  DIETHYLPROPION  ME  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5905  A-A-53379A  DESMOOPRESSIN  ACETATE  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5906  A-A-53283A  DESONIDE  OINTMENT  ME  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5907  A-A-0051631  HYDROMORPHONE  TABS  MB  DM  H5  941  951  "51  A  MD  "S  03  N 
6505  5908  A-A-54701  PROCHLORPERAZINE  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5909  A-A-51806A  DIFLORAONE  O'NTMENT  ME  OH  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5910  A-A-54700  NITROFURANTOIN  SUS  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5912  A-A-XXX  MICONAZOLE  NITRATE  MB  DM  F4  A  941  951  951  A  MO  MS  03  N 
6505  5913  A-A-XXX  IPECAC  SYRUP  MB  DM  F4  A  941  951  951  A  MC  MS  03  N 
6505  5914  A-A-XXX  LEVOBANOLOL  HCL  LOT  MB  DM  F4  A  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6505  5915  A-A-XXX  LEVONORGESTREL  TABS  MB  DM  F4  A  941  951  951  1  MD  MS  03  N 


6505  TOTAL  - 

40  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS 

CODES: 

A 

-  40 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

6508  0030 

A-A-XXX  EMOLIENT  CREAM 

MB 

DM 

F2 

A 

932 

942  942  A 

MC 

MS 

03 

N 

1  6508  TOTAL  - 

1 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS 

CODES: 

A 

-  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

6510  0804 

A-A-XXX  PAD,  COTTON 

MB 

DM 

F2 

A 

912 

922  942  A 

MD 

MS 

03 

L  E 

6510  0823 

A  A  XXX  SPONGE  NON  STERILE 

MB 

DM 

F4 

A 

914 

924  942  A 

MD 

MS 

m 

U 

6510  0857 

A-A-XXX  SPONGE  SURGICAL 

MB 

DM 

F2 

A 

932 

942  942  A 

MD 

MS 

03 

N 

6510  0861 

A-A-XXX  SPONGE,  SURGICAL 

MB 

DM 

F4 

A 

933 

943  943  A 

MD 

MS 

03 

N 

6510  0862 

DDD-F-50  PAD  COTTON 

MB 

DM 

H5 

933 

943  943  A 

MD 

MS 

03 

N 

6510  TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS 

CODES: 

A 

-  5 

* 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.  z  -  0 

6515 

4453 

A-A-XXX  KNIFE.  GEN  SURGICAL 

ME 

DM 

F4 

A 

884 

894 

D42 

A 

MD 

MS 

L 

6515 

4552 

A-A-XXX  Gloves,  surgeons* 

MB 

DM 

F4 

A 

891 

901 

942 

A 

MD 

MS 

Q3 

fj 

6515 

4723 

A-A-XXX  CANNUlA,  BRONCHIAL 

MB 

DM 

F4 

A 

893 

903 

942 

A 

MD 

MS 

03 

U 

6515 

4727 

A-A-XXX  INTRAVENOUS  INJ  SET 

MB 

DM 

F2 

A 

894 

904 

942 

A 

MD 

MS 

02 

L 

6515 

5119 

A-A-XXX  monitor, vital  SIGNS 

MB 

DM 

A4 

912 

922 

942 

A 

MD 

MS 

03 

[_, 

6515 

5238 

A-A-XXX  SCISSORS.  5-1/2  INCH 

MB 

DM 

F4 

A 

914 

924 

924 

A 

MD 

MF 

03 

N 

6515 

532C 

A  A  XXX  EOPHAGOSCOPE  JESBERG 

MB 

DM 

F4 

A 

914 

924 

941 

G 

MC 

MS 

03 

L 

6515 

5391 

A-A-XXX  SPECULEM  RECTAL 

MB 

DM 

F4 

A 

922 

932 

942 

A 

MD 

MS 

03 

U 

r- 

6515 

5419 

A-A-XXX  GUIOES.  CIRCUMCISION 

MB 

DM 

F4 

A 

922 

932 

942 

A 

MO 

MS 

03 

u 

L 

6515 

5420 

A-A-XXX  SYRINGE,  CARTRIDGE 

MB 

DM 

F4 

A 

922 

932 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6515 

5432 

A-A-XXX  DRILL,  HAND 

MB 

DM 

F4 

A 

922 

932 

932 

A 

MD 

MS 

03 

N 

r 

6515 

5433 

A-A-XXX  WAX  BONE 

MB 

DM 

F4 

A 

922 

932 

941 

G 

MD 

MS 

03 

1 ; 

r 

L. 

6515 

5506 

A-A-XXX  OTIMETER,  PULSE 

MB 

DM 

F4 

A 

924 

934 

942 

A 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5509 

A-A-XXX  ADAPTER  CONDUCTIVE 

MB 

DM 

F4 

A 

924 

934 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5521 

A-A-XXX  INFLUENZE  FLU  VIRUS 

MB 

DM 

F4 

A 

924 

934 

934 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5534 

A-A-XXX  SUTURE  NONABSORBABLE 

MB 

DM 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5539 

A-A-XXX  SCISSORS 

MB 

DM 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5542 

MIL-N-36319  NEEDLE,  HYPODERMIC 

MB 

DM 

HE 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5545 

A-A-XXX  OTOSCOPE 

MB 

DM 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5558 

A-A-XXX  HANDLE  &  BLADE  SET 

MB 

DM 

F4 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5560 

A-A-XXX  SAW  BONE  CUTTING 

MB 

DM 

F2 

A 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5579 

MIL-S-37499  SPLINT  PNEUMATIC 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5580 

A-A-XXX  LARYNGOSCOPE.  FIBER 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5583 

A-A-XXX  NEEDLE,  HYPODERMIC 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5606 

A-A-XXX  NEEDLE  HYPODERMIC 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5607 

A-A-XXX  CANISTER  ASSEMBLY 

MB 

DM 

F2 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5613 

A-A-XXX  RONGEUR  KERRIGAN 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6515 

5614 

A-A-XXX  RONEUR,  90  DEGREE 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6515 

5615 

A-A-XXX  RONGEUR  40  DEGREE 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6515 

5616 

A-A-XXX  SUTION  APPARATUS 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5617 

A-A-XXX  CURETTE,  BILLEAU 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5625 

A-A-XXX  ORTHOPEDIC  SYSTEM 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5627 

A-A-30072C  SUCTION  SET 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5628 

A-A-030133  LINER,  SURGICAL 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5630 

A-A-XXX  NEEDLE,  HYKPODERMIC 

MB 

DM 

F4 

A 

932 

942 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 
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RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


1ST  QTR  FY  1994 


PREPARIlffi  ACTIVITY  LISTING 


PROJECT  . TITLE . 

1075  N062  MIL  H  24239  HOSE  ASSEMBLIES  HYDRAULIC 

1075  N063  MIL  G  24464A  GENERATOR  SET  GAS  TURBINE 

1905  N013  MIL  STD  XXX  DOCUMENTATION  OF  MAGNETIC 

1905  N014  MIL  STD  2143  MAGNETIC  SILENCING  REQTS 

1940  N078  MIL  C  24604  1  CYLINDER  HIGH  PRESSURE 

1950  N008  MIL  HDBK  X45  DRYDOCKING  TIMBERS  AND  BLO 

1990  0097  ASTM  F  906  85  LETTERS  AND  NUMERALS  FOR 
1990  N062  DOD  STD  1399  071  INTERFACE  STANDARD  SHIP 

1990  N070  MIL  STD  1399  072  1  INTERFACE  STANDARD 

1990  N071  MIL  STD  1399  072  2  INTERFACE  STANDARD 

1990  N073  MIL  STD  2189  243  A  DESIGN  METHODS  FOR 

1990  N076  MIL  B  18147C  1  BOAT  AND  CRAFT  PREPARATIO 

1990  N085  MIL  STD  1399  501A  INTERFACE  STANDARD 

1990  N089  MIL  STD  1399  102  A  INTERFACE  STANDARD 

1990  N090  MIL  STD  2189  314  4  DESIGN  METHODS  FOR 

1990  N091  MIL  STD  1399A  408  INTERFACE  STANDARD 
1990  N092  MIL  STD  1399  702  SYNCHRO  DATA 

1990  N093  DOD  STD  1399  072  3  INTERFACE  STANDARD 

1990  N094  MIL  STD  1399  502  INTERFACE  STANDARD  FOR 

1990  N095  DOD  STD  1399  441  INTERFACE  STANDARD  FOR 

1990  NlOO  MIL  STD  2189  581  2  CALCULATIONS  FOR 

19GF  N008  MIL  STD  1623  D  1  FIRE  PERFORMANCE 

2010  N032  MIL  B  18558B  BEARING  PROPULSION  LINE 

2010  NC33  MIL  STD  2185  REPAIR  SHIP  PROP 

2030  N031  MIL  S  17299  5  SHIP  CONTROL  ORDER  AND 

2040  0175  MIL  G  2697A  2  GLASSES  PORTLIGHT  CIRCULAR 

2040  N207  MIL  M  69A  1  MAT  CARGO 
2040  N208  MIL  F  17548B  2  FLAME  ARRESTER 

2040  N209  MIL  A  24280A  ANCHOR-MARINE  "'.UKED  LIGHT 

2040  N210  MIL  G  613C  1  GRAPNEL  MARINE  RIPE  WIRE 

2040  N215  MIL-C-24438B  PERISCOPE  ASSEMBLIES 

2050  NC23  MIL  B  2680  BUOY  ANCHOR  SPAR 

2090  N041  MIL  T  21150B  TIE  DOWN  CARGO  AMMUNITION 

2090  N042  MI.  C  24495  CHAIR  STACKING  STEEL  NAVAL 

2090  N103  MI.  STD  1370B  MATERIALS  AND  PROCESS 

2090  N104  mil  W  18445  C  WINDOWS  NONICING  LAMINATED 

20GP  N007  MIL  STD  XXXX  CONTROL  OF  DETRIMENTAL 

2815  N086  MIL  E  24455  ENGINE  DIESEL  PROPULSION 

2835  N021  MIL  E  17541C  ENGINE  GAS  TURBINE 

2910  0193  MIL  F  206276  3  FILTER  ASSEMBLY  AND 

2920  N013  MIL  S  15371B  STARTER  ENGINE  ELECTRICAL 

3010  NOll  MIL  G  17859C  1  GEAR  ASSEMBLY  PROPULSION 

3110  0782  MIL  B  23063  1  BELAING  BALL  ANNULAR  INSTR 

3110  0784  FF  8  187  BEARING  ROLLER  TAPERED 

3110  0808  MIL  HDBK  203  C  MANUFACTURERS  SYMBOLS 

3110  0809  FF  e  185  4  BEARINGS  ROLLER  CYLINDRICAL 

3120  N002  DOD  STD  2188  BABBI'TING  OF  BEARING  SHELL 

3130  N003  mil  B  179C1B  2  BEARING  COMPONENTS 

3130  N004  DOD  B  24668  BEARING  UNIT  MAIN  THRUST 

3431  N22C  DOD  W  24644  WELDING  MACHINE  ARC 

3439  0673  MIL  E  18193B  1  ELECTRODE  WELDING  CARBON 

3439  N449  MIL  I  23413  INSERTS  WELDING  FILLER  MATER 

3439  N767  MIL  E  24355B  1  ELEACTROOES  WELDING 

3439  N782  MIL  E  21562  E  ELECTRODES  AND  RODS 

3439  N783  MIL  E  24403  ID  ELECTRODES  WELDING  FLUX 

3439  N784  MIL  E  23765  4  ELECTRODES  WELDING  BARE 

3510  N317  MIL  D  22000B  DRV  CLEANING  PRESSES  AND 

3510  N337  MIL-D-18163A  3  DRY  CLEANING  UNIT  ASSEMBL 

391C  N002  MIL  C  23218C  CONVEYOR  VERTICAL  TRAY  TYPE 

3950  0292  MIL  H  15317  C  1  HOISTS  CHAIN  OR  WIRE 

3950  N038  MIL-C-17933C  CRANE  ELECTRO  HYDRAULIC 

3950  N039  MIL-C-17949B  CRANE  ELECTRO  MECHANICAL 

4010  N047  MIL  S  24584  STOPPERS  CARPENTER 

4020  0336  T  R  605B  3  ROPE  MANILA  AND  SISAL 

4020  0337  T  R  650  1  ROPE  YARN  AND  TWINE 

4020  0338  MIL  C  1145E  CORD  FIBROUS 

4020  0339  MIL  R  17343D  1  ROPE  NYLON 

4020  NC23  MIL  P  24216A  2  POLYPROPYLENE  CORES 

4020  N025  MIL  R  24536  ROPE  FIBROUS 

4020  N026  MIL  R  24537  ROPE  FIBROUS 

4030  0220  MIL  H  13220C  1  HOOKS  SLIDING  CHOKER 

4030  N017  MIL  F  XXX  FITTINGS  END  FOR  1/2  INCH 

4030  N020  MIL  T  23326A  THIMBLE 

4130  0330  MIL  V  20064E  VALVE  NONFERROUS 

4130  N307  MIL  R  24085A  1  REFRIGERATING  PLANT 

4130  N315  MIL  F  16552E  FILTER  AIR  ENVIRONMENT 


PA  AA 

BA  PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

'2 

RC  GC 

SC  LL 

S 

F  Q 

RL 

AU 

F  U 

’'L 

R 

£T  NT 

IT  CA 

ivt 

lYT 

lY. 

lYT 

A 

MS 

VS 

c 

HS 

N 

s 

PY  TY 

SN  YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YY 

YT 

7 

RT 

C 

SH 

A1 

931 

951 

Z 

SH 

N 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A4 

881 

901 

914 

A 

E 

SH 

A2 

881 

901 

904 

A 

t 

SH 

A2 

931 

951 

2 

N 

A 

SH 

A4 

894 

914 

914 

A 

K 

C 

SH 

A5 

912 

932 

932 

A 

AR 

SH 

99 

N 

SH 

D2 

881 

901 

924 

A 

L 

SH 

A2 

911 

931 

931 

A 

Sn 

N 

SH 

A2 

911 

931 

931 

A 

SH 

N 

SH 

A4 

923 

943 

943 

A 

SH 

N 

SH 

Cl 

894 

914 

914 

A 

N 

SH 

H5 

904 

914 

914 

A 

\ 

r 

SH 

Cl 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

A 

SH 

A4 

923 

943 

943 

A 

r. 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

' 

SH 

A2 

931 

951 

s 

SH 

A2 

931 

951 

z 

s 

A 

SH 

A2 

931 

951 

2 

N 

A 

SH 

D2 

884 

894 

904 

A 

ME 

Sh 

69 

h 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

7 

SH 

A 

SH 

A1 

931 

951 

z 

\ 

A 

SH 

A2 

924 

924 

924 

A 

SH 

N 

SH 

A2 

931 

951 

z 

SH 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

z 

SH 

U 

A 

SH 

A2 

931 

951 

2 

Sh 

N 

A 

SH 

A2 

912 

932 

932 

A 

SH 

A2 

923 

923 

933 

A 

N 

'■ 

SH 

A4 

922 

932 

932 

A 

N 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

c.- 

h 

A 

SH 

A2 

911 

931 

931 

A 

Sh 

N 

Sri 

A2 

902 

922 

933 

A 

AR 

Sh 

99 

'■ 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

SH 

N 

A 

SH 

D2 

881 

901 

934 

G 

]_ 

P 

SH 

H5 

894 

904 

904 

A 

N 

“ 

SH  IS 

D2 

902 

922 

931 

A 

AT 

L 

P 

SH 

A2 

931 

951 

7 

L. 

ME 

SH 

99 

K 

A 

SH 

A2 

931 

951 

1 

AR 

SH 

N 

R- 

SH 

Cl 

931 

951 

7 

\ 

; 

SH 

Cl 

903 

913 

913 

A 

K 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

t. 

SH 

A2 

931 

951 

7 

f. 

A 

SH 

H5 

893 

894 

894 

A 

' 

SH 

FI 

822 

853 

914 

A 

' 

r 

SH 

Cl 

903 

903 

913 

A 

N 

P 

SH 

Cl 

931 

951 

7 

A 

SH 

A2 

911 

931 

931 

A 

N 

SH 

Cl 

912 

932 

931 

A 

1 

SH 

AI 

923 

933 

932 

A 

SH 

D2 

933 

953 

953 

A 

SH 

S 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

K 

A 

SH 

Cl 

931 

951 

Z 

SH 

99 

S 

A 

SH 

923 

924 

924 

A 

SH 

N 

SH 

H5 

923 

924 

924 

A 

SH 

S 

SH 

AI 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

QQ 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

GL 

99 

N 

A 

SH 

D2 

884 

904 

904 

A 

N 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

AI 

931 

951 

7 

U 

ME 

99 

N 

A 

SH 

A4 

902 

922 

922 

A 

N 

r 

SH 

AI 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

ME 

99 

N 

A 

SH 

D2 

881 

901 

914 

A 

U 

E 

SH 

A2 

931 

951 

Z 

N 

A 

PAGE  HO.  P  -  77 


SH  -  SH 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  ZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PREPARIMG  ACTIVITY  LISTiKG 


PROJECT 

4130  N316 
4140  0067 
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4460  N0E2 
4470  N964 
4470  N068 
4470  N07i0 
447;  not: 
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4470  NC73 
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4510  NCil 
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4710  0100 


MIL  T  22576  1  TERMINAL  AIR  DIFFUSING 

MIL  F  151E  FAN  CIRCULATING 

MIL  F  68F  2  FAN  CIRCULATING 

MIL  F  19004A  FAN  CENTRIFUGAL 

0  D  1407  1  DRV  CHEMICAL  FIRE 

MIL  H  24146  HEADS  SPRINKLER  FIRE 

MIL  V  17360  E  VALVES  CYLINDER 

MIL  E  XXX  EXTINGUISHER  FIRE  HALON  1211 

MIL  E  24091C  1  EXTINGUISHER  FIRE 

MIL  H  24606  A  HOSE  ASSEMBLIES 

MIL  P  15208  A  1  PROPORTIONERS 

MIL-L-18045F  1  LIFE  PRESERVERS  VEST 

MIL  L  24247B  LIFE  PRESERVER  VEST  TYPE 

MIL  0  22962  DIVING  APPARATUS  SELF 

MIL  C  24316A  CYLINDER  CONPRESSED  GAS 

MIL  R  15041  C  RELEASES  LIFESAVING 

MIL  R  19558  A  1  REGULATOR  AIR 

MIL  E  23155  B  ESCAPE  APPLIANCE 

MIL  L  16383H  LIFE  bRESERVEP, 

MIL  R  16417J  1  REPAIR  KITS  C02 

MIL  STD  XXX  MARKING  SYSTEM 

A  A  50435  A  ARA«Tn  enoE 

MIL  C  23961A  1  COMPRESSORS  HIGH  PRESSURE 

MIL  V  18683A  1  VACUUM  PUMPS  POWER  DRIVEN 

MIL  P  21343  1  PUMPS  CENTRIFUGAL 

MIL  P  22302  2  PUMPS  CENTRIFUGAL  BOILER 

MIL  P  24475  PUMPS  CENTRIFUGAL  SEWAGE 

MIL  P  17945  A  PUMPS  CENTRIFUGAL 

MIL  F  24702  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC 

MIL  F  24702  1  FILTER  ELEMENTS  HYDRAULIC 

MIL  F  24402E  FILTERS  HYDRAULIC  FILTER 

MIL  F  24402  1  FILTER  HOUSINGS 

MIL  I"  24402  2  filter  HOUSINGS 

MIL-P-17639F  2  PUMPS  CENTRIFUGAL 

m;L-B-1947  a  5  BLOWERS  SOOT 

MIL  B  16747  C  BOILER  STEAM  HIGH  PRESSURE 

MIL  B  21331C  BOILER  STEAM  HIGH 

MIL  E  183810  BOILER  STEAM  HIGH  PRESSURE 

MIL  W  219650  WATER  COOLING 

MIL  D  3263B  DESICCANT  CONTAINERS 

mIl-D-24693  dehydrator  CONDENSER  FILTER 

MIL  D  24322  DEHUMIDIFIERS  ROTARY 

MIL  P  23917  2  PRECIPITATOR  ELECTROSTATIC 

MIL  F  15919D  HLTER  AIR  ACTIVATED 

MIL  0  17847E  DEHYDRATOR  DESICCANT 

mil  F  22963B  1  FILTER  AIR 

mil  S'rD  1308C  MATERIAL  APPLICATION 

MI.  STD  1308D  material  APPLICATION  AND 

MIL  I  24064  D  ION  EXCHANGER  AND 

MIL  C  23232C  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  C  23232  1C  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  C  23232  2B  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  C  23232  3  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  C  23232  4  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  C  23232  5  DETECTORS  PRESSURE 

mil  C  23232  6B  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  C  23232  7  DETECTORS  PRESSURE 

MIL  F  23497  B  FLASKS  HIGH  PRESSURE  WATER 

MIL  H  19387A  HEADS  SPRINKLER  AND  WASH 

MIL  T  163  G  FAUCETS  SINGLE  AND  DOUBLE 

mil  V  15020  F  VALVES  FLUSH  SHIPBOARD 

MIL  S  2041  A  1  SINKS  NAVAL  SHIPBOARD  USE 

MIl  H  19387  A  1  HEADS  SPRINKLER  AND 

MIL  H  22881D  HEATERS  WATER  STEAM  HEATED 

MIL  H  965D  2  HEATERS  WATER  ELECTRIC 

MIL  H  15289  B  HEATERS  SPACE  ELECTRIC 

MIL  B  17748C  1  BOILERS  HEATING  LOW 

MIL  U  17293  D  1  UNIT  HEATER  AIR 

MIu  H  3117  C  1  HEATERS  CONVECTION  STEAM 

MIL  V  22549D  VALVES  ANGLE  RELIEF  FOR 

MIL  H  22577  C  1  HEATING  ELEMENTS 

MIL  0  XX347  DESALINATION  UNITS  WATER 

MIL  T  XXX  TITANIUM  PIPE  COMMERCIALLY 

MIL  T  XXXXX  TITANIUM  BAR  AND  ROD 

MIL-P-24691  2  PIPE  AND  TUBE  CARBON 

ASTM  B  43  SEAMLESS  ROD  BRASS  PIPE 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC  OC  ^  C 

RC  GC  SC  LL  F  Q  F  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AL  FL  Tl  R  C 
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PY  TV  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  vt  ^  R"  S  C 
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A5 

91? 

932 

932 

A 

4810 

0090 

ASTM  F  993  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

SH 

A  5 

921 

931 

931 

A 

ME 

Sr 

99 

4810 

0091 

ASTM  1020  STANDARD  SPECIFICATION  FOR 

SH 

A5 

912 

932 

931 

A 

HE 

SH 

99 

4810 

009/ 

NFPA  T2  6  1  METHOD  FOR  VERIFYING 

SH 

A  5 

92, ■ 

923 

933 

A 

ME 

Sn 

99 

4810 

0098 

NFPA  T3  9  18  METHOD  OF  ESTABLISHING 

SH 

AS 

923 

923 

933 

A 

ME 

99 

4810 

0099 

SAE  HIR  1496  HYDRAULIC  SYSTEM  DESIGN 

SH 

A5 

923 

923 

933 

A 

ME 

SH 

99 

4810 

N089 

mil  C  24714  1  CONNECTOR  TUBES 

SH 

A1 

923 

943 

943 

A 

SH 

4810 

N090 

MIL  V  868  VALVES  HYDRAULIC 

SH 

A2 

931 

951 

4810 

N090 

01 

MIL  V  868  1  VALVES  HYDRAULIC 

SH 

A2 

931 

951 

2 

4810 

N090 

02 

MIL  8  868  2  VALVES  HYDRAULIC 

SH 

A2 

931 

951 

7 

4810 

N09u 

U3 

MIL  V  868  3  VALVES  HYDRAULIC 

SH 

A2 

931 

951 

2 

4810 

NQ94 

MIL-V-24722(SH)  VALVE  AND  SUBPLATE 

SH 

Cl 

922 

942 

942 

A 

4810 

M!L-V-24722/1(5H)  VALVE  AND  SUBPLATE 

SH 

Cl 

922 

942 

942 

A 

481 C 

N094 

02 

MIL-V-24722/2(SH)  VALVE  AND  SUBPLATE 

SH 

922 

942 

942 

A 

4810 

N094 

03 

MIL-V-24722/3(SH)  VALVE  AND  SUBPLATE 

SH 

Cl 

922 

942 

942 

A 

4810 

N107 

MlL-V-17501  F  1  VALVES  CONTROL 

SH 

B1 

941 

941 

941 

G 

Sr 

4810 

N108 

MIL  STD  2193A  HYDRAULIC  SYSTEM 

SH 

C2 

934 

954 

954 

A 

4820 

N014 

MIL  V  24624  1  VALVES  BUTTEkFLY  WAFER  AND 

SH 

A2 

871 

891 

933 

A 

4820 

N054 

MIL  V  19772A  I  VALVES  TEMPERATURE 

SH 

A2 

884 

904 

933 

A 

4820 

N067 

MIL  V  20065D  VALVE  ANGLE  PRESSURE 

SH 

H5 

931 

951 

2 

4820 

N068 

MIL  V  22549D  1  VALVE  ANGLE  RELIEF 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

4S2G 

N0b9 

MIL  V  24272B  VALVE  MANIFOLD  HIGH 

SH 

D2 

931 

951 

2 

4820 

N070 

MIL  V  24336A  VALVE  PRESSURE  REDUCING 

SH 

D2 

931 

951 

2 

4820 

ND7J 

MIL  V  24384B  VALVE  PRESSURE  REGULATING 

SH 

D2 

931 

951 

4820 

N072 

MIL  V  24509  VALVE  FLANGED  BALL 

SH 

D2 

931 

951 

2 

4820 

N074 

MIL  V  24232  1  VALVES  PNEUMATIC  4  WAY 

SH 

A2 

931 

951 

2 

4820 

N090 

MIL-V-17547  a  valves  CHECK 

SH 

FI 

935 

QC7 

941 

G 

SH 

4820 

N093 

MIL-V-24600  9  VALVE  SPECIAL  PURPOSE 

SH 

A2 

933 

953 

953 

A 

SH 

4820 

N094 

MIL-V-24600/6B  VALVES  SPECIAL  PURPOSE 

SH 

A2 

934 

944 

944 

A 

482Q 

N095 

MIL-V-24600/8A  VALVES  SPECIAL  PURPOSE 

SH 

A2 

934 

942 

942 

A 

4910 

0674 

MIL  I  15353B  INDICATORS  COMPRESSION 

SH 

D2 

874 

894 

894 

A 

AL 

SH 

99 

4940 

N563 

DOD  W  XXX  WASHER  HIGH  PRESSURE  DIESEL 

SH 

A4 

874 

894 

894 

A 

4940 

N564 

DOD  W  XXX  WASHER  HIGH  PRESSURE  ELECTRIC 

SH 

A4 

874 

894 

894 

A 

5120 

NB84 

MIL  C  22520  25  CRIMPING  TOOLS  TERMINAL 

SH 

D2 

861 

881 

881 

A. 

5308 

1420 

MIL  S  1222  1  STUDS  BOLTS  AND  NUTS  HEX 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5306 

1421 

MIL  S  1222  2  STUDS  BOLTS  NUTS  HEX  BOLTS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5307 

0536 

MIL  S  1222  6  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CONS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

530/ 

0537 

MIL  S  1222  7  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CONS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5307 

0538 

MIL  S  1222  8  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CONS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5307 

0539 

MIL  S  1222  9  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CONT 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5307 

0540 

MIL  S  1222  10  STUDS  BOLTS  NUTS  STUDS  CON 

SH 

A4 

H 

912 

932 

951 

A 

SH 

99 

5307 

0541 

ASTM  F  1179  88  ANAEROBIC  THREAD  LOCKING 

SH 

A5 

912 

932 

931 

A 

AR 

SH 

99 

O'" 


■  L 

HS 

R" 
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N 
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N 
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PY 

TY 

SN 

YN 

SRK 

SRR 

SRR 

SRR 

Y* 

YI 

T 

KT 

s 

n 

L- 

ccin? 

Nn50 

Mil 

S 

24287C  1  STUDS  BOLTS  STUDS  BOLTS 

SH 

A1 

91? 

932 

932 

A 

N 

r 

53:0 

1786 

Mil 

S 

1222  3  STUDS  BOLTS  NUTS  HEX  NUTS 

SH 

A4 

H 

912 

932 

961 

A 

SH 

99 

L 

z 

5310 

1787 

MU 

s 

1222  4  STUDS  BOLTS  NUTS  HEAVY  HEX 

SH 

A4 

H 

912 

932 

961 

A 

Sh 

99 

L 

z 

5310 

1788 

MIL 

-S 

1222  5  STUDS  BOLTS  NUIS  HEAVY  HEX 

SH 

A4 

H 

912 

932 

961 

A 

Sh 

99 

u 

z 

5310 

8046 

MU 

s 

19622  IIG  stuffing  TUBE  NYLON 

SH 

A2 

912 

93? 

93? 

A 

SH 

N 

z. 

5310 

N047 

MIL 

s 

19622  12F  stuffing  TUBE  NYLON 

SH 

A2 

91? 

9.3? 

93? 

A 

SH 

N 

z 

c  -3  -30 

085.2 

HH  C 

;  76C  GASKET  ASB  METALLIC  CLOTH 

SH 

IS 

FI 

F 

904 

924 

941 

G 

MR 

SH 

99 

[1 

z 

5330 

08-^7 

T  0 

56A  OAKUM  MARINE 

SH 

D2 

931 

951 

941 

V 

MR 

<;h 

82 

t  1 

i 

5330 

0864 

MIL 

P 

2911A  PACKING  ASSEMBLY  HYDRAULIC 

SH 

Hb 

931 

961 

7 

AR 

SH 

N 

A 

5330 

N135 

MU 

P 

21099  3  PACKING  ASSEMBLIES  HYORAUL 

SH 

H5 

931 

951 

7 

N 

A 

5330 

N151 

10 

MU- 

■G-24716/1  GASKETS  METALLIC  FLEXIBLE 

SH 

A2 

914 

934 

941 

G 

SH 

u 

5330 

6155 

MIL- 

•G- 

■24748  GASKETS  METALLIC  AND  RUBBER 

SH 

A2 

932 

942 

94? 

A 

Sh 

N 

5340 

2150 

FF-1 

■-791B  1  TURNBUCKLE 

SH 

H5 

B 

924 

944 

944 

A 

AR 

Sh 

99 

N 

534r: 

N097 

MIL 

M 

17508E  2  MOUNT  RESILIENT 

SH 

0? 

861 

881 

904 

A 

L 

R 

5340 

N104 

MU 

S 

21433A  3  SOCKETS  TURNBUCKLES  AND 

SH 

D2 

874 

894 

914 

A 

R 

5340 

N106 

MIL 

M 

171910  MOUNTS  RESILIENT 

SH 

D2 

881 

901 

91? 

A 

L 

P 

5340 

Nio;' 

MIL 

M 

17185A  1  MOUNTS  RESILIENT 

SH 

02 

881 

901 

91? 

A 

L 

E 

5340 

Nil! 

MIL 

M 

193796  MOUNTS  RESILIENT  MARE 

Sh 

02 

882 

884 

941 

A 

L 

£ 

5340 

N126 

MU 

H 

24653  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUDED 

SH 

D? 

931 

961 

7 

; , 

A 

5340 

N126 

01 

MIL 

H 

246S3  1  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

0? 

931 

951 

7 

N 

A 

5340 

N126 

02 

MIL 

H 

24653  2  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

D2 

931 

951 

7 

A 

5340 

N126 

03 

MIL 

H 

24653  3  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

D? 

931 

7 

; 

A 

5340 

N125 

04 

MIL 

H 

24653  4  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

D? 

93  1 

951 

7 

A 

53-50 

N126 

06 

MIL 

ri 

24653  5  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

D? 

931 

951 

z 

;  ■ 

A 

5340 

N126 

06 

MIL 

H 

24653  6  HASP  HIGH  SECURITY  SHROUD 

SH 

D? 

931 

H61 

z 

L 

5350 

NO  16 

MIL 

A 

22262A  ABRASIVE  MEDIA  SHIP  HULL 

SH 

A1 

874 

894 

89s 

N 

5365 

N006 

MIL 

S 

19622  13E  stuffing  TUBE  NYLIN 

SH 

A? 

91? 

9,32 

9.32 

A 

N 

53G= 

G240 

MIL 

s 

1222H  STUDS  BOLTS  AND  NUTS  GEN 

SH 

A2 

H 

912 

9,32 

QC* 

A 

s- 

99 

' 

C  g/ 

0316 

MIL 

L 

19140E  1  LUMBER  AND  PLYWOOD  FIRE 

SH 

02 

931 

951 

7 

Mr 

SH 

L 

5:10 

0319 

MU 

W 

15154E  WOOD  LAMINATES  OAK 

SH 

D2 

931 

Of 

7 

ME 

Sh 

N 

A 

55:0 

NUOO 

MIL 

w 

2038  C  2  WOOD-LAMINATES  DOUGLAS 

SH 

D2 

931 

Of 

" 

L 

A 

5510 

Noes 

mil 

w 

24126  1  WOOD  LAMINATES  SOUTHERN 

SH 

D2 

931 

L 

K 

A 

5610 

MU 

D 

16680D  DECK  COVERING 

SH 

02 

883 

893 

89,' 

A 

Mf 

SH 

N 

5610 

064  7 

MU 

D 

18873B  3  DECK  COVERING  MAGNESIA 

SH 

D2 

894 

Q14 

914 

A 

CF 

sw 

N 

0 

:.6;C 

0/4/ 

DUD 

I 

24688  INSUlATiON  PANEL  THERMAL 

Sh 

A1 

911 

931 

931 

A 

ME 

SH 

99 

j 

r 

5620 

0059 

MIL 

G 

28513  GLASS  HEAT  TREATED  GLAZING 

SH 

A2 

931 

7 

MF 

S" 

84 

N 

A 

5640 

0 1  *3 

MIl 

1 

22023C  1  INSULATION  PELT  THERMAL 

SH 

D? 

931 

Of 

7 

M[ 

SH 

QQ 

N 

A 

5640 

N532 

mil 

24708  THERMAL  ACOUSTC  INSULATION 

SH 

A1 

1 

931 

931 

A 

:;640 

N534 

mil 

A 

24699  ACOUSTICAL  TRANSMISSION  LOSS 

SH 

931 

QC' 

A 

N525 

MU 

STD  2184  PROCEDURES  FOR  INSTALLATION 

SH 

D? 

93’ 

961 

Z 

A 

5805 

835; 

MIL 

A 

16749E  2  AMPLIFIER  AUDIO  FREQUENCY 

SH 

A2 

931 

951 

7 

N 

5810 

N 1 03 

MU 

STD  1680B  INSTALLATION  CRITERIA  FOR 

SH 

D? 

9.31 

Q-‘ 

Z 

N 

A 

5820 

00/3 

M  i  L 

T 

22309  A  TELEVISION  SYSTEM 

SH 

D? 

931 

934 

944 

941 

G 

jj 

A 

5820 

.00/5 

L14 

RS  170  MONOCHROME  TELEVISION 

SH 

A5 

9,34 

944 

94’ 

G 

1 

5820 

00  ''6 

Eli 

RS  343  electrical  PERFORMANCE 

Sri 

A5 

934 

944 

94’ 

G 

1 

5820 

00 '7 

Eli 

RS  412  6  Electrical  per-^ormance 

SH 

A5 

934 

944 

04* 

G 

L 

N036 

mil 

p 

1679C  E  1  public  ADDRESS 

SH 

no 

LjL. 

93: 

QC' 

7 

L 

A 

5830 

NOS  7 

MT  : 

A 

21577  A  1  AMPLUIER  AUDIO 

SH 

c? 

02-^ 

924 

944 

Q44 

A 

1 

5830 

N08' 

cn 

MU 

A 

21577  1  A  1  amplifier  OSCILlATOR 

SH 

D? 

Q-5  • 

924 

944 

944 

A 

SH 

1 ; 

-  C  i  L 

NOS  7 

02 

MU 

A 

21577  2  1  A  amplifier  CONTROL 

<;h 

D2 

O-JI 

d'ye 

94^ 

944 

A 

SH 

N  jb  ' 

'12 

MU 

A 

21577  3  1  AMPlUIER  control 

SH 

no 

931 

924 

944 

944 

A 

S'- 

r.S31 

NOS  7 

o2 

MU 

A 

21577  4  B  AMFLUIER  OSCILLATOR 

Sh 

02 

93: 

924 

944 

Q44 

A 

Sh 

1 

Nl'C 

05 

MU 

A 

21577  5A  1  amplifier  CSCULATOR 

SH 

D? 

93: 

924 

944 

944 

A 

Sh 

L 

:  h  j  ' 

N0S7 

06 

MT  ^ 

A 

21577  6  A  1  amplifier  ASSEMBLY 

SH 

02 

931 

924 

944 

944 

A 

<;iH 

L 

5£20 

N.OS" 

0/ 

MU 

A 

21577  B  AMPLIFIER  CONTROL 

Sh 

D2 

9.31 

924 

944 

944 

A 

SH 

L 

-^■3" 

NOS  7 

08 

MIL 

A 

21577  8  A  amplifier  CONTROL 

SH 

D? 

931 

924 

944 

944 

A 

SH 

L 

583' 

NOS' 

MIL 

A 

21577  9  amplifier  CONTROL 

SH 

D2 

931 

924 

944 

944 

A 

SH 

:651 

N087 

MIL 

A 

21577  10  AMPLIFIER  AUDIO 

SH 

02 

931 

924 

944 

944 

A 

SH 

1 

N067 

10 

MU 

A 

21577  1;  1  AMPLIFIERS  AUDIO 

SH 

D? 

93; 

924 

944 

9ii 

A 

5831 

N036 

MIL 

S 

23012  A  1  SUBMARINE 

SH 

D2 

931 

951 

2 

1 

A 

5830 

N089 

MIL 

M 

23813  A  MICROPHONES 

SH 

n? 

931 

951 

7 

N 

5S3C 

N'^QO 

MIL 

L 

24223  C  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD 

Sh 

A2 

931 

951 

7 

U 

A 

5530 

N090 

01 

MIL 

L 

24223  1  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD 

SH 

A2 

931 

961 

z 

L 

A 

5830 

N09e 

02 

MIL 

l_ 

24223  2  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD 

SH 

A2 

931 

951 

z 

U 

A 

5830 

N090 

j3 

MIL 

L 

24223  3  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD 

SH 

A2 

931 

951 

z 

L 

A 

5830 

N19C 

MIL 

L 

24223  4  A  LOUDSPEAKER  SHIPBOARD 

SH 

A? 

9,31 

Of 

z 

N 

A 

5830 

M91 

MIL 

C 

24629  COMMUNICATIONS  SYSTEMS 

SH 

D2 

931 

961 

7 

N 

A 

5835 

MCI 

MIL 

R 

21091  E  1  RECORDER  REPRODUCER  SET 

SH 

D2 

931 

961 

z 

U 

A 

5645 

Nlll 

DOD 

STD  1376  A  1  PIEZOELECTRIC  CERAMIC 

SH 

A2 

931 

951 

z 

L 

A 

5850 

N042 

MIL 

L 

24282  LIGHT  SIGNAL  MULTIPURPOSE 

SH 

02 

931 

951 

7 

Sh 

N 

A 

N34e 

MU 

STD  2194  IN'RARED  THERMAL  IMAGING 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

5910 

1C15 

22 

MU 

1 

XXX  22  INSULATION  PLASTIC 

SH 

A4 

881 

9C1 

901 

A 

ER 

SH 

20 

N 

l" 

5920 

0447 

14 

MIL 

F 

15160  60E  FUSES  INSTRUMENT  STYLE 

SH 

02 

884 

904 

911 

A 

ER 

SH 

85 

U 

E 

5920 

0459 

MIL 

F 

19207C  1  FUSEHOLDER  EXTRACTOR  POST 

SH 

02 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

5920 

0459 

01 

MIL 

F 

19207  IF  FUSEHOLDER  TYPE  FHLIOU 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

r 

5920 

0459 

02 

MIL 

F 

19207  2E  FUSEHOLDER  TYPE  FHLllH 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

s. 
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PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

VT 

Y^ 

T 

R' 

5920 

0459 

03 

MIL 

F 

19207 

3E  FUSEHOLDER  TYPE  FLH12U 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

r 

5920 

0459 

04 

MIL 

F 

19207 

4F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL13G 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

Sh 

85 

N 

r 

v 

5920 

0459 

05 

MIL 

F 

19207 

5G  FUSEHOLDER  TYPE  fhl14G 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

5920 

0459 

06 

MIL 

F 

19207 

6J  FUSEHOLDERS  TYPE  FHL15G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

; 

5920 

0459 

07 

MIL 

F 

19207 

7J  FUSEHOLDERS  TYPE  FHL16G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

5920 

0459 

08 

MIL 

F 

19207 

16D  FUSEHOLDERS  TYPES  FHN26G 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

■■ 

5920 

0459 

09 

MIL 

F 

19207 

170  FUSEHOLDERS  TYPE  FHN28W6 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

8" 

N 

5920 

0459 

10 

MIL 

F 

19207 

18E  FUSEHOLDER  TYPE  FHl29G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

5920 

0459 

11 

MIL 

F 

19207 

21F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL32H 

SH 

02 

901 

921 

921 

A 

Ffi 

Sh 

85 

N 

f 

5920 

0459 

12 

MIL 

F 

19207 

22F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL33W 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

Sh 

85 

N 

r 

5920 

0459 

13 

MIL 

F 

19207 

23G  FUSEHOLDER  TYPE  FLH34W 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

r 

L. 

5920 

0459 

14 

MIL 

F 

19207 

24F  FUSEHOLDER  TYPE  FHL35W 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

■" 

5920 

0459 

15 

MIL 

F 

19207 

25C  FUSEHOLDER  TYPE  FNH41S 

SH 

D2 

901 

921 

921 

A 

ER 

S^ 

85 

N 

C 

5920 

0459 

16 

MIL 

F 

19207 

30B  FUSEHOLDER  TYPE  FHN46WB 

SH 

D? 

901 

921 

921 

A 

ER 

An 

85 

N 

r 

5920 

0459 

17 

MIL 

F 

19207 

31B  FUSEHOLDER  TYPE  rHN47W6 

SH 

D2 

901 

921 

Qri 

A 

ER 

85 

N 

5920 

0459 

18 

MIL 

F 

19207 

38A  1  FUSEHOLDER  TYPE  FHL57G 

SH 

A2 

901 

921 

921 

A 

ER 

85 

N 

r 

5920 

0459 

19 

MIL 

F 

19207 

39A  1  FUSEHOLDER  TYPE  FHL58G 

SH 

A2 

901 

921 

A 

ER 

SH 

85 

N 

r 

5920 

04/9 

MIL 

F 

19207 

12C  FUSEHOLDERS  FHL22WB 

SH 

A2 

931 

951 

7 

ER 

Sh 

N 

A 

5920 

0480 

MIL 

F 

19207 

13D  FUSEHOLDERS  FHN23WB 

SH 

A2 

931 

951 

7 

ER 

SH 

TJ 

N 

A 

5920 

N183 

MIL 

F 

24646 

FUSE  BOXES  GENERAL  SPEC 

SH 

A? 

931 

951 

1 

A 

5925 

N124 

MIL 

C 

17361 

4  CIRCUIT  BREAKERS 

SH 

A1 

913 

931 

931 

c. 

f 

5925 

N125 

MIL 

C 

17361 

6  CIRCUIT  BREAKERS 

SH 

A1 

911 

931 

931 

w* 

; 

5925 

N12b 

MIL 

c 

17361 

7  CIRCUIT  BREAKERS  TYPE  AQB 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

5925 

N12/ 

MIL 

c 

17361 

8-CIRCUIT  BREAKERS  AIR 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

5925 

N128 

MIL 

c 

17361 

11  CIRCUIT  BREAKERS  LF400 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

' 

5925 

N129 

MIL 

c 

17361 

12  CIRCUIT  BREAKERS  TYPE  AQB 

SH 

A1 

911 

931 

931 

4 

- 

5925 

N131 

MIL 

c 

17361 

14  CIRCUIT  BREAKERS  A1601 

SH 

A1 

911 

931 

931 

A 

5925 

N133 

mil 

c 

17587B  2  CIRCUIT  BREAKERS  LOW 

SH 

A1 

931 

931 

931 

A 

5930 

N/20 

MIL 

5 

■24711 

1  SWITCH  PROXIMITY  SOLID 

SH 

n 

921 

931 

931 

A 

Sh 

5930 

N/4fe 

MIL 

5 

•15743 

SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

n? 

932 

952 

94; 

G 

S- 

5930 

N746 

01 

MIL 

5 

15743/1  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D? 

932 

952 

941 

G 

Sh 

5930 

N746 

02 

MIL 

5 

15743/2  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

n? 

932 

Qcr> 

941 

G 

Sh 

5930 

N746 

03 

MIL 

5 

15743/3  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

s- 

; 

5930 

N746 

04 

MIL 

5 

15743/4  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

n? 

932 

952 

941 

G 

SH 

1 

5930 

N/46 

05 

MIL 

S 

15743/5  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D2 

932 

952 

941 

G 

SH 

1 

5930 

N746 

06 

MIL 

s 

15743/6  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

D? 

932 

952 

941 

G 

Sh 

5930 

N746 

0/ 

MIL 

5 

15743/7  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

n? 

932 

952 

941 

G 

Sh 

L 

5930 

N746 

08 

MIL 

S 

15743/8  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

n? 

932 

952 

941 

G 

Sh 

L 

5930 

N746 

09 

MIL 

5 

15743/9  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

n2 

932 

952 

941 

G 

Sh 

5930 

N746 

10 

mil 

5 

15743/10  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

5930 

N746 

11 

MIL 

5 

15743/11  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

L' 

5930 

N746 

12 

mil 

5 

15743/12  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

L 

5930 

N746 

13 

mil 

5 

15743/13  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

l: 

5930 

N746 

14 

mil 

■S-15743/14  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

941 

G 

SH 

5930 

N746 

15 

MIL 

S 

-15743/15  SWITCHES  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

02 

932 

952 

94^ 

r 

Sh 

1 ' 

^U30 

N747 

mil 

s 

16032 

SWITCHES 

SH 

H5 

933 

953 

953 

Sh 

k 

5930 

N756 

01 

MIL 

s 

15743 

16  SWITCH  ROTARY  enclosed 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

6 

SH 

N 

5930 

N756 

02 

MIl 

s 

15743 

17  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

o 

Sf' 

N 

5930 

N756 

03 

MIL 

s 

15743 

18  SWITCH  ROTARV  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

r. 

SH 

N 

5930 

N756 

04 

MU 

s 

15743 

19  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

G 

N 

5930 

N756 

05 

mil 

s 

15743 

20  SWITCH  ROTARY  enclosed 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

r 

N 

5930 

N75e 

06 

mil 

s 

15743 

21  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

Sh 

N 

5930 

N756 

0/ 

MIL 

-s 

15743 

22  SWITCH  ROTARY  ENCLOSED 

SH 

Cl 

941 

941 

941 

r 

SH 

N 

5935 

3628 

MIL 

L 

28754C  CONNCETORS  ELECTRICAL  MODUl 

SH 

A2 

882 

932 

902 

A 

CR 

SH 

85 

1 

; 

5935 

3837 

01 

MIL 

C 

28754 

6C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

m 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3837 

02 

MIL 

c 

28754 

15A  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3837 

03 

NIL 

c 

28754 

24B  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

93? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3837 

05 

MIL 

c 

28754 

31C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

C 

5935 

3837 

06 

MIL 

c 

28754 

32D  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3837 

0/ 

MIL 

c 

28754 

33D  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5935 

3838 

01 

MIL 

c 

28754 

34C  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

02 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

02 

MIL 

c 

28754 

35D  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

02 

921 

941 

z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

03 

MIL 

c 

28754 

36C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

02 

921 

941 

z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

04 

MIL 

c 

28754 

37C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

02 

921 

941 

2 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

05 

MIL 

c 

28754 

38C  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

06 

MIL 

c 

28754 

39B  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

0? 

921 

941 

7 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

07 

MIL 

c 

28754 

40B  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

921 

941 

z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3838 

08 

MIL 

c 

28754 

41B  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5935 

3838 

09 

MIL 

c 

28754 

43B  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3838 

10 

MIL 

r 

28754 

44B  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

05 

912 

912 

Q  1  ? 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3838 

11 

MIL 

r 

28754 

45A  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

05 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3838 

12 

MIL 

L. 

28754 

46B  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

3839 

01 

MIL- 

-c- 

■28754 

IOC  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

02 

921 

941 

Z 

CR 

SH 

85 

N 

A 

5935 

3839 

02 

MIL 

c 

28754 

13C  1  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D5 

912 

912 

912 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3839 

04 

MIL 

c 

28754 

49  1  CONNECTOR  ELECTRICAL 

SH 

NW 

01 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

c 

5935 

3839 

05 

MIL 

c 

28754 

BOA  1  CONNECTOR  MODULAR 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

L, 

PAGE  NO 


P  -  81 


SH  -  SH 

RCS  NO.  OD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PREPARING  ACTIVITY 

listing 

PA 

AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

Z/A  G/A 

S 

AC 

NC 

AC 

OC 

RC 

6C 

SC 

1 1 

9 

^  9 

9 

r 

RU 

All 

FU 

TU 

C: 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

IVt 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. . . . 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR  SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

y 

RT 

5 

[' 

5935 

3839 

06 

MU 

C  28754 

51A  1  CONNECTOR  INSERT 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

r 

5935 

.3839 

07 

Mil 

C  28754 

55  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

912 

932 

932 

A 

CR 

SH 

85 

N 

5935 

N193 

03 

Mil 

C  24368 

3  CONNECTOR  ASSEMBLY  PLUG 

SH 

D2 

821 

851 

871 

A 

t 

5935 

N278 

29 

MIL 

C  22249 

29A  CONNECTOR  SET  PLUG  ASSEM 

SH 

D2 

854 

874 

891 

A 

L 

F 

5935 

N336 

01 

Mil 

C  28754 

79  CONNECTORS  CONTACT  INSLIF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

r 

V, 

5935 

N336 

02 

Mil 

C  28754 

80  CONNECTORS  CONTACT  GNDLIF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

5935 

N336 

03 

Mil 

C  28754 

81  CONNECTORS  CONTACT  POLLIF 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

5935 

N336 

04 

MU 

C  28754 

82  CONNECTORS  ASSY  FASTENER 

SH 

A4 

88? 

894 

894 

A 

s 

5935 

N336 

05 

MIL 

C  28754 

83  CONNECTORS  .6  PITCH  250C0 

SH 

A4 

882 

894 

894 

A 

N 

5935 

N336 

06 

MU 

C  28754 

84  CONNECTOR  .3  PITCH  lOOCO 

SH 

A4 

88? 

894 

894 

A 

N 

r 

5935 

N336 

07 

MIL 

C  28754 

85  CONNECTORS  .3  PITCH  DIP 

SH 

A4 

88? 

894 

894 

A 

N 

5935 

N336 

08 

MIL 

C  28754 

86  CONNECTORS  FRAME  TYP4  DIP 

SH 

A4 

88? 

894 

894 

A 

N 

5935 

N336 

09 

MU 

C  28754 

87  CONNECTOR  FRAME  TYP4  CTR 

SH 

A4 

88? 

894 

894 

A 

N 

r 

5935 

N336 

in 

MU 

C  2S754 

88  CONNECTORS  FRAME  TVPA  OFF 

SH 

A4 

88? 

894 

894 

A 

N 

5935 

N394 

01 

MU 

C  28754 

57  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

912 

91? 

912 

A 

N 

5935 

N394 

02 

MU 

C  28754 

58  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

91? 

91? 

91? 

A 

f, 

5935 

N394 

03 

MU. 

C  28754 

67  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

91? 

93? 

93? 

A 

N 

5935 

N394 

04 

MU 

C  28754 

68  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

02 

91? 

93? 

93? 

A 

N 

5935 

N.394 

05 

MIL 

C  28754 

69  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

0? 

91? 

93? 

932 

A 

N 

5935 

N394 

06 

MU 

C  28754 

70  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D2 

91? 

93? 

93? 

A 

5935 

N394 

07 

MIL 

C  28754 

71  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

0? 

91? 

93? 

93? 

A 

N 

5935 

N394 

08 

MU 

C  28754 

72  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

n? 

912 

93? 

932 

A 

N 

593“; 

N395 

01 

MIL 

C  28754 

42C  CONNECTORS  ELECTRICAL 

SH 

NW 

D1 

91? 

93? 

932 

A 

N 

5935 

N395 

02 

MIL 

C  28754 

60  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

91? 

91? 

91? 

A 

K 

5935 

N395 

03 

MIL 

C  28754 

62  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

91? 

91? 

912 

A 

t, 

5935 

N395 

04 

MIL 

C  28754 

63  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D5 

91? 

91? 

91? 

A 

5935 

N395 

05 

MIL 

C  28754 

64  roNNEC'^ORS  Electrical  mo 

SH 

NW 

D5 

91? 

91? 

91? 

A 

N 

5935 

N396 

01 

MIL 

C  28754 

478  connectors  ELECTRICAL 

SH 

NW 

ni 

91? 

932 

932 

A 

N 

5935 

N396  02 

MIL 

C  28754 

56  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

ni 

91? 

932 

932 

A 

N 

5935 

N396 

03 

MIL 

C  28754 

59  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

91? 

93? 

93? 

A 

N 

5935 

N396 

04 

MIL 

C  28754 

61  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

ni 

912 

932 

932 

A 

N 

5935 

N396 

05 

MIL 

C  28754 

65  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

D1 

91? 

932 

932 

A 

N 

' 

5935 

N396 

06 

MIL 

C  28754 

66  CONNECTORS  ELECTRICAL  MO 

SH 

NW 

ni 

912 

932 

932 

A 

N 

5935 

N397 

01 

mil 

C  28859 

IB  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 

SH 

NW 

n? 

921 

941 

Z 

N 

A 

5935 

N397 

02 

MIL 

C  28859 

2C  2  CONNECTOR  COMPONENT 

SH 

NW 

D2 

921 

941 

Z 

S 

5935 

N397 

03 

MIL 

C  28859 

3C  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 

SH 

NW 

n? 

921 

942 

z 

SH 

K 

A 

5935 

N397 

04 

MIL 

C  28859 

4D  CONNECTOR  COMPONENT  PARTS 

SH 

NW 

n? 

921 

941 

z 

SH 

N 

5935 

N399 

01 

MIL 

R  2726  26B  RECEPTACLE  PLUG  4  PIN 

SH 

A2 

931 

951 

N 

5935 

N399 

02 

MIL 

R  2726  27A  RECEPTACLE  WITH  SWITCH 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

5935 

N399 

05 

MIL 

R  2726  28  RECEPTACLE  4  POLE 

SH 

A2 

931 

951 

z 

N 

A 

5935 

N399 

04 

MU 

R  2726  : 

37D  receptacle  SYMBOL  1099  1 

SH 

A1 

931 

951 

•» 

N 

5935 

N4b7 

MIL- 

-T-24649 

TELEPHONE  HARDWARE  SOUND  POW 

SH 

A2 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

01 

MlL-T-24649/1  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

02 

MIL 

T-24649/2  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

03 

MIL 

T-24649/3  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SP 

f, 

5935 

N457 

04 

MIL 

T-24649/4  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

Q44 

944 

A 

Sw 

N 

COTC 

N457 

05 

mll 

T-24649/5  ^ELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

r, 

5935 

N457 

06 

MIL 

T-24649/6  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

c  : 

A, 

5935 

N457 

07 

MU. 

T-24649/7  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

08 

MIL 

T-24649/8  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

951 

944 

944 

A 

SH 

f. 

5935 

N457 

09 

MU 

T-24649/9  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

10 

MIL 

T-24649/10  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

5935 

N457 

11 

MIL 

T-24649/11  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

5935 

N457 

12 

MIL 

T-24649/12  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

13 

MIL 

T-24649/13  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

5935 

N457 

14 

MIL 

T-24649/14  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

N 

5935 

N457 

15 

MIL 

T-24649/15  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

16 

MIL 

-T-2464g/16  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5935 

N457 

17 

MIL 

-T-24649/17  TELEPHONE  HARDWARE  SOUND 

SH 

A4 

931 

944 

944 

A 

SH 

N 

5940 

N003 

01 

MIL 

T  24381 

1  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

5940 

NUU3 

02 

MIL 

T  24381 

1  1  TERMINAL  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

5940 

N003 

03 

MIL 

T  24301 

3  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

r 

5940 

N003 

04 

MIL 

T  24381 

5  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

c 

5940 

N003 

05 

MIL 

T  24381 

6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

r 

5940 

N003 

06 

MIL 

T  24381 

6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

r 

5940 

N003 

07 

MIL 

T  24381 

10  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

r 

5950 

N223 

MIL 

T  16315C  3  TRANFORMERS 

SH 

D2 

891 

911 

911 

A 

N 

r 

5963 

0038 

MIL 

STO  1371 

30  REOMTS  FOR  EMPLOYING  SEM 

SH 

A2 

882 

902 

902 

A 

ER 

SH 

85 

N 

5963 

0039 

MIL 

M  28787C  MODULES  STANDARD  ELECTRONIC 

SH 

A2 

882 

902 

902 

A 

ER 

SH 

85 

N 

5963 

0040 

MIL 

STD  1389C  DESIGN  REOMTS  FOR  SEM 

SH 

A2 

88  P 

902 

902 

A 

ER 

SH 

85 

N 

r 

5963 

0049 

MIL 

M  28787 

529  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

A4 

893 

913 

913 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r 

5963 

0070 

MIL 

M  28787 

433  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

A4 

904 

924 

924 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0073 

MIL- 

-M-28787/420  MODULES  STANDARD  ELECTRO 

SH 

NW 

A4 

911 

931 

931 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

c 

5963 

0085 

MIL 

M  28787 

86  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

D 

5963 

0086 

MIL 

M  28787 

9B  1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

D 

5963 

0087 

MIL 

M  28787 

lOB  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

D 
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py 

TV 

SN 

VN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

•T 

R* 

p 

5963 

0088 

MIL 

H 

28787 

14B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

9.33 

933 

A 

FR 

Sr. 

85 

ES 

N 

- 

5963 

0089 

MIL 

M 

28787 

16A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NM 

n? 

931 

951 

£R 

Sr 

Si 

rp 

N 

A 

5963 

0090 

MIL 

M 

28787 

17A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NM 

m 

913 

933 

933 

A 

lK 

Sr 

Ct’ 

rp 

N 

5963 

0091 

MIL 

M 

28787 

22C1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

9  •  3 

933 

933 

A 

FR 

Sr 

85 

p_p 

N 

5963 

0092 

MIL 

H 

28787 

23B1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

91" 

933 

9.33 

A 

FR 

Sr 

flF 

N 

5963 

0093 

MIL 

M 

28787 

24A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Di 

913 

933 

933 

A 

FR 

5^ 

85 

r  H 

N 

5963 

0094 

MIL 

M  28787 

27A2  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

Q1  < 

933 

933 

FF 

S- 

85 

rp 

N 

5963 

0095 

MIL 

M 

28787 

28A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

933 

A 

FR 

8- 

ES 

N 

5963 

0096 

MIL 

M  28787 

29B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D1 

913 

933 

O'; -5 

A 

rp 

s- 

85 

pc, 

N 

5963 

0097 

MIL 

M 

28787 

30B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

9.33 

935 

A 

FR 

Sr- 

85 

r  p 

N 

5963 

0098 

MIL 

M 

28787 

31B1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A 

ER 

65 

ES 

N 

n 

5963 

0099 

MIL 

H 

28787 

32B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A 

FR 

Sr- 

65 

N 

r 

5963 

0100 

MIL 

M  28787 

34B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

S- 

65 

rc; 

N 

r 

5963 

0101 

MIL 

M 

28787 

38B1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

0’ 

913 

G3  H 

935 

A 

ER 

c:  M 

6i 

r ' 

N 

596j 

0103 

MIL 

M 

28787 

40B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

s- 

FI 

CP 

N 

5963 

0104 

MIL 

M 

28787 

44B1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A 

FR 

5- 

65 

r  p 

N 

5963 

0105 

MIL 

M 

28787 

45B1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A 

ER 

85 

r_p 

N 

5963 

0106 

MIL 

M 

28787 

49A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

93- 

933 

A 

ER 

Sr- 

65 

LS 

N 

5963 

0107 

MIL 

M 

28787 

54B2  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

Ch 

Sr- 

85 

p  p 

N 

5963 

0108 

MIL 

M 

28787 

57 A3  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A, 

ER 

Srr 

ES 

N 

r- 

5963 

0109 

MIL 

M 

28787 

58C  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

Q1  7 

933 

933 

A 

ER 

s- 

65 

PC 

N 

5963 

0110 

MIL 

M 

28787 

61B1  MODLUELS  STANDARD  ELECT 

Sh 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

rp 

Sr- 

85 

f  c 

» 

5963 

0111 

MIL 

M 

28787 

62C3  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

ni 

913 

932 

C-:': 

A 

rp 

SH 

6-5 

L5 

5963 

0112 

MIL 

M 

28787 

64A2  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FR 

6: 

r  p 

N 

5963 

0113 

MIL 

M 

28787 

65A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

DI 

913 

933 

933 

A 

rp 

s** 

65 

r  p 

5963 

0114 

MIL 

M 

28787 

68A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

A 

t  ^ 

S” 

6“ 

p  p. 

5963 

0115 

MIL 

M 

28787 

73A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

A 

"R 

S- 

65 

r  'y 

5963 

0116 

MIL 

M 

28787 

74  4  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

DI 

Cl  ; 

933 

933 

A 

FC 

S- 

65 

rp 

5963 

0117 

MIL 

M 

28787 

75A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

932 

933 

A 

ER 

Pm 

C  ' 

P  p 

5963 

0118 

MIL 

M 

28787 

76A  MODULES  STANDARD  ElECTR 

SH 

NW 

Dl 

Q  •  ' 

933 

Q*:,' 

w* 

ER 

S“ 

8: 

;  p 

5963 

0119 

MIL 

M 

28787 

77A1  MODULES  STANDARD  ElECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

Ph 

pH 

8: 

PP 

N 

5963 

0120 

MIL 

M 

28787 

79A2  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

Q1  *5 

933 

933 

A 

ER 

Sh 

85 

p  p 

N 

5963 

0121 

MIL 

M 

28787 

82A1  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

0';': 

A 

ER 

Sr 

65 

r  ; 

N 

5963 

0122 

MIL 

M 

28787 

83B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

c  V 

A 

ER 

s- 

pr 

N 

5963 

0123 

MIL 

M 

28787 

84A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

01 

QT  *: 

933 

933 

A 

Sr- 

85 

r  p 

s 

5963 

0124 

MIL 

M 

28787 

85A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

G3' 

EC 

Sr 

£i 

N 

5963 

0125 

MIL 

M 

28787 

87B2  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

tK 

f  h. 

S: 

LS 

5963 

0126 

MIL 

M 

28787 

112C  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

D2 

Q7f 

7 

ER 

P  H 

85 

p  p 

A 

5963 

0127 

MIL 

M 

28787 

113A2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

93' 

A 

F  K 

S'- 

85 

f  p 

N 

5963 

0128 

mil 

M 

28787 

114A2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D; 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sr 

8: 

r  p 

S 

5963 

0129 

MIL 

M 

28787 

115A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sr 

85 

rp 

N 

5963 

0130 

MIL 

M 

28787 

116A2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

q:  •: 

933 

A 

ER 

Sr 

85 

PP 

N 

5963 

0131 

MIL 

M 

28787 

117A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sr 

p: 

ES 

N 

5963 

0132 

MIL 

M 

28787 

120B1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

pc 

Sr 

85 

ES 

N 

r. 

5963 

0133 

MIL 

M 

28787 

124A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

ni 

913 

933 

933 

A 

ER 

S“ 

8: 

rp 

N 

5963 

0134 

MIL 

M 

28787 

125A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

Q  * 

933 

933 

A 

P  h 

Pm 

PF 

rp 

\ 

5963 

0135 

MIL 

M 

28787 

127D1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

ni 

Q*  - 

933 

Ql' 

A 

PC 

Sr 

8: 

:  <■ 

K 

5963 

0136 

MIL 

M 

28787 

128B1  MODULES  STANDARD  ElECT 

Sh 

NW 

ni 

913 

933 

933 

E  ^ 

S“ 

P  - 

r  c. 

\ 

w  *  w  / 

MIL 

M 

^'o.' b/ 

129A1  standard  ellc* 

SH 

NW 

m 

Q1 

Q'.'- 

93" 

A 

rp 

P- 

85 

r  p 

r 

5963 

0138 

MIL 

M 

28787 

130A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

bi 

G  1  ' 

95“ 

A 

[_p 

pM 

c:- 

LS 

;• 

5953 

0139 

MIL 

M 

28787 

132A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

D? 

Q-j  t 

933 

0  “  t 

A 

f  H 

:>r. 

S: 

rc 

\ 

5963 

01 4C 

MIL 

M 

28787 

133B2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

P  P 

Sr 

65 

r  p 

5963 

0141 

MIL 

-M 

-28787 

136A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

rp 

85 

r  p 

K 

5963 

0142 

MIL 

M 

28787 

137A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Di 

923 

933 

c"-; 

A 

ER 

Sr 

P- 

r_p 

N 

5963 

0143 

MIL 

M 

28787 

140B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sr 

P- 

pc 

\ 

5963 

0144 

MIL 

M 

28787 

141B1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

FP 

Sr 

65 

rp 

N 

59b3 

0145 

MIL 

M 

28787 

147A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

G?  < 

A 

ER 

SH 

85 

r  s 

N 

r 

5963 

0146 

MIL 

M 

28787 

152AJ  MODulES  STANDARD  ELECT 

Ar  ' 

fw-. 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

r  p. 

N 

5963 

0147 

MIL 

M 

28787 

154A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

Q13 

Q77 

933 

A 

tK 

SH 

85 

p  p 

N 

5963 

0148 

MIL 

M 

28787 

155A  MODULES  STANDARD  ElECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sr 

85 

r  p 

N 

T-' 

5963 

0149 

MIL 

M 

28787 

156A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

Sr 

85 

rc. 

N 

r 

5963 

0150 

MIL 

M 

28787 

157A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

Q1  *5. 

935 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r. 

5963 

0151 

MIL 

M 

28787 

158A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

p 

5963 

0152 

MIL 

M 

28787 

159A  MODULES  STANDARD  ElECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

n 

5963 

0153 

MIL 

M  28787 

161A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rp 

r 

5963 

0154 

MIL 

M 

28787 

162  2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r 

5963 

0156 

MIL 

M 

28787 

169B1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

rp 

N 

pi 

5963 

0157 

MIL 

M 

28787 

170A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

ni 

913 

935 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

p 

5963 

0159 

MIL 

M 

28787 

173A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

r 

5963 

0160 

MIL 

M 

28787 

174A2  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

5963 

0161 

MIL 

M 

28787 

176B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

915 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

n 

5963 

0162 

MIL 

M 

28787 

178B1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

n 

5963 

0163 

MIL 

M 

28787 

179B  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

m 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

D 

5963 

0164 

MIL 

M 

28787 

180A1  MODULES  STANDARD  ELECT 

SH 

NW 

Dl 

913 

Q?? 

933 

A 

Ek 

SH 

85 

rp 

\ 

5963 

0165 

MIL 

M 

28787 

182A  MODULES  STANDARD  ELECTR 

SH 

NW 

Dl 

913 

933 

933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

p 

5963 

0166 

MIL 

M 

28787 

183A  1  MODULES  STANDARD  ELEC 

SH 

NW 

Dl 

913 
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933 

A 

ER 

SH 

85 

ES 

N 

D 
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M  28787  3206  1  MODULES  STANDARD  ElEC 
«  28787  321 A  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28767  3221  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  323  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  324  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  325  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  327  MODUlES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  329  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  33C  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  331A  MODULES  STANDARD  EwECTR 
M  28787  332  MODULES  STANDARD  ELECTR 
M  28787  333  1  MODULES  STANDARD  ElEC 
M  28787  340  MODULES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  341  M0DU.ES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  344  :  MODULES  STANDARD  E.ECT 
M  28787  345  MODUlES  S’'AN0ARD  E^  TCTR 
HDRK  246A  PROGRAM  MANAGERS  GUIDE  ^OR 
M  28787  428  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
M  28787  508  MODU.ES  STANDARD  ELECTRO 
M  28787  510  MODU.ES  STANDARD  ELECTRO 
M  28787  542  MODULES  STANDARD  ELECTRO 
M  26787  502  MODUlES  STANDARD  ElECTRG 
M  28787  536  MODU.ES  STANDARD  ELECTRO 
M  28787  46  1  modules  STANDARD  ElECTR 
M  28787  llA  2  MODU-ES  A  STANDARD  ElE 

M  28787  33E  2  M3CU.ES  STANDARD  E.EC* 

M  26787  A2B  1  MODUlES  STANDARD  E.EC’ 

M  28787  67E  MuDUlES  STANDARD  ElEC^RC 
M  28787  1436  HODU-ES  STANDARD  ElEC’R 
M  28767  278A  MODUlES  STANDARD  ElECTR 
M  28767  1098  MODU-ES  STANDARD  ElECTR 
M  28787  2666  1  MQDU-ES  STANDARD  ElEC 
M  2678’  1426  MODUlES  STANDARD  ElECTR 
M  26787  21 lA  1  modules  STANDARD  ELEC 
M  28787  248A  1  MODULES  STANDARDS  E- 
“  28787  606  1  MODUlES  STANDARD  ElEC’ 

M  237g/'  81A  1  MODU-ES  STANDARD  ElEC’ 

M  28787  1186  modules  STANDARD  E.ECtr 
M  26767  160A  :  MODU-ES  STANDARD  ElEC 
M  28787  163A  MODUlES  STANDARD  E-ECTR 
M  28787  1888  MODUlES  STANDARD  E-ECTR 
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N035  MIL  I  23970A  INDICATOR  OWN  SHIPS 
0137  A  A  XXX  BELL  ELECTRICAL  SHIPBOARD 

0138  A  A  XXX  BUZZER  ELECTRICAL  SHIPBOARD 

0139  A  A  XXX  SIREN  ELECTRICAL  SHIPBOARD 

0140  A  A  XXX  HORN  ELECTRICAL  SHIPBOARD 

0141  A  A  XXX  BUSS  FAILURE  mLARM  ELECTRICAL 

N174  MIL  A  15373B  ANNUNCIATORS  NAVAL  SHIPBO 

N180  MIL  A  15303  AUDIBLE  SIGNALS  ALARMS  BELLS 
0444  MIL  S  24656  SEXTANT  MARINE 
N043  20  MIL  W  3717  B  WEIGHT  SOUND 
N433  MIL  A  19642  B  ALIDADE  TELESCOPIC 
N435  MIL  C  1193  COMPASSES  SHIP  NAVY  NO 
N436  MIL  D  2759E  DEAD  RECKONING  TRACER 
N437  MIL  P  15418  C  PLOTTING  BOARDS 
N438  MIL  C  15952  G  COMPASS  GYRO  MINIATURE 
N439  MIL  G  17012  G  1  GYRO  COMPASS  EQUIPMENT 
N440  MIL  C  18106  F  COMPASS  GYRO  VEHICLE 

N441  MIL  A  21381  B  1  PLOTTING  BOARDS 

N442  MIL  A  22523  E  1  ANALYZER  INDICATOR 

N443  MIL  P  23141  D  1  PLOTTING  TABLE 

0724  MIL  M  16125C  4  METERS  ELECTRICAL 

0770  MIL  T  28800D  TEST  EQUIPMENT  FOR  USE  WITH 

0792  MIL  M  XXX  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  01  MIL  M  XXX  1  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  02  MIL  M  XXX  2  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  03  MIL  M  XXX  3  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  04  MIL  M  XXX  4  METERS.  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  OS  MIL  M  XXX  5  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  06  MIL  M  XXX  6  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  07  MIL  M  XXX  7  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  08  MIL  M  XXX  8  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  09  MIL  M  XXX  9  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  10  MIL  M  XXX  10  METER^,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  11  MIL  M  XXX  11  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  12  MIL  M  XXX  12  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
0792  13  MIL  M  XXX  13  METERS,  DIGITAL  BARGRAPH 
N813  MIL  M  24359  METERS  MI LLI AMMETERS  DC  MOUN 
N903  MIL  STD  1387C  1  PROCEDURES  FOR 

N965  MIL  T  28820  TEST  SET  TS  3389  OMEGA  RCVR 

N967  MIL  T  220S3A  RADI  AC  DETECTOR  TEST  CHAMB 

N983  WL  STD  1364G  GENERAL  PURPOSE  ELECTRONIC 
NB24  MIL  V  23151  B  3  VOLTMETER  EXPANDED 
NB33  MIL  I  23830  C  3  INDICATOR  MULTIVOLTAGE 
0554  A-A-XXX79  ELECTRODE  PH  COMBINATION 

N498  MIL  B  24617  BOILER  FEEDWATER 

N555  OOD-E-24636  ELECTRODE  PH  COMBINATION 

0149  MIL  I  17214B  INDICATOR  PERMEABILITY 

0415  MIL  W  22176A  4  WATCH  WRIST  SUBMERSIBLE 
0416  MIL  C  23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY 

0428  MIL-C-1194D  1  CLOCK  QUARTZ  CRYSTAL 

N417  MIL  C  24523  CHRONOMETER  QUARTZ  BATTERY 
N429  MIL-C-23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY 

N576  MIL  R  24086B  RADI AC  SET  AN  POR  45 

0203  MIL  G  16356C  GOGES  BOILER  WATER  DIRECT 

0209  MIL  G  2860E  GLASSES  SIGHT  FLOW 

0221  MIL  G  16748A  2  GAGE  TANK  LIQUID  LEVEL 

0233  A-A-XXXXX  AIR  FLOW  MONITORING  EQUIPMENT 

N213  MIL  G  18498C  1  GLASS  SET  HATER  GAGE  FLAT 

N215  MIL  G  18498C  1  GLASS  SET  WATER  GAGE  FLAT 

N223  MIL  F  24291B  FLOWMETER  FLUID 

N232  MIL  M  19981A  METERS  AIR  FLOW  INDICATING 

0887  A-A-XXX  PRESSURE  TRANSDUCER 
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SH  -  TH 


C  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY 
PREPARING  ACTIVITY  LISTING 


1994 


PROJECT 

DRPR  N316 
DRPR  N318 
EDRS  N147 
EMCS  N090 
EMCS  N145 
FORG  0217 
FORG  N228 
GDRQ  N127 


GDRQ  N130 
GDRQ  N131 
GDRQ  N132 
GDRQ  N133 
ILSS  0052  01 
ILSS  0052  03 
ILSS  0053  01 
ILSS  0053  02 
MECA  0469 
MECA  0474 
MECA  0501 
MECA  0502 
MECA  N442 
MFFP  N405 
MFFP  N517 
NDTI  N058 
NDTI  N062 
NDTI  N066 
NDTI  N081 
PACK  0954 
PACK  0955 
PACK  0956 
PACK  0958 
PACK  N056 
RELI  0065 
THJM  N327 
TMSS  N213 
TMSS  N238 
TMSS  N239 
TMSS  N240 

SH  TOTAL  - 

8115  0560 
8115  0561 
8115  0562 
8125  0379 
PACK  1002 
PA  <  1004 


MIL  HDBK  290  1  STD  ELECTRICAL  SYM  LIST 
MIL  D  24241  DRAWINGS  SONAR  SYSTEMS 
MIL  M  9868B  lA  MICROFILM  OF  ENGINEERING 
MIL  STD  1605  ELECTROMAGNETIC  INTERFERENC 
MIL-A-17161D  RADAR  ABSORBING  MATERIAL 
DOO  F  24669  2  1  FORGINGS  AND  FORGING 
MIL-N-24687  NICKEL  CHROMIUM  MOLYBOEMUM 
MIL-STD-X117  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  1  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  2-FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 
MIL-STD-X117  3  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 

MIL-STD-X117  4  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 

MIL-STD-X117  5  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 

MIL-STD-X117  6  FIBER  OPTIC  TOPOLOGY 

MIL  HDBK  XXX  1  ICW  MIL  TRNG  MANAGER  GDE 
MIL  HDBK  XXX  3  ICW  MIL  TRNG  GLOSSARY  FOR 
MIL-HDBK-292-1A  TRAINING  MATERIALS  DEV 
MIL-HDBK-292-2A  TRAINING  MATERIALS  DEV 
qg  N  288  1  3  NICKEL  COPPERY  ALLOY  AND 
MIL  C  20159  C  COPPER  NICKEL  ALLOY 
ASTM  B  271  90  COPPER  BASE  ALLOY 
ASTM  B  208  90  COPPER  BASE  ALLOYS  FOR 
MIL  S  XXX  STEEL  CASTINGS  HIGH  YIELD 
MIL  STD  XXX  ELECTROLYTIC  ELECTOLESS  NICK 
MIL  C  23422D  2  CHRONMIUM  PLATING  ELECTRO 
MIL  STD  798  NONDESTRUCTIVE  TESTING 
MIL  STD  271F  REQTS  FOR  NONDESTRUCTIVE 
MIL  STD  XXX  FABRICATION  WELDING  AND  INSP 
MIL-STD-2195  INSPECITION  PROCEDURES  FOR 
MIL  C  3993C  1  COPPER  AND  COPPER  BASE 
MIL  V  3D  VALVE  FITTINGS 
MIL  M  3184C  MACHINERY  DECK 
MIL  W  10430C  2  WELDING  ROD 
MIL  P  16789D  PUMPS 

MIL  STD  1686A  ELECTROSTATIC  DISCHARGE 
MIL-STD-XXXX  SH  FABRICATION  AND  INSPECT 
MIL  M  15071H  MANUALS  TECHNICAL  EQUIPMENT 
MIL  0  243128  OPERATIONAL  STATIONS 
MIL  M  38793  lA  MANUAL  TECHNICAL 
MIL  HDBK  242  FUNCTIONALLY  ORIENTED 

956  ,  DELINQUENT  -  366  ,  STATUS  COOES:  A  - 

ASTM  D  1974  FIBERBOARD  SHIPPING  CONTS 
ASTM  D  5118  FABRICATION  OF  FIBERBOARD 
ASTM  D  5168  FAB  AND  CLOSURE  TRIPLE  WALL 
H’L-B-61000  BOTTLES  PLASTIC  MOLDED 
ASME  MHl.1.2  DEF  AND  TERM  PALLETS 
MIL-STD-1190  GUIDELINES  LEVEL  C 


,  DELINQUENT 


,  STATUS  CODES:  A  - 


JUMP  0007  SES-X-XX  STANDARD  FOR  STANDARDS 

SDMP  0009  MIL-STD-963B  DATA  ITEM  DESCRIPTIONS 

SO  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

1090  0082  MIL-C-20109  COPPER  PRESSURE  CYLINDERSAND 

1305  AD48  MIL-C-12166  COPPER  ROD  FORCRUSHER  CYLIN 

TE  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  - 

HFAC  0040  MIL  STD  XXXX  TASK  ANAL 

TMSS  0298  MIL-D  63012  DEPOT  MAINT  WORK  REQ  F/AMMO 

TMSS  0300  MIL-M-7298D  MANUALS  COM  OFF-THE-SHELF 

TMSS  A264  MIL-M-63038D  MAINTENANCE  MANUALS 

TMSS  A274  MIL-M-63038C  INT  AMEND  1  ORG,DS,GS, MAINT 

TMSS  A276  MIL-M-63041F  DMWRS 

TMSS  A277  MIL-M-49503  TEST  PROGRAM  SETS,  MANUALS 

TMSS  A278  MIL-STD-361/1A  GENERAL  INFORMATION 

TMSS  A279  MIL-STD-361-2A  TECH  MAN  ASSEMBLY  INFO 

TMSS  A280  MIL-STD-361-3A  INTRO  INFOW/  THEORYOFOPER 

TMSS  A28]  MIL-STD-361-4A  OPERATOR  INSTRUCTIONS 

TMSS  A282  MIL-STD-361-5A  MAINTENANCE  INSTRUCTIONS 

TMSS  A283  MIL-STD-361-6A  TROUBLESHOOTING  PROCEDURE 

TMSS  A284  MIL-STD-361-7A  RPSTLS 
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TM  -  VD 

RCS  NO.  0D-0R&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PREPARIN6  ACTIVITY  LISTING 

PROJECT  . TITLE 


PA  AA  BA  PP  -Z-  -A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 

RC  GC  SC  LL  F  Q  E  Q  F  Q  F  Q  T  RU  AU  FU 

ET  NT  IT  CA  lYT  lYT  lYT  lYT  A  MS  VS  S 

PY  TY  SN  YN  SRR  SRR  SRR  SRR  T  YT  YT  T 


OC  T  c 
TU  R  C 

HS  N  N 
RT  S  C 


TMSS  A285  MIL-STD-361-8A  SUPPORTING  INFORMATION  TM  A2  932  942  942  A  TM  h 
TMSS  A286  MIL-STD-361/9A  STYLE  AND  FORMAT  ROMTS  TM  A2  932  932  942  942  A  TM  N 
TMSS  A287  MIL-STD-361/10A  GRAPHICS  REQUIREMENTS  TM  A2  932  932  942  942  A  TM  N 
TMSS  A288  MIL-STD-361/11A  QUALITY  ASSURANCE  RQMTS  TM  A2  932  932  942  942  A  TM  N 
TMSS  A289  MIL-ST0-361/12A  PACKAGING  REQUIREMENTS  TM  A2  932  932  942  942  A  TM  N 
TMSS  A290  MIL-M-63008C  ACQUISITION/PREPARATION  RQM  TM  A2  932  932  942  942  A  TM  N 


TM  TOTAL  -  20  ,  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

1940  N084  MIL-B-29159B  BOAT  SYSTEM  UTILITY  NOMINAL 

1945  0071  MIL-P-19380K  PONTOONS  STEEL  SECTIONAL 

1945  0072  MIL-P-19380/1A  PONTOONS  SECTIONAL  P  SERI 

1945  0073  MIL-P-19380/2A  JOINING  FITTINGS  TOOLS 

1945  0074  MIL-P-19380/3A  DECK  FITTINGS  &  OUTFITTIN 

1945  0075  MIL-P-19380/4A  DRYDOCK  EQUIPMENT  MISCELI 

1945  N070  MIL-P-29191B  PLATFORM  PONTOON  WORKBOAT 

2040  N217  MIL-F-29248A  FENDERS  MARINE  FOAM  FILLED 

2040  N218  MIL-A-28619C  ANCHORS  STSTO  MOORING  200 

2050  N034  MIL-B-23459E  BUOY  HOSE  SUPPORT  INFLATABL 

2210  0035  MIL-R-23314F  RAILWAY  CAR  SPOTTER  SELF 

2210  0036  KKK-R-2800  RAILWAY  CAR  SPOTTER  SELF  PROP 

2320  0608  NFPA  385  90  TANK  VEHICLES  FOR  FLAMMABLE 

2320  0610  API  RP1004  88  BOTTOM  LOADING  VAPOR  REC 

2330  0137  70  MIL-S-45154J  SEMITRAILER  REFUSE  COLLECTI 
2330  0138  KKK-S-2851  SEMITRAILER  REFUSE  COLLECTION 

2330  0139  MIL-S-45310H  SEMITRAILERS  TANK  GASOLINE 

2330  0140  KKK-S-2850  SEMITRAILERS  TANK  GASOLINE 

2410  0047  KKK-T-631E  TRACTOR  FULL  TRACKED  LOW  SPEE 

2530  0368  SAE  J1472  87  BRAKING  PERFORMANCE  ROLLER 

3220  0173  OO-S-2882  SAW  RADIAL  OVERARM  WOODWORKING 

3220  N174  MIL-S-17717D  SAW  RADIAL  OVERARM  WOODWORK 

3439  0828  AWS  A5,24  90  ZIRCONIUM  &  ZIRCONIUM  ALLOY 

3439  0829  AWS  A5.1  91  CARBON  STEEL  ELECTRODES  FOR 

3439  0842  AWS-A5.8-92  FILLER  METALS  FOR  BRAZING 

3630  0010  RR-L-2847  LOAD  TRANSFER  DEVICES  FOR  CONC 

3630  N009  MIL-L-17202D  LOAD  TRANSFER  DEVICES  FOR 

3805  0153  00-G-630G  GRADERS  ROAD  MOTORIZED 

3805  0156  MIL-D-29227A  DITCHING  MACHINE  WHEEL  TYPE 

3805  0157  00-0-2854  DITCHING  MACHINE  WHEEL  TYPE 

3805  0159  MIL-L-28627C  LOADER  SKID  STEER  10  CUBIC 

3810  0117  MIL-C-22972E  CRANES  TRUCK  MID  TWO  ENGINE 

3810  0118  OO-C-2821  CRANES  TRUCK  MTD  TWO  ENGINE  DR 

3820  0204  MIL-P-82008C  PAVING  BREAKER  SETS  PORTABL 

3820  0205  OO-P-2823  PAVING  BREAKER  SETS  PROTABLE 

3820  0207  00  D  2855  DRILL  HYDRAULIC  DRIFTER  SELF 

3820  0208  MIL-W-23455D  WASHING  &  SCREENING  PLANT 

3820  N206  MIL  D  29226A  DRILL  HYDRAULIC  DRIFTER  SEL 

3825  0223  OO-D-2842  DISTRIBUTOR  WATER  TANK  TYPE 

3825  0224  00-S-875G  SWEEPERS  ROTARY  SELF  PROPELLED 

3825  N222  MIL-D-29Z24A  DISTRIBUTOR  WATER  TANK  TYPE 

3895  0351  00-C-284C  CONCRETE  PLANT  MOBILE  SEMITRAI 

3895  0354  OO-C-2823  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EMBAN 

3895  0355  MIL-R-10550F  ROLLERS  MOTORIZED  TANDEM 

3895  0356  OO-R-2853  ROLLERS  MOTORIZED  TANDEM  2  AXL 

3895  0360  OO-M-2829  MIXING  PLANT  ASPHALT  DRUM  TYPE 

3895  0361  MIL-R-28567C  ROLLER  MOTORIZED  VIBRATING 

3895  0362  00  B  2853  ROLLER  MOTORIZED  VIBRATING  DRU 

3895  N350  DOD-P-28682  PLANT  CONCRETE  MOBILE  SEMITR 

3895  N353  MIL-C-28663B  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EM 

3895  N357  MIL-B-22353D  BATCHING  PLANT  AGGREGATE  WH 

3895  N358  MIL-C-29213A  CONCRETE  PLACING  BOOM  TRUCK 

3895  N359  MIL-M-29219A  MIXING  PLANT  ASPHALT  DRUM 

3895  N364  MIL  M  29157B  MIXING  PLANT  ASPHALT  BATCH 

3950  0294  MIL  G  28673C  GANTRIES  HOIST  PORTABLE  SHO 

3950  N047  MIL-L-29250B  LOADING  JACK  SYSTEM  ISO  CON 

3960  0005  ASME  A17.1  90  SAFETY  CODE  FOR  ELEVATORS 

3960  0006  ASME  A17.2  88  ELEVATORS  &  ESCALATORS  INS 

4010  0203  ASTM-A603-88  ZINC  COATED  STRUCTURAL  WIRE 

4010  0204  ASTM-A586-86R91  ZINC  COATED  PARALLEL  AND 

4010  0205  ASME  B29.21M  700  CLASS  WELDED  STEEL  CASI 

4120  1019  00-A-374C  AIR  CONDITIONERS  WITH  REMOTE 

4120  1023  MIL  C  22948D  YD  COOLER  AIR  EVAPORATIVE 

4120  1024  00  C  2858  COOLERS  AIR  EVAPORATIVE 

4120  1025  ARI  340  86  COMML  &  INDUS  UNITARY  HEAT  PU 

4120  1026  ARI  350  86  SOUND  RATING  OF  NON  DUCTED  IN 

4130  0335  CTI  ATC  105  WATER  COOLING  TOWERS  ACCEPTA 
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YD 

G? 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5340  2159 

FF-S-2738  AMD2  SEALS  ANTIPILFERAGE 

YD 

FI 

941 

941 

94] 

G 

AR 

YDl 

N 

5340  2160 

FF-P-2827  AMDl  PADLOCK  KEY  OPERATED  GENE 

YD 

FI 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

5410  0361 

MIL-B-29194B  BLDG  ADDITION  PREFAB  READY 

YD 

D2 

931 

942 

942 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

5411  0053 

MIL-S-28633C  SHELTER  EQUIPMENT  MULTI  PUR 

YD 

HS 

93? 

94? 

941 

G 

YDl 

U 

5610  0818 

ANSI-A108.1A  92  CERAMIC  TILE  IN  THE  WET 

YD 

FS 

R 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0819 

ANSI.A108.1B  92  CERAMIC  TILE  ON  CURED  PO 

YD 

FS 

B 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0820 

ANSI-A108.1C  92  CERAMIC  TILE  IN  THE  WET 

YD 

FS 

R 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0821 

ANSI-A136.1  92  ORGANIC  ADHESIVES  FOR  INS 

YD 

FS 

R 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0822 

ANSI-A108.4  92  CERAMIC  TILE  WITH  ORGANIC 

YD 

FS 

B 

932 

942 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0823 

ANSI-A108.5  92  CERAMIC  TILE  WITH  DRY  SET 

YD 

FS 

R 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0824 

ANSI-A108.6  92  CERAMIC  TILE  WITH  CHEMICA 

YD 

FS 

R 

93? 

942 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0825 

ANSI-A108.10  92  INSTALLATION  OF  GROUT 

YD 

FS 

B 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0826 

ANSI-A118.1  92  DRY  SET  PORTLAND  CEMENT 

YD 

FS 

R 

93? 

94? 

94? 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0827 

ASTM-C1019  89  GROUT  SAMPLING  &  TESTING 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0828 

ASTM-C780  91  EVAL  OF  MORTARS  FOR  PLAIN 

YD 

FS 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0830 

ASTM.C939  87  FLOW  OF  GROUT  FOR  PREPLACED 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0831 

ASTM-C942  86R91  COMPRESSIVE  STRENGTH  OF 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0832 

ASTM-C805-85  REBOUND  NUMBER  OF  HARDENED 

YD 

FS 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0833 

ASTM-C597-83R91  PULSE  VELOCITY  THRU  CONC 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0834 

ASTM-C311-92  FLY  ASH  OR  NATURAL  POZZOLAN 

YD 

FS 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0835 

ASTM-C1077-91  CONCRETE  &  CONCRETE  AGGREG 

YD 

FS 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5610  0836 

ASTM-C1107  91  PKG  DRY  HYDRAULIC  CEMENT 

YD 

FS 

B 

933 

943 

941 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

5610  0837 

ASTM-D4791  89  FLAT  OR  ELONGATED  PARTICLE 

YD 

FS 

B 

933 

943 

941 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

5620  0079 

ASTM-C1072-86  MEASUREMENT  OF  MASONRY  FLE 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5620  0081 

ASTM-C158-84R89  STRENGTH  OF  GLASS  BY  FLE 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5620  0082 

ASTM-E774  88  SEALED  INSULATING  GLASS  UNI 

YD 

F5 

B 

933 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5630  0217 

ASTM-C828-90  LOW  PRESSURE  AIR  TEST  OF  VI 

YD 

F5 

B 

932 

942 

941 

G 

ME 

YDl 

99 

L 

5630  0218 

ASTM-F794  91  PVC  PROFILE  GRAVITY  SEWER 

YD 

FS 

B 

932 

942 

942 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5630  0219 

ASTM-F949  91  PVC  CORRUGATED  SEWER  PIPE 

YD 

FS 

B 

932 

942 

942 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5630  0220 

ASTM-B788  88  INSTALLING  FACTORY  MADE  COR 

YD 

F5 

B 

933 

943 

941 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

5630  0221 

ASTM-F758  90  SMOOTH  WALL  PVC  PLASTIC  UNO 

YD 

FS 

B 

933 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5630  0222 

AS5TM-C969  82  R90  INFILTRATION  &  EXFILTR 

YD 

FS 

B 

933 

943 

941 

G 

ME 

YDl 

99 

U 

5640  0580 

ASTM-E795-92  MOUNTING  TEST  SPECIMENS  DUR 

YD 

F5 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5640  0582 

CCC-W-408D  WALL  COVERING  VINYL  COATED 

YD 

A? 

933 

943 

943 

A 

YDl 

N 

5670  0109 

ASTM-F842-83  HORIZONTAL  SLIDING  DOOR  ASS 

YD 

PC 

B 

932 

942 

942 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5670  0110 

AAMA1302.5-16  FORCED  ENTRY  RESISTANT  AL 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5670  0111 

AAMA501-83  METAL  CURTAIN  WALLS  TEST  MET 

YD 

F5 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5670  0112 

AAMA610.1-79  CLEANING  &  MAINTENANCE 

YD 

FS 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5670  0113 

AAMA609.1-85  CLEANING  &  MAINTENANCE  OF 

YD 

F5 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5670  0114 

RR-T-650E  THREAD  METALLIC  &  NONMETALLIC 

YD 

D2 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

5680  0208 

ASTM-C509-91  ELASTOMERIC  CELLULAR  PREFOR 

YD 

FS 

B 

932 

942 

942 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

56GP  0010 

NFPA  252  90  FIRE  TESTS  OF  DOOR  ASSEMBLIE 

YD 

FS 

B 

941 

951 

951 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

56GP  0011 

NFPA  255  90  SURFACE  BURNING  BLDG  MATERIA 

YD 

FS 

B 

941 

951 

951 

A 

CR 

YDl 

99 

N 

5970  1117 

ASTM-D374  88  THICKNESS  OF  SOLID  ELECTRIC 

YD 

FS 

B 

933 

943 

943 

A 

ER 

YDl 

85 

N 

6105  0174 

NEMA-MG2  89  SE4LECTI0N  OF  ELECTRIC  MOTOR 

YD 

FS 

B 

933 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6105  0175 

ANSI-C50.12  82  SALIENT  POLE  SYNCHRONOUS 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6110  0376 

ANSI-C37.12  91  AC  HIGH  VOLTAGE  CIRCUIT 

YD 

FS 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6110  0377 

ANSI-C84.1  89  ELECTRIC  POWER  SYSTEMS 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6110  0378 

IEEE  STD  1  86  TEMPERATURE  LIMITS  IN  THE 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6110  0379 

IEEE  STD  421.1  86  EXCITATION  SYSTEMS  FOR 

YD 

""S 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6120  0031 

ANSI-C57.12.13  82  LIQUID  FILLED  TRANSFOR 

YD 

FS 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6120  0032 

ANSI-C57.12.26  87  PAD  MOUNTED  COMPARTMEN 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6120  0033 

ANSI-C57.12.70  78  TERMINAL  MARKINGS  &  CO 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 
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SN 

YN 

SRR 
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SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 
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S 
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6145 

2055 

ASTM-D470  82  CROSSLINKED  INSULATIONS 

YD 

F5 

B 

933 

943 

943 

A 

CR 

YDl 

85 

N 

6230 

1031 

W  L  661E  LIGHT  EXTENSION  ELECTRICAL 

YD 

F2 

94] 

951 

951 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

6230 

1035 

MIL-L-28583C  LIGHT  BED  FLEXIBLE  ARM  HEAU 

YD 

H5 

941 

944 

944 

A 

YDl 

99 

N 

6810 

1302 

ASTM-C602-90  AGRICULTURAL  LAMING  MATERIA 

YD 

F5 

B 

933 

943 

943 

A 

FA 

YDl 

68 

N 

/lUb 

0269 

MIL-B-28644A  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  TUBE 

YD 

H5 

934 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7105 

0270 

AA-B-2825  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  WITH  END 

YD 

B4 

934 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7220 

0253 

UL  779  90  ELECTRICALLY  CONDUCTIVE  FLOOR 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0837 

MIL-D-82035C  DISPENSERS  BEVERAGE  MECHANI 

YD 

H5 

932 

943 

943 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0838 

RR-D-2841  DISPENSERS  BEVERAGE  MECHANICAL 

YD 

F4 

93? 

943 

943 

A 

^ : 
oL 

YDl 

99 

N 

7310 

0840 

MIL-G-2338L  GRIDDLES  SELF  HEATING  ELECTR 

YD 

H5 

933 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0841 

W-G-2857  GRIDDLES  SELF  HEATING  ELECTRIC 

YD 

B4 

933 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

0843 

RR-K-2862  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELECTRI 

YD 

B4 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

N 

7310 

0844 

00  D  450C  AMD2  DISPENSERS  BULK  MILK  MECH 

YD 

FI 

934 

944 

944 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310 

N842 

MIL-K-43359E  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELEC 

YD 

H5 

934 

944 

944 

A 

YDl 

N 

7320 

0921 

MIL-B-44038A  BATTER  BREADER  MACHINE  ELES 

YD 

G5 

941 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

N 

7320 

0922 

00-W-1307B  WASHING  MACHINE  POT  &  PAN  COM 

YD 

H5 

941 

951 

951 

A 

GL 

vni 

00 

N 

7320 

0923 

00-D-431E  DISHWASHING  MACHINES  COMM  RACK 

YD 

H5 

941 

951 

951 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

73GP 

0012 

SMACNA  GFSRKE  SEISMIC  RESTRAINTS  OF  KIT< 

YD 

F5 

B 

93? 

942 

942 

A 

GL 

YDl 

99 

N 

7910 

0086 

A-A-50475B  POLISHER  FLOOR  ELECTRIC  DIVIO 

YD 

n? 

933 

944 

944 

A 

VDl 

99 

N 

7910 

0087 

A-A-50476B  POLISHER  FLOOR  CONCENTRATED 

YD 

D2 

933 

944 

944 

A 

YDl 

99 

N 

7910 

0088 

A-A-50478B  POLISHER  FLOOR  CONCEN  SINGLE 

YD 

n2 

933 

944 

944 

A 

YDl 

99 

N 

8010 

0208 

TT-P-31E  PAINT  OIL  IRON  OXIDE  READY  MIXE 

YD 

C? 

R94 

91? 

941 

A 

r,^ 

YDl 

i  1 

8010 

0215 

SSPC  PAINT  104  82  WHITE  OR  TINTED  ALKYD 

YD 

F5 

B 

894 

913 

934 

A 

ME 

YDl 

'  1 

1  , 

8010 

0216 

SSPC  FAINT  108  82  HIGH  BUILD  THIXOTROPIC 

YD 

F5 

B 

894 

913 

944 

ME 

VDI 

J  ' 

8010 

0217 

SSPC  PS  COM  82  PAINTING  SYSTEMS  COMMENTA 

YD 

F5 

B 

894 

913 

934 

A 

ME 

VDl 

'  1 

1 

8010 

0218 

SSPC  GUIDE  1.00  82  SELECTING  OIL  BASE  PA 

YD 

F5 

B 

894 

913 

934 

A 

ME 

YDl 

11 

i 

8010 

0220 

SSPC  PS  1.10  82  FOUR  COAT  OIL  BASE  ZINC 

YD 

F5 

B 

894 

913 

934 

A 

ME 

YDl 

'  I 

; ' 

8010 

0221 

SSPC  QPl  89  EVALUATING  QULAIFICATIONS  OF 

YD 

F5 

R 

894 

913 

934 

A 

ME 

YDl 

1  *' 

8010 

0222 

SSPC  VIS  1  89  ABASIVE  BLAST  CLEANED  STEE 

YD 

F5 

R 

894 

913 

934 

A 

Mr 

YDl 

1  ■' 

;; 

8010 

0223 

SSPC  VIS  2  82  DEGREE  OF  RUSTING  ON  PAINT 

YD 

F5 

E 

894 

913 

934 

A 

ME 

YCl 

1  • 

v 

8010 

0224 

MIL-S-12935D  SEALER  SURFACE  FOR  KNOTS 

YD 

H5 

894 

91? 

941 

A 

YDl 

U 

8010 

0226 

TT.P-86H  PAINT  RED  LEAD  BASE  READY  MIXED 

YD 

H5 

894 

912 

941 

A 

YDl 

8010 

0400 

A-A-XXXXX  PRIMER  HIGH  SOLIDS  PHENOIIC  RE 

YD 

F., 

903 

914 

941 

MF 

YDl 

8010 

0401 

A-A-XXXXX  primer  HIGH  SOLIDS  PHENOIIC  PI 

YD 

F4 

903 

914 

941 

A 

MF 

YDl 

8010 

0402 

A-A-XXXXX  PAINT  FINISHCOAT  ALUMINUM 

YD 

F4 

903 

914 

941 

A 

ME 

YCl 

L 

8010 

0403 

A-A-XXXXX  QUALITY  ASSURANCE  REQUIREMENTS 

YD 

F4 

903 

914 

941 

A 

ME 

YDl 

L 

8010 

0541 

AAMA-603.8  92  PIGMENTED  ORGANIC  COATINGS 

YD 

H5 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

8010 

0542 

AAMA-605.2  92  HIGH  PERFORMANCE  ORGANIC 

YD 

rc 

B 

93? 

934 

934 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

8010 

0543 

AAMA606.1-76  INTEGRAL  COLOR  ANODIC  FINl 

YD 

FS 

R 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

8010 

0544 

AAMA607.1-77  CLEAR  ANODIC  FINISHES  FOR 

YD 

Pt 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

8010 

0545 

AAMA608.1-77  ELECTROLYTI CALLY  DEPOSITED 

YD 

F5 

B 

93? 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

8010 

1171 

TT  P  002119  YD  PAINT  LATEX  BASE  HUGH  TRA 

YD 

D2 

863 

674 

933 

A 

YDl 

U 

D 

8010 

1266 

A  A  XXXXX  SEALER  WOOD 

YD 

A4 

88? 

894 

933 

A 

ME 

YDl 

1  : 

r 

8010 

1267 

A  A  XXXXX  VARNISH  WOOD 

YD 

A4 

882 

894 

933 

A 

ME 

YDl 

b 

D 

8030 

0675 

ASTM-E759  86R01  EFFECT  OF  DEFLECTION  ON 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

MR 

VDl 

99 

N 

9330 

1291 

ASTM-D3045  74R84  HEAT  AGING  OF  PLASTICS 

YD 

rc 

R 

933 

943 

943 

A 

MR 

YD; 

QQ 

N 

933l' 

1292 

ASTM-C582  87  CONTACT  MOLDED  REINFORCED 

YC 

FE 

B 

933 

943 

943 

A 

MR 

VDl 

99 

N 

9330 

1293 

ASTM-D1047  89  PVC  JACKET  FOR  WIRE  &  CABL 

YD 

^5 

B 

933 

943 

943 

A 

MR 

VDl 

QC 

N 

9535 

0562 

A-A-35  1980  SHEET  METAL  WORK  IN  BLDG  CON 

YC 

F5 

B 

932 

942 

934 

G 

ME 

YDl 

QO 

9535 

0568 

ASTM-B171/91A  COPPER  ALLOY  PLATE  8  SHEET 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

MR 

VDl 

QQ 

N 

9540 

0153 

A-A-3D  1986  ALUMINUM  STRUCTURES 

YD 

F=: 

B 

932 

942 

934 

G 

ME 

YDl 

99 

arjs 

0025 

MIL  STD  2202A  ENERGY  MONITORING  &  CONTR 

YD 

D? 

9?3 

934 

943 

A 

OF 

YCl 

04 

L 

ATTS 

0026 

MIL  STD  2203A  ENERGY  MONITOR! (.  CON 

YD 

n? 

923 

934 

943 

A 

CE 

YCl 

04 

j ; 

FACR 

1109 

UL  1479  85  FIRE  TESTS  OF  THRO-.."  PENETRA 

YD 

F5 

B 

934 

9^4 

944 

A 

CE 

YDl 

04 

N 

FACR 

nil 

CSI  MP-2-2  92  FORMAT  FOR  CONSTRUCTION  SP 

YD 

F5 

R 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

FACR 

1112 

CSI  MP-2-3  92  PAGE  FORMAT  FOR  CONSTRUCTI 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

HFAC 

0070 

JEEE  STD  85  73  AIRBORNE  SOUND  MEASUREMEN 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

ME 

YDl 

99 

N 

MECA 

0543 

ASTM-A197  87R92  CUPOLA  MALLEABLE  IRON 

YD 

FS 

B 

934 

944 

944 

A 

MR 

YDl 

N 

MFFP 

0521 

AAl-90  ALUMINUM  STANDARDS  &  DATA 

YD 

F5 

B 

932 

942 

942 

A 

MR 

YDl 

99 

N 

MFFP 

0522 

A-A-45  1980  ALUMINUM  FINISHES  BE51GNATI0 

YD 

F5 

B 

93^ 

94^ 

942 

A 

MR 

^  j; 

99 

N 

MPFP 

0523 

A-A-46  1978  ANODIZED  ARCHITECTURAL  ALUMI 

YD 

F5 

B 

932 

942 

942 

A 

MR 

YDl 

99 

N 

MFFP 

0537 

ASTM-B456  91A  ELECTRODEPOSITED  COATINGS 

YD 

F5 

B 

934 

944 

944 

A 

MR 

YDl 

11 

N 

NDTI 

0219 

ASTM-A880  89  EVALUATION  OF  TESTING  LABOR 

YD 

F5 

B 

933 

943 

943 

A 

MR 

YDl 

11 

N 

THJM 

0295 

AWS  D14.1  85  WELDING  OF  INDUSTRIAL  &  MIL 

YD 

F5 

6 

903 

914 

941 

A 

YDl 

11 

U 

THJM 

0309 

AWS  Dl.l  92  STRUCTURAL  WELDING  CODE  STEE 

YD 

F5 

934 
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934 

G 

YDl 

99 

N 

THJM 

0330 

AWS  D14.6  81  WELDING  OF  ROTATING  ELEMENT 

YD 

F5 

B 
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944 
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A 

YDl 

N 

f  hJm 

N314 
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YD 
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A 

YDl 

N 

t  ACk 

1076 
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YD 

F4 

923 

943 
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A 

CE 

YD2 

04 

N 

FACR 

1077 

MIL  HDBK  1003\1  PLUMBING  SYSTEMS 

YD 

F4 

9?3 

943 

943 

A 

CE 

YD2 

04 

N 

FACR 

1078 

MIL  HDBK  1003\3  HVAC  &  DEHUMIDIFYING  SYS 

YD 

F4 

923 

943 
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CE 

YD2 

04 

N 
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F4 
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OF 
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N 
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preparing  activity  listing 


PROJECT 

EACR  1087 
EACR  1089 
EACR  1090 
FACR  1091 


.title .  PY 


MIL  HDBK  ig24\/|  SHIPS  SUPPORT  FACILITIES 
MIL  HDBK  ig27\4  AVIATION  TRAINING  FACILI 
MIL  HDBK  1036  UNACCOMPANIED  PERSONNEL  HO 
MIL  HDBK  1037\8  PHYSICAL  FITNESS  CENTERS 
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S 

D 

1015 

A338 

MIL-C-11927D 

CANNON  90MM  M41 

AR 

H5 

934 

944  944  A 

AR 

N 

1015 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  ■ 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 
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.  Z  -  0 

1025 

A178 

MIL-C-14027A 

CANNON  155MM  HOWTZ  M45 

AR 

H5 

934 
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AR 

N 
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TOTAL 

- 
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• 
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0 
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ns 
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os 
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ns 
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CS 

N 
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N883 
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SUPPORT  THROAT  IN  PROCS  RQMT 

OS 

Hb 

931 

934  934  A 

OS 

N 

1340 

N884 

m:l-G-82775 

GRPHT  CLOT  PHNLC  COMPNTS  MOL 

ns 

Hb 

931 

934  934  A 

OS 

N 

1340 

N885 

MlL-I-82776 

INSULATOR  EXIT  CONE 

ns 

Hb 

931 

934  934  A 

os 

N 

1340 

N886 

MIL-I-82777 

INSULATION  INSERT 

ns 

Hb 

931 

934  934  A 

OS 

N 

1340 

N887 

MIL-E-82778 

EXIT  CONE  ASSY 

ns 

Hb 

931 

934  934  A 

OS 

N 

1340 

N888 

MIL-R-82779 

RING  EXIT  AFT 

ns 

Hb 

931 

934  934  A 

OS 

N 

1340 

N889 

MIL-I-82780 
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1340 

N890 
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1340 

N891 

MIL-L-82782 

LINER  AFT 

ns 

Hb 

931 

934  934  A 

OS 

N 

1340 
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N454 

MIL-C-82783 

HMX 

ns 

Hb 

931 
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OS 
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IGNITION  STRANDS 
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934  934  A 

OS 
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TOTAL 
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2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

• 

G  - 
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,  Y 

-  0 

,  Z  -  0 
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F137 

MIL-L-87139 

LANDING  GEAR  SYSTEMS 
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H5 

934 

941  941  A 
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N 
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. TITLE . 

.  PY 

TY 

SN 
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SRR 

SRR  SRR  SRR 

YT 

YT 
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1620  TOTAL  -  1 

1660  F646  ¥ 

1660  TOTAL  -  1 

1730  0300  ¥ 

1730  F312  ¥ 


.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 


I  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A 

MIL  S  6451  SHIELDS  PROTECTIVE  NOT  1 
MIL  B  26793  BLOWER  TYPE  A1 


1730  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

1990  NOBS  MIL  STD  1399  501A  INTERFACE  STANDARD  SH 

1990  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

2210  0035  MIL-R-23314F  RAILWAY  CAR  SPOTTER  SELF  YDl 

2210  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

2310  0451  MIL-B-46730  BUSES  MOTOR  AT 

2310  0456  MIL-B-62261  BUSES  MOTOR  FORWARD  CONTROL  AT 

2310  0458  MIL-A-46771  HEARSE  AUTOMOBILE  AT 

2310  TOTAL  -  3  .  OELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A  -  3 

2320  0591  MIL  T  11663  TRK  MATERIAL  HANDLING  AT 

2320  0595  MIt  T  02351  TRUCK  VAN  MAI  NT  AT 

2320  A566  MIL-T-62339  TRUCK  FLATBED  AT 

2320  A586  MS51394  CHASSIS  TRUCK  MSB  AT 

2320  A592  MIL  T  45388  TRUCKS  VAN  FURNITURE  AT 

2320  A593  MIL  T  62051  TRUCK  TANK  PROPANE  AT 

2320  A594  MIL  T  62116  TRUCK  TANK  SEWAGE  AT 

2320  TOTAL  -  7  ,  DELINQUENT  -  7  .  STATUS  COOES:  A  -  7 

2330  0137  70  MIL-S-45154J  SEMITRAILER  KEFUSE  COLLECTI  YDl 
2330  0139  MIL-S-45310H  SEMITRAILERS  TANK  GASOLINE  YDl 

2330  TOTAL  -  2  ,  OELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 

2350  A382  MlL-G-62176  GUN, TWIN  40  MM.SEL  PROPELLED  AT 

2350  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

2510  0120  MlL-C-62419  COMPOSITE  MATERIALS  AT 

251C  0122  MS-53036  KINGPIN  FIFTH  WHEEL  AT 

2510  0124  MS-53037  KINGPIN  FIFTH  WHEEL  AT 

2510  TOTAL  -  3  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  3 

2530  A018  MIL-R-46762  RUBBER  STOCK  TRACK  SHOES  AT 

2530  AC19  MIL-C-62005  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKE  AT 

2530  A020  MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKAES  AT 

2530  A021  MS35746  COUPLING  AUTO  AIR  BRAKES  AT 


2530  TOTAL  -  4  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  4 

2540  0383  MIL  C  62040  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0385  MIL-M-46728  MIRROR  ASSY  AT 
2540  0386  MS53015  MIRROR  ASSY  AT 
2540  0387  MS512127  CHOCK  WHEEL  AT 
2540  0397  MS500055  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0398  MS500056  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0399  MS500057  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0400  MS500058  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0401  MS500059  CHAIN  ASSY  AT 
2540  0402  MS500060  CHAIN  ASSY  AT 
2540  1406  MS-53016  MIRROR  &  BRACKET  AT 
2540  A019  MS500030  BELT  SEAT  PASS  AT 

2540  TOTAL  -  12  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  12 

2590  0227  MS-51074  HORNS  &  BUZZERS  AT 
2590  0228  MS-51301  HORNS  &  BUZZERS  AT 
2590  A023  MS51343  VALVE  HULL  DRAIN  AT 
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943  943  A 

A"" 

N 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

A" 

N 

3 

* 

G  - 

0 

> 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

n  T 
rs  < 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AY 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

■  4 

« 

G  - 

0 

» 

Y 

-  0 

.  z  -  0 

AT 

HE 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AY 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

902 

904  904  A 

AT 

N 

C 

■  12 

* 

G  - 

0 

* 

Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

Q3'3 

943  943  A 

AT 

N 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

PAGE  NO.  C  -  2 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CANCELUTION  LISTING 


2590-3110 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PROJECT 

2590  TOTAL  - 

2640  0196 
2640  0202 

2640  TOTAL  - 

2805  0564 

2805  TOTAL  - 


2910 

2910 

2910 

2910 

2910 

2910 

2910 

2910 

2910 

2910 


0209 

0210 

0212 

0219 

0220 

0222 

0223 

0225 

0227 

0229 


2910  TOTAL  - 

2915  0117 
2915  0123 

2915  TOTAL  - 

2920  0431 
2920  0432 
2920  0441 
2920  0446 
2920  A018 

2920  TOTAL 

2925  AC32 

2925  TOTAL 

2930  0011 
2930  0014 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

nr 

y- 

RC 

GC 

SC 

LL 

y 

^  9 

F  Q  F  Q  T 

Rl) 

AU 

FU 

TU 

R 

c 

ET 

Nl 

IT 

CA 

lY^ 

lYT 

lYT  lYT  A 

MS 

VS 

s 

HS 

K 

N 

. TITLE . 

... 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

C 

3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS 

COOES: 

A 

-  3 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

PATCH  PNEUMATIC  TIRE 

AT 

H5 

901 

902  902  A 

A"^ 

YDl 

99 

N 

r 

MIL  C  62123A  CEMENT  TREAD 

AT 

H5 

923 

933  933  G 

A^ 

L 

b 

2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS 

COOES: 

A 

-  1 

t 

6  - 

1 

.  Y 

-  0 

.2-0 

MIL  G  14243D  GASKETS 

AT 

H5 

923 

933  933  G 

AT 

Li 

D 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS 

COOES: 

A 

-  0 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.2-0 

MIL  P  3306  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

MS510B4  PUMP  ENGINE  PRIMING 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

MIL-P-45361  PUMP  FUEL 

AT 

H5 

923 

933  933  G 

AT 

!  ■ 

D 

MS51088  FILTER  FLUID  PRESSURE 

AT 

H5 

924 

924  941  G 

A^ 

L 

c 

MS51090  FILTER  FLUID  PRESSURE 

AT 

H5 

924 

924  941  G 

A'' 

r 

MIL-F-45356  FILTER  ASSY 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

MS51085  FILTER  FLUID  10  GPH 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

MS51086  STRAINER  SEDIMENT 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

MS51087  filter  FLUID  21  GPH 

AT 

H5 

924 

934  934  A 

AT 

N 

MS-51091  GASKET  FILTER  FLUID 

AT 

H5 

933 

943  943  A 

AT 

N 

10  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS 

COOES: 

A 

-  7 

G  - 

3 

.  Y 

-  0 

.2-0 

mil  F  8615D  FUEL  SYSTEM  COMPONENTS  NOT  1 

11 

H5 

872 

882  941  Y 

AV 

AS 

11 

L 

r 

MS29536  CAP  FITIN  EXT  OUTLET  BOOST  PUMP 

82 

H5 

882 

884  894  A 

AV 

AS 

99 

L 

2  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS 

CODES: 

A 

-  1 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  1 

.2-0 

SPARK  PLUG  SHIELDED  14MM  AT 

SPARK  PLUG  SHIELDED  18MM  AT 

MS51015  SPRING  &  RETAINER  ELECTRICAL  AT 

MS-35910  GASKET  SPARK  PLUG  AT 

MlL-B-62062  BLOWER  GENERATOR  AT 

5  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  -  5 

MIL-S-7886/1002B  SPARK  PLUG  SHIELDED  FIN  AV 

1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 


MIl-R-62259  RADIATOR  ENGINE  COOLANT 
MIl-5-45351  SEAL  ENGINE  SHROUD 


AT 

AT 


H5 

H5 

H5 

H5 

HE 

,  G  -  0 

99  H5  A 

.  G  -  1 

HE 

HE 


9CT  902  902 
901  902  902 
924  934  934 
933  943  943 


AT 

AT 

AT 

AT 


YDl  99 
VD:  99 


924  934  934  A  AT 
.  V  -  0  ,2-0 
942  942  942  942  G  AV 


Y  -  0 


2  -  0 


933  943  943  A  AT 
93a  944  944  A  AT 


2930  TOTAL  -  2 

2940  0101 
2940  0135 
2940  A004 

2940  TOTAL  -  3 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  2  ,  G 


Y  -  0 


2  -  0 


A  A  52156  filter  ELEMENT 
MIL-F-46736  AIR  FILTER  ELEMENT 
MIL-A-13488  AIR  CLEANER, ENGINE 


AT 

AT 

AT 


HE 

HE 

HE 


913  925  922  A  A* 
902  903  903  A 
8'3  882  902  A  A' 


VDl  99 


DELINQUENT  -  3 


STATUS  COOES:  A-3  ,G-0,Y-0 


2990  0106  MS500043  CONTROL  ASSY  PUSH  PULl  AT  HE 
2990  0107  MS500044  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL  A-^  HE 
2990  0108  MS500045  CONTROL  PUSH  PULL  AT  HE 
2990  0109  MS500073  CONTROL  PUSH  PULL  AT  HE 
2990  0110  MS500074  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL  AT  H5 
2990  0111  MIL-C-62191  CONTROL  ASSY  PUSH  PULL  AT  HE 


2990  TOTAL  -  6  ,  DELINQUENT  -  0 


3030  0192 
3030  0193 
3030  0194 
3030  0195 


MS39240  V  BELTS 
MS39241  V  BELTS 
MS39242  V  BELTS 
MS39243  V  BELTS 


STATUS  CODES;  A  -  6  ,  G  - 

AT  H5 
AT  H5 
AT  H5 
AT  H5 


924  934  934 
924  934  934 
924  934  934 
924  934  934 
924  934  934 
924  934  934 

Y  -  0  ,  2  -  ( 

933  943  943 
933  943  943 
933  943  943 
933  943  943 


3030  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A-4  .G-O.Y-0,2-0 

211?  uiLL?3063  1  BELAING  BALL  ANNULAR  INSTR  SH  H5  894  904  904 

3110  0837  MS500072  BEARING  ROLLER  NEEDLE  AT  H5  924  934  934 

22?2  SI51962  RING  BEARING  INNER  AT  H5  924  934  934 

3110  0840  MS17102  BEARING  BALL  THRUST  AT  H5  924  934  934 

3110  0842  MS17169  BEARING  BALL  THRUST  AT  H5  924  934  934 

3110  0888  MS17162  BEARING  THRUST  AT  H5  933  943  943 


A"^ 

AT 

AT 

A" 

AT 

AT 


AT 

AT 

AT 

AT 


AT 

AT 

AT 

AT 

AT 


PAGE  NO.  C  -  3 


3110-3895 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759  STANDARDIZATION  PROJECTS 

REPORT  - 

1ST  QTR  FY 

1994 

CANCELLATION 

LISTING 

AC 

PA 

AA 

BA 

PP 

-7- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

NC  AC 

RC 

GC 

SC 

1  1 

^  9 

9 

F  Q  E  n  T 
JV'T  lYT  A 

RU 

AU  Fl 

II 

R  0 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

JYT 

MS 

VS  s 

HS 

N  N 

PROJECT 

. TITLE .  PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

YT 

YT  T 

R' 

S  D 

3110  TOTAL 

-  6  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  6 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3220  N174 

MIL-S-17717D  SAW  RADIAL  OVERARM  WOODWORK  YDl 

H5 

931 

941  934  A 

YDl  99 

3220  TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3431  A218 

MIL  S  13821D  AL  SCREEN  WELDING  PORTABLE  AL 

H5 

904 

911  941  G 

AL 

P 

3431  TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

3432  0158 

MIL-S-12204C  SOLDER  LEAD  TIN  ALLOY  AR 

H5 

932 

944  941  G 

AR 

OS  1 1 

3432  A159 

MIL-E-45829A  ELECTRODE  WELDING  COPPER  AR 

H5 

932 

944  934  G 

AR 

- 

3432  TOTAL 

-  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

* 

6  - 

2 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3439  0673 

MIL  E  18193B  1  ELECTRODE  WELDING  CARBON  SH 

H5 

893 

894  894  A 

N  C 

3439  0827 

A  A  51165  MOISTURE  STABILIZER  IP 

H5 

923 

923 

933  933  A 

Al 

Sh  99 

N  L 

3439  TOTAL 

-  2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

« 

6  - 

0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

3445  0139 

A-A-51156  BLADES  SAW  ROUND  MACHINE  &  HAN  IP 

H5 

904 

914  914  A 

A. 

99 

N  : 

3445  TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3610  0380 

MIL  P  13692D  PLATES  LITHOGRAPHIC  PRINTIN  ME 

H5 

912 

922  952  A 

ME 

99 

■_ 

3610  A392 

MIL-P-52783A  (ME)  PANS  MIXING  AD  ClEANIN  ME 
MIL-H-43208A  Gl  NOT  1  HANGER  PAPER  HOLD  Gl 

H5 

932 

952  943  G 

ME 

36 1C  A393 

HE 

932 

942  942  A 

3610  TOTAL 

-  3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

« 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3630  N009 

MIL-L-17202D  LOAD  TRANSFER  DEVICES  FOR  YDl 

H5 

941 

951  951  A 

YDl 

N 

3630  TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3740  0098 

MS24529B  CAP  LUBRICATION  FTG  PROTECTIVE  AR 

HS 

Cl  ■' 

924  924  A 

AR 

N  : 

3740  0134 

RR.D-780  OUSTERS  MANUALLV  OPERATED  TUBUL  CS 

H5 

931 

942  942  A 

MD 

VDl  99 

CS 

f, 

3740  0136 

MIl-S-14302  sprayers  INSECTICIDE  MANUALS  CS 

H5 

931 

942  942  A 

MD 

VDl  99 

u 

3740  0136 

HIL-T-52062  trap  MOSQUITO  -IGHT  CS 

H5 

931 

942  942  A 

MC 

99 

CS 

N 

3740  TOTAL 

-  4  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  4 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3805  0156 

MIL-D-29227A  DITCHING  MACHINE  WHEEL  TV?£  VDl 

H5 

934 

951  951  A 

VDl 

N 

3805  0159 

MIL-L-28627C  LOADER  SKID  STEER  10  CUBIC  YDl 

H5 

941 

951  951  A 

VDl  99 

N 

3805  TOTAL 

-  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,2-0 

3S1C  0117 

MK-C-22972E  CRANES  TRUCK  MIC  TWC  ENGINE  YDl 

HS 

931 

94;  941  A 

v;;;  qc 

N 

3810  TOTAL 

-  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,2-0 

3320  C204 

MI.-P-62008C  PAVING  BREAKER  SETS  PORTABl  YDl 

H5 

931 

943  941  A 

Mf 

YD'. 

N 

3820  0208 

MIu-W-23455D  WASHING  8  SCREENING  PlANT  YDl 

H5 

941 

943  943  A 

ME 

YCl 

N 

3820  N206 

MIL  D  29226A  DRIlL  HYDRAULIC  DRIFTER  SEL  YDl 

H5 

941 

951  951  A 

YDl 

N 

3820  TOTAL 

-  3  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

> 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

.2-0 

3825  N222 

MIL-D-29224A  DISTRIBUTOR  WATER  TANK  TYPE  YDl 

H5 

932 

943  941  G 

YDl 

L 

3825  TOTAL 

-  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  0 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

,2-0 

3835  A1C5 

MIL  H  52970C  HOSELINE  OUTFIT  4-INCH  ME 

H5 

941 

961  961  A 

N 

3835  TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

3895  0347 

MIL-M-52329  MIXING  PLANT  ASPHALT  ME 

H5 

931 

951  951  A 

ME 

YDl 

N 

3895  0355 

MIL-R-10550F  ROLLERS  MOTORIZED  TANDEM  YDl 

H5 

934 

94A  944  A 

YDl 

N 

3895  0361 

MIL-R-28567C  ROLLER  MOTORIZED  VIBRATING  YDl 

H5 

934 

951  951  A 

YDl 

N 

3895  N350 

DOD-P-28682  PLANT  CONCRETE  MOBILE  SEMITR  YDl 

H5 

932 

943  941  G 

YDl 

U 

3895  N353 

MIL-C-28663B  COMPACTOR  SELF  PROPELLED  EM  YDl 

H5 

933 

944  944  A 

YDl 

N 

3895  N357 

MIL-6-22353D  BATCHING  PLANT  AGGREGATE  WH  VDl 

H5 

934 

944  944  A 

YDl 

N 

3895  N358 

MIL-C-29213A  CONCRETE  PLACING  BOOM  TRUCK  YDl 

H5 

934 

944  944  A 

YDl 

N 

3895  N359 

MIL-M-29219A  MIXING  PLANT  ASPHALT  DRUM  VDl 

H5 

934 

944  944  A 

YD; 

N 

3895  N364 

MIL  M  29157B  MIXING  PLANT  ASPHALT  BATCH  YDl 

H5 

941 

951  951  A 

YDl 

N 

PAGE  NO. 


C  -  4 


3895-4710 


RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PROJECT 

3895  TOTAL 

3910  A006 
3910  A007 

3910  TOTAL  -  2 


9  .  DELIMJUENT  -  0  ,  STATUS  COC 

MIL-C-52126D  CONVEYOR  BELT 
MIL-C-392H  CONVEYOR  BELT  PORTABLE 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A 


3940  0192  MIL  B  12582C  BLOCKS  TRACKLE  HAUL  BACK 

3940  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

3950  N038  MIL-C-17933C  CRANE  ELECTRO  HYDRAULIC 

3950  N039  MIL-C-17949B  CRANE  ELECTRO  MECHANICAL 


3950  TOTAL  -  2 

4030  0218 
4030  0219 


DELINQUENT 


STATUS  CODES:  A  -  2 


MS51868B  CLP  WR  DBL  SDL  DBL  GRIP  STL 
MS87007B  SWVL  EYE  AND  LINK 


4030  TOTAL  -  2 


DELINQUENT  -  2 


STATUS  CODES:  A  -  2 


411C  0454 
4110  0456 

4110  TOTAL 

4120  1023 
412C  -32" 


MIL  R  10735K  3  REFRIGERATION  UNITS  MECH 
MIL  I  36240  ICE  MAKING  PLANT  BLK 


DELINQUENT  -  0 


STATUS  CODES:  A  -  1 


mil  C  22948D  YD  COOLER  AIR  EVAPORATIVE 
MIl-A-38345E  AIR  COND  A/E32C-24 

4120  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

4220  0387  MIL-F-6218C  (ASG)  FISHING  KIT  SURVIVAL 

4220  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

4240  05T9  GGG  H  211D  HELMETS  WELDERS  HANDSHIELD 
4740  0589  DSN-B-28599  BAG  LINEMANS  GLOVE 


4240  TOTAL  -  2 

4320  G361 
4320  A37C 

4320  TOTAL  -  2 

433C  MIC 

4330  TOTAL  -  1 

441'  0C8S 

4410  TOTAL  -  1 

444C  0068 

4440  TOTAL  -  1 


DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES:  A  -  2 


mil  P  509  PUMP  reciprocating  ged 
m:i-P-53054  PUMPING  assembly 

2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CC 


DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 


DELINQUENT  -  0 


451C  NOCl 
4510  NGIO 

4510  TOTAL 

4520  0361 
4520  0363 
4520  0365 
4520  0374 
4520  N006 
4520  N014 


1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES: 

MIL  H  19387A  heads  SPRINKLER  AND  WASH 
MIL  P  163  G  FAUCETS  SINGLE  AND  DOUBLE 


DELINQUENT  -  1 


STATUS  CODES:  A 


MIL-B-16220E  BOILER  STEAM  LOW  PRESSURE 
MIL-R-11723E  RADIATORS  HEATING  STEEL 
MIL-H-19910C  HEATERS  SPACE  ELECTRIC 
mil  H  15289  B  HEATERS  SPACE  ELECTRIC 
MIL-R-17772C  RADIATOR  HEATING  BASEBOARD 

4520  TOTAL  -  6  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

4540  0003  MIL  H  22577  C  1  HEATING  ELEMENTS 

4540  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

4710  0087  MIL  T  5695D  TUBING  STEEL  CORROSION  RESIS 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

r 

L. 

RC 

GC 

SC 

LL 

2 

2 

F  Q  F  Q  ^ 

Rb 

AU 

Fb 

'  L 

R 

r 

ET 

NT 

IT 

CA 

IVT 

lYT 

lYT  Iy’  a 

MS 

VS 

c 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

yf 

T 

Rv 

S 

r 

-  8 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

ME 

H5 

941 

961  961  A 

N 

ME 

H5 

941 

951  961  A 

N 

-  2 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

ME 

H5 

903 

923  943  A 

ME 

vd: 

99 

L 

-  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.2-0 

SH 

H5 

923 

924  924  A 

SH 

K 

■' 

SH 

HE 

923 

924  924  A 

Sf 

N 

-  2 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

AR 

H5 

912 

932  932  A 

AR 

s^^ 

99 

N 

- 

AR 

H5 

912 

932  932  A 

AR 

N 

-  2 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

GL 

H5 

914 

932  941  V 

G. 

99 

L 

- 

GL 

H5 

921 

924  944  A 

G. 

'*'21 

b 

-  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  1 

.  z  -  0 

YDl 

HE 

941 

951  951  A 

VCl 

S 

84 

H5 

912 

912 

914  914  A 

99 

N 

-  2 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

84 

H4 

A 

931 

941  941  A 

ME 

AS 

99 

N 

-  1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

EA 

H5 

921 

922  922  A 

EA 

S- 

99 

GS 

N 

c 

YDl 

H5 

933 

944  944  A 

VDl 

N 
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G  - 

0 
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-  0 
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ME 
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924 

924 

944  944  A 

ME 

yd: 
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ME 
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.  YDl 

HE 

932 

944  944  A 

ME 

vd: 

99 

N 

-  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

SH 

HE 

873 

893  893  A 

N 

- 

SH 

HE 

931 

951  Z 

N 

-  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  1 

i  YDl 

H5 

932 

944  944  A 

YDl 

99 

N 

YDl 

HE 

932 

944  944  A 

ME 

yd: 

99 

N 

YDl 

H5 

932 

944  944  A 

YDl 

99 

N 

YDl 

HE 

941 

951  951  A 

YDl 

N 

SH 

H5 

931 

951  Z 

N 

A 

YDl 

H5 

932 

942  934  G 

YDl 

L 

-  4 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  1 

SH 

H5 

931 

951  Z 

ME 

SH 

99 

N 

A 

-  0 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  1 

;  11 

H5 

921 

931  941  V 

AS 

11 

U 
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4710-5110 

RCS  NO.  DD-DRS.[(AR)759 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


CAHCELLATIOH  LISTIMG 

PROJECT  . title . 

4710  0986  MIl-T-1368  TUBE  AND  PIPE  NICKEL  COPPER 


PA 

AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

Z/A 

G/A 

c 

AC 

NC 

AC 

OC 

"  c 

RC 

GC 

SC 

LL 

T  S 
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RL 
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YT 

r 

R’ 
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SN 

H5 

933 

933 

933 

A 

MR 

Sm 

99 

N 

4710  TOTAL  -  2  ,  DELINgUEKT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A-1  .G-0  .Y-1  .Z-0 


4720 

0010 

mil 

-H-3868P  HOSE  ASSEMBLIES  NON  METALlIC 

ME 

H5 

911 

931 

951 

A 

ME 

4720 

0012 

mil 

-H-52471  HYDRAULIC  HOSE 

AT 

H5 

9!  I 

921 

921 

A 

A' 

99 

N 

4720 

0013 

mil 

H  0015100F  4  HOSE  RUBBER  WIRE 

Sh 

H6 

91; 

911 

913 

A 

N 

A 

4720 

0017 

mil 

H  52471  HOSE  AND  HOSE  ASSYS 

AT 

H5 

913 

923 

923 

A 

AT 

99 

N 

c 

4720 

0028 

mil 

-H-15217H  hose  rubber  SANDBLAST 

YD! 

H5 

921 

933 

942 

A 

95 

L. 

4  720 

0049 

1  -T 

-790  TUBE  NONMETALLIC;  pQLYVINYL  CHL 

CS 

H5 

A 

941 

954 

954 

A 

82 

N 

4720 

A045  01 

MIL 

-H-62217/1  HOSE  K  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

4720 

A045  02 

Ml. 

-H-62217/2  HOSE  6  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

A’ 

N 

472C 

A045  03 

MIL 

-H-62217/3  HOSE  &  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

A'" 

N 

4720 

A045  04 

mil 

-n-62217/4  HOSE  f.  HOSE  ASSEMBLIES 

AT 

H5 

924 

924 

924 

A 

A" 

N 

c 

4720 

A046 

MU 

-h-;3524  HOSE  ASSEMB.IES  META. 

AT 

H5 

924 

924 

924 

924 

A 

A" 

472T 

N024 

Ml. 

7  I7666A  HOSE  META.  CORRUGA'EC 

Sh 

H5 

931 

951 

7 

S 

A 

4720 

N026  04 

MU 

H  24135  5  HOSE  SYNTHETIC  RUBBER 

SH 

H2 

931 

951 

7 

N 

A 
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TOTAL  - 

13 

.  DELINQUENT  -  8  .  STATUS  CODES:  A 
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- 
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4730 

0095 

MU 

-P-52525  HOSE  HVDR  flTlNGS 
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91: 

921 
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A" 

\ 

4730 

0136 

MU 

F  52525  FITING5  HYDRAULIC  HOSE 

AT 
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923 
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QC 
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4^30 

C188 

UW 

4  460C  PIPE  FITTINGS  BRASS  OR  BRONZE 
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ME 

99 

473C 
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-C-62005  COUPLING  AUTOMOTIVE 

AT 
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QP' 
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A' 
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MS35746  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 
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MS35748  COUPLING  AUTOMOTIVE  AIR  BRAKE 
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A” 
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02:4 

MS35842  HOSE  CLAMPS 

AT 

H5 

924 

934 
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A. 
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0257 
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-P-1810C  flanges  &  4ALNGEC  FITTING 
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H5 
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4^30 
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0269 
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-F-I818C/12A  STRAIGH*  E.  REDUCING  OLT. 

YC: 
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944 

A 

ME 
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0270 
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923 

944 

Q4A 

A 

ME 

VC 

S 

4-30 
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hE 
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4-30 
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vc: 
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A 
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yd: 
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C’ 

hl 

934 

944 

944 

A 

A* 

f, 

A’ 30 

0261 

Win  - 

J-531P  UNIONS  PUE  S*EE.  DR  MALLEA3.E 

v'E' 

hE 

934 

Q-  • 

951 

A 

ME 

s '' 

OA 

N 

4730 

1086 

MS2 

7;’2  WIRE  retainer 

6:' 

hE 

882 

864 

694 

A 

Mw 

s- 

QA 

4730' 

AC  7  3 

MS39:56  ADP'R  STR  ’USE  "C  HOSE  37010 

Afx 

HE 

O'  1 

924 

934 

A 

AA 

s 

473':' 

NOSC 

MSI 

8285  PLEXIBILU'  AND  STRESS 

HL 

89: 

Q  ■  " 

912 

A 

S 

4  730 

N068 

MU 

C  23465  1  CONNECTION  FlFxIBLE  PUE 

HE 

91 1 

912 

9:2 

A 

\ 

4730 

N'OZO 

MU 

E  15330D  1  EXPANSION  PUE 

s- 

HE 

93; 

951 

A 

N 

- 

4730 

TOTAL  - 

33 

.  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  COOES:  A 

32 

,  G  - 

0 

.  Y 

-  0 

, 

Z  - 

1 

4820 

■0071 

MU 

A  10S94C  amplifier  pwR  SUPPLY  AM  PPB 

CR 

H5 

904 

912 

912 

A 

K 

C 

4820 

N067 

MIl 

V  20065C  VAlVE  ANGlE  PRESSURE 

SH 

HC 

931 

951 

I 

S 

A 

4820 

N065 

MU 

V  22549C  1  VA.VE  ANG.E  RE.IEp 

Sh 

H5 

931 

951 

- 

N 

- 

4820 

TOTAL  - 

3 

,  DELINQUENT  -  ]  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

.  G  - 

0 

.  y 

-  0 

, 

Z  - 

7 

4910 

0766 

MI. 

-A-13G92G  ADAPTER  SET  ELECTRICAL  TEST 

AL 

H5 

941 

951 

951 

A 

A. 

VP 

N 

4910 

TOTAL  - 

1 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

.  G  - 

0 

.  y 

-  0 

, 

Z  - 

0 

4930 

0378 

MU 

-G-3859  &  S  1  THRU  4  GREASE  GUNS 

ME 

HP 

932 

952 

952 

A 

ME 

N 

4930 

0379 

A-A 

-XXXXX  GREASE  GUNS 

ME 

HP 

932 

952 

952 

A 

ME 

4930 

0387 

A. A 

-5047iA  OILERS  HAND  RECTANGULAR  PUSH 

YDl 

H5 

941 

951 

951 

A 

N 

4930 

TOTAL  - 

3 

.  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  3 

.  G  - 

0 

.  y 

-  0 

, 

Z  - 

0 

5110 

A340 

MU 
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GL 

HP 
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G 

GL 

L 
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PROJECT  . TITLE .  PY 

5110  TOTAL  -  1  .  OELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

5120  0013  MIL-H-2814E  NOT  1  HOOKS  MTLS  HDLG  HAND  GL 

5120  0015  MIL-H-20638B  1  HOOK  CANT  GL 

5120  0023  MIL-W-26497C  WRENCH  TORQUE  SCREWDRIVER  GL 

5120  TOTAL  -  3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 

5130  A364  MIL-H-52364B  ME  1  HAMMER  ELEC  PORT  HAND  GL 

5130  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  1 

5140  Ain  MIL-C-43108A  GL  1  CASE  CARRYING  HANDSAW  GL 

5140  N084  MIL-C-19437B  CHEST  TOOL  CARPENTER  OR  COM  MC 

5140  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

5220  0223  666  B  461A  BLOCK  STEP  MACHINISTS  AR 

5220  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES*  A  -  1 

5306  1186  MIL  B  83650  BOLT  SELFRETAINING  NTC  1  11 

5306  1201  MIL  B  83050  BOLT  SELFRETAINING  NTC  1  11 

5306  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  0 

5310  1836  MS51984  NUT  PLAIN  CONE  SEAT  AT 

5310  1847  MS53069  NUT  PLAIN  ASSEMBLED  AT 

5310  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

5320  0710  726  STD  1759  RIVETS  AND  RIVET  NTC  1  11 

5320  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  0 


£330  0864 
£330  0897 
5330  0899 
5330  N135 


MIL  P  2911A  PACKING  ASSEMBLY  HYDRAULIC 

MIL-S-45005  seal  PLAIN 

MS52000  GASKET  RUBBER  STNTHETIC 


5330  TOTAL  -  4  ,  DELINQUENT 


£340  1624 
5340  1850 
5340  2092 
534C  215C 
5340  2157 


.  STATUS  CODES:  A  -  2 


MIL-M-45907  MOUNT  SHIPPING  CONTAINER 
FF-T-791B  1  TURNBUCKLE 
MIL-P-584B  2  POKER 


5340  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT 


,  STATUS  COOES:  A  -  2 


5365  0165 
5365  0190 


MS35844  PLUG  DRAIN 
A-A-52153  PLUG  MACHINE  DRAIN 


5365  TOTAL  -  2 

5411  0053  M 

5411  TOTAL  -  1 

5420  A397  M 

5420  A401  M 


,  DELINQUENT 


,  STATUS  COOES:  A 


.  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  0 


5420  A401  MIL  T  52463A  TOOL  ALIGNING  DECK  ME 

5420  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2 

5510  0320  MIL-C-12436  CROSSARMS  WOOD  84 


5510  0320 
5510  0342 
5510  0344 
5510  0346 


MM-T-736C 

MM-L-751H 


5510  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

5640  0558  MIL-I-62522  INSULATION  PANEL  NOISE  AT 
5640  0560  MIL-I-62520  INSULATION  NOISE  BARRIER  AT 
5640  0562  MI L-I -62521  INSULATION  FLOOR  MAT  AT 
5640  0564  MlL-I-62523  INSULATION  PANEL  VIBRATION  AT 
5640  A504  MlL-I-13042  INSUL  SLEEVING  AT 
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924 

924  924  A 

AT 

N 

SH 

H5 

931 

951  Z 

N 

1 

.  2 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.1-2 

11 

H5 

874 

894  941  Y 

AS 

11 

L 

r 

V. 

11 

H5 

874 

894  941  G 

AV 

AS 

^  - 
1 

r 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

V 

L. 

SH 

H£ 

B 

924 

944  944  A 

AR 

SH 

QQ 

N 

GL 

H£ 

934 

943  941  G 

GL 

YD! 

95 

• 

- 

■  2 

» 

G  - 

2 

.  Y 

-  1 

.  Z  -  0 

AT 

H5 

902 

904  904  A 

AT 

N 

AT 

H5 

913 

923  923  A 

AT 

N 

.  2 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

YDl 

H5 

932 

942  941  G 

YDl 

L 

-  0 

» 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

ME 

H5 

913 

933  944  A 

1^ 

ME 

H5 

913  933  944  A 

L 

c 

■  2 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

84 

H5 

912 

932  941  G 

99 

1_: 

c 

CS 

H5 

931 

942  952  A 

ME 

CS 

u 

CS 

H5 

931 

042  952  A 

ME 

YDl 

99 

CS 

L' 

CS 

H5 

931 

942  952  A 

ME 

SH 

99 

CS 

1 : 

■  3 

* 

G  - 

1 

,  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

AT 

H£ 

923 

933  933  A 

AT 

N 

c 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

923 

933  933  A 

AT 

N 

D 

AT 

H5 

902 

904  904  A 

AT 

N 

r 

V. 

PAGE  NO.  C  -  7 


5540-5955 

RCS  NO.  DD-DR&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FT  1994 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

f  9 

^  9 

s 

F  Q  T 

RU 

AU 

FU 

TU 

R 

f) 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYt 

lYT 

lYT 

lYT  A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR  T 

Y1 

YT 

T 

RT 

S 

C 

5640  TOTAL 

- 

5  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A 

-  5 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  0 

5810 

A102 

MIL  P  55326A  PRINT  CIR  BOARD  PL  1208  VRC 

CR 

H5 

904 

911 

911  A 

N 

c 

5810  TOTAL 

- 

1  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  • 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  i 

1  -  0 

5820 

F891 

EIA  SE  103  49  SPEAK  SND  EQUIP  RETMA 

80 

CR 

H5 

893 

901 

901  A 

N 

r 

5820 

N892 

MIL  C  28989B  COUPLER  ANT  CO  2064  GRC193 

MC 

CR 

H5 

893 

901 

9C1  A 

N 

c 

5820 

N893 

MIL  A  28988B  AMPL  RDO  AM  6545  GRC  193 

MC 

CR 

H5 

893  901 

901  A 

N 

r 

5820  TOTAL 

- 

3  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  COOES:  A  • 

-  3 

« 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

•  t 

1  -  0 

5835 

F083 

MIL  H  87969  NOTICE  1  HD  MAG  TAPE  INSTM 

80 

H5 

871 

881 

901  A 

99 

U 

6 

5835  TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  ■ 

-  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

t  i 

1  -  0 

5905 

F329 

MIL-R-39023/9  RESISTOR  VAR  NON  WIRE  WND 

85 

H5 

933 

941 

941  A 

85 

N 

5905 

TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

9  i 

1  -  0 

5915 

0370 

MIL-N-23182/1A  NETWORK  PULSE  FORMING 

EC 

ES 

H5 

934 

942 

941  G 

ER 

EC 

85 

U 

5915 

03/2 

MIL-N-23182/3A  NETWK  PULSE  FORM  RADAR 

EC 

ES 

H5 

934 

94? 

941  G 

ER 

EC 

85 

L 

5915 

03/3 

MIL-N-23182/4A  NETWK  PULSE  FORMING  RADAR 

EC 

ES 

H5 

934 

94? 

941  G 

ER 

EC. 

85 

L 

5915 

03/4 

MIL-N-23182/5A  NETWK  PULSE  FORM  RADAR 

EC 

ES 

H5 

934 

942 

941  G 

ER 

EC 

85 

L 

5915  TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  0 

♦ 

G  - 

4 

.  Y 

-  0 

•  ^ 

I  -  0 

5925 

0239 

MIL-C-83383/9  CKT  BKRS  REMOTE  CTRL  AC  DC 

85 

H5 

932 

941 

941  G 

ER 

AS 

85 

U 

5925  TOTAL 

- 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  0 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

♦  * 

1  -  0 

5930 

1556 

MS17844B  NOT  1  CONTROL  TEMP  REFRI  12 

GL 

H5 

93? 

941 

941  A 

Gl 

99 

N 

5930 

1569 

MIL-S-81619/7B  SWITCH  SOLID  STATE  TRANSD  85 

ES 

H5 

934 

94? 

942  A 

FR 

AS 

85 

N 

5930 

A/30 

MS75064  SWITCHES  ROTARY 

AT 

H5 

923 

923 

933 

933  A 

AT 

N 

c 

s930 

N/47 

MI L-S- 16032  SWITCHES 

SH 

H5 

933 

953 

953  A 

SH 

N 

5930  TOTAL 

- 

4  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  4 

> 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  < 

7  -  0 

5935 

3856 

01 

MIL-C-39012/119  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942  A 

CR 

EC 

85 

U 

P 

5935 

3856 

02 

MIL-C-39012/120  CONN  PLUG  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942  A 

CR 

FC 

85 

U 

E 

5935 

3856 

03 

MlL-C-39012/121  CONN  PLUG  ELEC  COAX  R? 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942  A 

CR 

FC 

85 

u 

B 

5935 

3856 

04 

MIL-C-39012/123  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942  A 

CR 

FC 

85 

u 

E 

5935 

3856 

05 

MIL-C-39012/124  CONN  RECEPT  ELEC  COAX  RF 

EC 

ES 

H5 

913 

923 

942  A 

CR 

EC 

85 

u 

B 

5935 

3954 

MS27663  D  ADAPTER  ELEC  CONN  NON  METALLIC 

85 

ES 

H5 

934 

944 

944  A 

CR 

AS 

85 

N 

5935 

3956 

MS3493B  CONNECTORPLUG  AND  CAPELECT 

AS 

H5 

p 

934 

944 

944  A 

ER 

AS 

85 

N 

5935 

F484 

01 

MIL-C-83733/15A  (USAF  CONN  ELEC  MINIATUR  85 

ES 

H5 

934 

941 

941  A 

85 

ES 

N 

5935 

F484 

02 

MIL-C-83733/16A  (USAF  CONN  ELEC  MINIATUR 

85 

ES 

H5 

934 

941 

94]  A 

85 

ES 

N 

5935 

TOTAL 

9  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A 

-  9 

* 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

*  • 

Z  -  0 

594G 

1051 

MS  35447  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

894  A 

FR 

AS 

11 

GS 

N 

r 

5940 

1054 

MS  35447  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H6 

884 

894 

902  A 

AR 

SH 

11 

GS 

U 

B 

5940 

1055 

MS  35448  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

902  A 

AR 

SH 

11 

GS 

U 

B 

5940 

1056 

MS  35449  TERMINAL, LUG, SOLDER  TYPE 

AR 

GS 

H5 

884 

894 

894  A 

AR 

SH 

11 

GS 

N 

r 

5940 

1128 

02 

MIL  T  55156  6  TERMINAL  LUB  LP06 

ER 

H5 

921 

922 

922  A 

FR 

SH 

85 

N 

r 

5940 

1143 

MS17330  ADAPTER  BATTERY  TERM 

AT 

H5 

924 

934 

934  A 

AT 

N 

5940 

N003 

01 

MIL  T  24381  1  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

88? 

89? 

892  A 

N 

c 

5940 

N003 

02 

MIL  T  24381  1  1  TERMINAL  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

88? 

89? 

892  A 

N 

r 

5940 

NOGS 

03 

MIL  T  24301  3  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

88? 

89? 

892  A 

N 

r 

V, 

5940 

N0C3 

04 

MIL  T  24381  5  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892  A 

N 

c 

5940 

N003 

05 

MIL  T  24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892  A 

N 

c 

5940 

N003 

06 

MIL  T  24381  6  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

88? 

892 

892  A 

N 

r 

5940 

N003 

07 

MIL  T  24381  10  TERMINALS  CASUALTY  POWER 

SH 

H5 

882 

892 

892  A 

N 

c 

5940  TOTAL 

13  .  DELINQUENT  -  12  ,  STATUS  CODES:  A 

-  13 

» 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

»  ‘ 

Z  -  0 

5950 

F235 

MIL-T-21038/6B  TRANSFORMER  PULSE 

85 

ES 

H5 

932 

94? 

942  A 

85 

N 

5950 

F236 

MIL-T-21038/11F  TRANSFORMER  PULSE 

85 

FS 

H5 

932 

942 

942  A 

85 

N 

5950 

F237 

MIL-T-21038/18A  TRANSFORMER 

85 

FS 

H5 

932 

942 

942  A 

85 

N 

5950 

F238 

MIL-T-21038/4A  TRANSFORMER 

85 

ES 

H5 

932 

942 

942  A 

85 

N 

5950 

TOTAL 

4  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  4 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

*  < 

Z  -  0 

5955 

0319 

MIL-0-55593  OVEN  ASSEMBLIES 

FR 

FS 

H5 

941 

951 

951  A 

ER 

EC 

85 

N 

5955 

0673 

01 

MIL-C-3098/2  CRYSTAL  UNIT 

FR 

FS 

H5 

923 

941 

941  A 

ER 

EC 

85 

N 

5955 

0673 

02 

MIL-C-3098/144  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

H5 

923 

941 

941  A 

ER 

EC 

85 

N 
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5955-5985 


RCS  NO.  DD-0R&E(AR)759 
CANCELLATION  LISTING 


STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT  -  1ST  QTR  FY  1994 


PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

T 

r 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  9 

^  9 

9 

T 

Rli 

AU 

EU 

Tl; 

R 

C 

FT 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT 

lYT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR 

T 

YT 

YT 

T 

R’ 

5 

r, 

5955 

0673 

03 

MIL-C-3098/145  CRYSTAL  UNIT  QUARTZ 

ER 

ES 

H5 

923  941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955 

0674 

01 

MIL-0-55310/22  OSCl  CRYSTAL  TYPE 

ER 

ES 

H5 

923 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955 

0674 

02 

MIL-0-55310/23  OSCIl  CRYSTAL  TYPE 

ER 

ES 

H5 

923 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955 

0682 

MI L-H- 10056  13r  HOLDER  CRYSTAL  TYPE  HC26 

ER 

ES 

H5 

934 

941 

941 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5955  TOTAL  - 

7  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A 

-  7 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

»  * 

1  -  ( 

3 

5960 

3391 

01 

MIL  E  1  502  ELECTRON  TUBE  CATH  RAY 

EC 

FS 

H5 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

EC 

85 

N 

r 

5960 

3391 

02 

MIL  E  1  519  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

EC 

ES 

H5 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

EC 

85 

N 

f 

5960 

3391 

03 

MIL  E  1  520  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 

EC 

ES 

H5 

P 

911 

913 

913 

A 

ER 

EC 

85 

N 

c 

5960 

3409 

MIL-E-1/933B  ELECTRON  TUBE 

85 

ES 

H5 

941 

953 

953 

A 

ER 

EC 

85 

N 

5960 

F214 

MIL-E-1/1683  (USAF)  ELECTRON  TUBE 

85 

FS 

H5 

934 

94] 

941 

G 

85 

5960 

F215 

MIL-E-1/1739  (USAF)  ELECTRON  TUBE 

85 

ES 

H5 

934 

941 

941 

G 

85 

L 

5960  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  3  .  STATUS  CODES:  A-4  .G-2  .Y-0  ,Z-0 


5961  3391  04  MIL  E  1  555  ELECTRON  TUBE  RECEIVING 
5961  F067  MIL-S-19500/545  SEMICOND  XSIS  PNP  SILI 


ES  H5 
ES  HI 


911  913  913  A  ER 
921  931  941  V 


5%1  TOTAL  - 

5965  0227 
5965  N224 

5965  TOTAL  - 


.  OELINQUENT 


.  STATUS  COOES:  A-1  .G-0  .Y-1  .2-0 


MIL-H-5795  headset  MICROPHONE  85  ES  H5 

MIL-L-17080C  4  LOUDSPEAKERS  PERMANENT  SH  H5 

2  .  OELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  2  ,  G  - 


934  941  941  A  CR 
934  954  954  A 


EC  85 
17 


SH  85 


5970 

1019 

MIL 

I 

69  5B  1 

INSULATION  ELECTRICAL  PAPER 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

ER 

Sh 

85 

N 

5970 

1020 

MIL 

I 

3374A  ; 

2  INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

ER 

SH 

1 

N 

5970 

1021 

MIL 

I 

3505C 

INSULATION  SHEET  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

ER 

SH 

85 

S 

5970 

1022 

mil 

I 

17205C 

INSULATION  CLOTH  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

ER 

SH 

1  ' 

I  .. 

N 

w 

5970 

1023 

MIL 

I 

19632B 

INSULATION  ELECTRICAL  DIELE 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

N 

5970 

1024 

MIL 

I 

22834A 

1  INSULATION  ELECTRICAL 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

N 

5970 

1025 

MIL 

I 

19917A 

INSULATION  SHEET  ELECTRICAL 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

N 

5970 

1026 

MIL 

I 

21070B 

1  INSULATION  SHEET  AND  TAPE 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

N 

5970 

1027 

MIL 

I 

24204A 

INSULATION  ELECTRICAL  HIGH 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

N 

5970 

1028 

MIL 

I 

631D  6 

INSULATION  ELECTRICAL  SYNTH 

SH 

H5 

882 

902 

902 

A 

ER 

SH 

.  * 

N 

5970  TOTAL  -  10  ,  DELINQUENT 


STATUS  CODES: 


5975  1035  MS  27600  FASTNER 

5975  1036  MS  27601  FASTNER 

5975  1104  CONDUIT  METAL  FLEXIBLE 

5975  1107  MS39017  FERRULE  ELECTRICAL  SONDUIT 

5975  1123  MS3368  CANCELLATION  REPLACED  BY  NEW  CID  I 

5975  1125  MIL-E-6719A  ELBOWS  ELECTRICALA  CONDUIT  ; 

5975  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  COOES:  A  - 

5985  1056  01  MlL-W-287/6  WAVEGUIDE  ASSEMBLY 

5985  1056  02  MIL-W-287/7  WAVE  GUIDE  ASSEMBLY 
5985  1057  M1L-S-3928/23A  SWITCH  RADIO  FREQ  TRANS 

5985  1058  01  MIL-A-3933/3B  ATTENUATORS  FXD  COAXIAL 

5985  1058  02  MIL-A-3933/8B  ATTENUATORS  FXD  COAXIAL 

5985  1058  03  MIL-A-3933/9B  ATTENUATORS  FXD  COAIAL 

5985  1058  04  MI L-A-3933/20  ATTENUATOR  FXD  WAVEHUIDE 
5985  1058  05  MIL-A-3933/22A  ATTENUATOR  FXD  STRIPLINE 
5985  1059  01  MIL-C-15370/12A  COUPLER  DIRECTIONAL 
5985  1059  02  MI L-C-15370/14A  COUPLER  DIRECTIONAL 
5985  1059  03  MIL-C-15370/15A  COUPLER  DIRECTIONAL 
5985  1059  04  MI L-C-15370/17A  COUPLER  DIRECTIONAL 
5985  1059  05  MlL-C-15370/19  COUPLER  DIRECTIONAL 
5985  1059  06  MI L-C-15370/20  COUPLER  DIRECTIONAL 
5985  1060  01  MIL-M-28837/3  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ 

5985  1060  02  MlL-M-28837/4  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ 

5985  1060  03  MI L-M-28837/8  MIXER  STAGES  RADIO  FREQ 

5985  1061  01  MIL-A-28875/3  AMP  RADIO  FREQ 

5985  1061  02  MIL-A-28875/4  AMP  RADIO  FREQ 

5985  1061  03  MlL-A-28876/7  AMP  RADIO  FREQ 

5985  1061  04  MIL-A-28875/9  AMP  RADIO  FREQ 

5985  1061  05  MI L-A-288775/11  AMP  RADIO  FREQ 
5985  1062  01  MIL-S-55041/3A  SWITCH  WAVEGUIDE 
5985  1062  02  MIL-S-55041/4A  SWITCH  WAVEGUIDE 
5985  1062  03  MIL-S-55041/6A  SWITCH  WAVEGUIDE 
5985  1062  04  MIL-S-55041/7A  SWITCH  WAVEGUIDE  2PST 
5985  1062  05  MIL-S-55041/8A  SWITCH  WAVEGUIDE 
5985  1062  06  MIL-S-55041/9A  SWITCH  WAVEGUIDE 


884  894  941  Y  ER 

884  894  941  Y  ER 

923  933  933  A  AT 

923  923  933  933  A  AT 

932  943  943  A  ER 


YDl  85  GS 
YDl  8:  G5 

8l. 

YDl  85 


85 

H5 

933 

942 

942 

A 

85 

N 

■  4 

» 

G  - 

0  . 

Y  -  2 

*  < 

1  -  1 

3 

EC 

ES 

H5 

934 

941 

94] 

G 

ER 

FC 

65 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

ii 

85 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

ij 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

i. 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

94] 

941 

G 

ER 

EC 

65 

L 

EC 

ES 

H5 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

r 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

u 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

94] 

94] 

A 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

94] 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

L 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

U 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

1 

EC 

ES 

H5 

P 

934 

941 

941 

G 

ER 

EC 

85 

u 
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6125  TOTAL  -  4  ,  DELINQUEMT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A-0  ,G-A  ,Y-0  .Z-0 


6130 

0312 

MS-17100  RECTIFIER  SEMI  28V0LT  lOOAMP 

AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

613" 

N353 

MIL-P-21325A  POWER  SUPL  TEST  SET  MK26i 

OS 

H5 

933 

934 

934 

A 

OS 

N 

613: 

N354 

MIl-P-82579  power  SUPL  MULTIVOLT  DC 

OS 

H5 

933 

933 

933 

A 

OS 

N 

6130  TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A 

-  3 

,  G  - 

0  .  Y 

-  0 

»  ' 

Z  -  1 

D 

6140 

0646 

MIL  B  11814A  2  NOTICE  1  BTRY  STOR  ZINC 

80 

H5 

871 

881 

901 

A 

ER 

99 

U 

B 

6140 

0722 

MS91872  FILLER  CAP  BATTERY 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

6140 

0762 

MIL-B-23272  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL 

AT 

H5 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

6140 

0763 

MIL-B-23272/1  BATTERIES  ALKALINE  NICKEL 

AT 

H5 

924 

924 

924 

924 

A 

AT 

N 

C 

61 4C 

0782 

MS35915  STORAGE  BAHERY  LEAD 

AT 

H5 

933 

943 

943 

A 

A^ 

N 

6140 

TOTAL  - 

5  ,  DELINQUENT  -  4  .  STATUS  CODES:  A 

-  5 

.  G  - 

0  .  Y 

-  0 

*  < 

Z  -  1 

0 

6150 

0235 

MS25083K  JUMPER  ASSEMBLY  ELECTRIC 

AS 

H5 

P 

933 

943 

943 

A 

ER 

AS 

11 

N 

6150  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  1 

.  G  - 

0  .  Y 

-  0 

»  ' 

Z  -  1 

D 

6210 

N644 

MIL  L  24352A  LIGHT  SET  WHISTLE 

SH 

H5 

881 

882 

882 

A 

N 

c 

6210 

N645 

MIL  M  22525B  MINE  HELD  MARKER  GF  MK3 

SH 

H5 

882 

892 

892 

A 

N 

c 

6210 

N660 

MS17819/1  WASHER  STARTER  PLASTIC  ANTI 

SH 

H5 

933 

933 

933 

A 

SH 

N 

6210  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A-3  ,G-0  .Y-0  ,Z-0 


6220 

1037 

MS51302  STOPLIGHT  BLACKOUT 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

6220 

1038 

MS51303  LIGHT  MARKER 

AT 

H5 

911 

921 

921 

A 

AT 

N 

C 

6220 

1063 

MIL-F-13455  FILTER  LIGHT 

AT 

H5 

923 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

6220 

1065 

MIL-S-45337  SPOTLIGHT 

AT 

H5 

923 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 

6220 

1066 

MS51307  SPOTLIGHT 

AT 

HS 

923 

923 

933 

933 

A 

AT 

N 

D 
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6220-6520 


6240  1132  LAMP  SEALED  BEAM 
6240  1283  MS15569B  LAMP  INCANDESCENT  G  6  BULB 

6240  1311  MS15570  BULB  BAVONET  CANDELABRA 

6240  1312  MS35478  BULB  BAYONET  CANDELABRA 

6240  1313  MS35480  BULB  BAYONET  CANDELABRA 

6240  1314  MS35481  BULB  BAYONET  CANDELABRA 

6240  1330  MS  17163  LAMP  INCANDESCENT  12V 

6240  1331  MS  17165  LAMP  INCANDESCENT  24V 

6240  1334  MS17166C  LAMP  INCANDESCENT  PAR46  24V 

6240  N406  MS  15534  A  LAMP  INCANDESCENT  T  7 

6240  N407  MS  16563  B  LAMP  INCANDESCENT  R  30 


AT 

H5 

901 

902 

902 

A 

AT 

YDl 

99 

N 

SH 

H5 

912 

932 

932 

A 

SH 

N 

r 

V 

AT 

ri5 

923 

933 

933 

G 

AT 

L 

c 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

U 

0 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

U 

c 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

A^ 

L 

r 

ME 

H5 

923 

953 

953 

A 

ME 

AS 

99 

N 

ME 

H5 

923 

953 

953 

A 

ME 

AS 

99 

N 

ME 

H5 

931 

931 

934 

944 

A 

ME 

AS 

99 

L 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

N 

A 

SH 

H5 

931 

951 

z 

A 

6240  TOTAL  -  11  .  DELIMQUEKT  -  2  .  STATUS  CODES:  A-5  .G-4  ,Y-0  ,2-2 

6350  N180  mil  A  15303  AUDIBLE  SIGNALS  ALARMS  BELLS  SH  H5  923  925  943  A  N 


6350  TOTAL  -  1  .  DELIMQUEtfT  -  0  .  STATUS  COOES: 

6505  5831  MIL-T-37613  THROMBIN,  USP 

6505  5885  MlL-M-37401  METHYSERGIDE  MALEATE 

6505  5894  MIL-M-37363  MICONAZOLE 

6505  5896  A-A-XXX  DEXTRAN  40  &  SODIUM 

6505  5897  A-A-XXX  DEXTRAN  40  8.  INJECTO 

6505  5899  A-A-0053356  HAlCINONIDE  CREAM 

6505  5900  A-A.53075A  OIFLUNISAL  TABLETS 

6505  5901  A-A-54645  PENTOBARBITAL  SOL 

6505  5902  A-A-0053257  FEROUS  GLUCONATE 

6505  5903  A-A-0051570A  IMIPENEM  &  CILASTATN 

6505  5904  A-A-51698A  DIETHYLPROPION 

6505  5905  A-A-53379A  DESMOOPRESSIN  ACETATE 

6505  5906  A-A.53283A  DESONIOE  OINTMENT 

6505  5907  A-A-0051631  HYDROMORPHONE  TABS 

6505  5908  A-A-54701  PROCHLORPERAZINE 

6505  5909  A-A-51806A  DIFLORAONE  OINTMENT 

6505  5910  A-A-54700  NITROFURANTOIN  SUS 

6505  TOTAL  -  17  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES: 

6510  0862  DDD-P-5D  PAD  COTTON 

6510  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 


-  1 

» 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

•  ‘ 

1  -  1 

D 

MB 

DM 

H5 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

93’ 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

A 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

A 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

oei 

A 

MD 

MS 

03 

N 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

-  17 

« 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

9 

Z  - 

0 

MB 

DM 

H5 

933 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

-  1 

G  - 

0 

,  y 

-  0 

9 

Z  - 

0 

6515 

5542 

MIL-N- 36319  NEEDLE,  HYPODERMIC 

MB 

DM 

H5 

931 

941 

941 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

55'D 

MIL-S-37499  SPLINT  PNEUMATIC 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

55'j 

A-A-XXX  LARYNGOSCOPE,  FIBER 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

C3 

N 

6515 

562; 

A-A-30072C  SUCTION  SET 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5628 

A-A-030133  LINER.  SURGICAL 

ME 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

C3 

N 

6515 

5636 

A-A-30177  CATHETER  &  NEEDLE 

MB 

DM 

H5 

933 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6515 

5673 

GG-S-935  SYRINGE  HYPODERMIC 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6515 

5676 

GG-C-121  CANNULA  BRAIN 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

941 

G 

MO 

MS 

03 

u 

6515 

5677 

MIL-C-36953  CANNULA  BRONCHIAL 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

941 

G 

MO 

MS 

03 

u 

6515 

5682 

GG-C-1969  CURETTE.  SPRATT 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5684 

MIL-A-36665  ADAPTERS,  ANESTHESIA 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5685 

MIL-E-36890(2)  ESOPHAGOSCOPE 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

P41 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5686 

MIL-S-37607  SYRINGE,  CARTRIDGE 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5687 

MIL-W-36795(2i  WAX.  BONE 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515 

5688 

A-A-53344  ROnGEUR  KERRISON 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941 

G 

MD 

MS 

03 

0 

6515 

5689 

A-A-53353  RONGEUR  7-1/2  INCH 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6515  TOTAL  - 

16  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES: 

A  -  6 

« 

G  -  10 

,  Y  -  0 

»  < 

Z  -  1 

D 

6520 

2557 

OQ-B-653  BRAZING  ALLOY 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6520 

2066 

GG-S-915  SYRINGE  AIR  DENTAL 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 
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6520-666S 

RCS  NO.  DD-DR8.E(AR)759 

'  ’  STANDARDIZATION  PROJECTS  REPORT 


1ST  QTR  FY  1994 


CANCELLATION  LISTING 


PA 

AA 

BA 

PP 

-Z- 

-A- 

Z/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC  OC 

T 

c 

RC 

GC 

SL 

LL 

''  9 

F  Q  F  Q  T 

Rb 

AU 

FL  tu 

R 

c 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

IYT 

IYT  IYT  A 

MS 

VS 

S  HS 

h 

N 

PROJECT 

. TITLE .  PY 

TV 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR  T 

VT 

VT 

T  RT 

S 

D 

6520  TOTAL  -  2 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

1 

O 

6530  2399  MIL-S-36531  LIGHT  SURGICAL  MB  DM  H6  924  934  942  A  MD  MS  03  U 
6530  2414  MIL-I-36246  INDICATOR.  CLINICAL  MB  DM  H5  932  942  942  A  MD  MS  03  N 
6530  2424  BED.  ADJUSTABLE  MB  DM  H5  933  943  943  A  MD  MS  03  N 
6530  2425  BED  ADJUSTABLE  MB  DM  H5  933  943  943  A  MD  MS  03  N 
6530  2431  MIL-T-36606  TABLE.  OBSTETRICALL  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 
6530  2432  GG-B-2043  BRUAH  SURGICAL  MB  DM  H5  941  951  951  A  MD  MS  03  N 


6530  TOTAL  -  6  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A-6  .G-0  .Y-0  ,Z-0 


6532 

1237 

MIL-G-37302  GOWN.  HOSPITAL 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942  A 

MD 

MS 

03 

N 

6532 

1241 

MIL-6-36645  GOWN.  HOSPITAL 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941  G 

MD 

MS 

03 

U 

6532 

1242 

MIL-C-36904  COAT  &  TROUSERS 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

941  G 

MD 

MS 

03 

L 

6532 

1243 

A-A-30031  DIAPER.  ADULT 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951  A 

MD 

MS 

03 

N 

6532  TOTAL 

-  4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  2 

» 

G  - 

2 

.  Y 

-  0 

* 

Z-0 

6610 

0374 

MIL-I-27623C  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE 

71 

H5 

931 

941 

941  A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

0394 

MIL-STD-884C  ELECTRONICALLY  OR  OPTICALL 

71 

H5 

941 

951 

951  A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

0396 

MS27150  INDICATOR  ATTITUDE  REMOTE  STAND 

71 

H5 

941 

961 

961  A 

AV 

AS 

99 

N 

6610 

F366 

MIL-R-38435B  USAF  RECORDING  SET  SIGNAL 

71 

H5 

924 

934 

934  A 

99 

N 

6610 

F367 

MIL-I-83117B  INDICATOR  ANGLE  OF  ATTACK 

71 

H5 

924 

934 

934  A 

99 

N 

6610 

F397 

MIL-I-38258  USAF  INDICATOR  ATTITUDE  ARU 

71 

H5 

941 

961 

961  A 

99 

N 

6610 

TOTAL 

-  6  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  6 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

« 

Z-0 

6620 

FH54 

Ml.  P  83335  PANELS  INTEPRALLY  NTC  1 

11 

H5 

874 

894 

941  Y 

1  • 

L 

6620 

TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A 

-  0 

% 

G  - 

0 

.  Y 

-  1 

* 

Z  -  0 

6625 

0724 

MIL  M  16125C  4  METERS  ELECTRICAL 

SH 

H5 

911 

931 

931  A 

CR 

SH 

99 

N 

6625 

0788 

MIL-R-39027  READOUTS.  INCANDESCENT  TYPE 

OS 

HS 

913 

914 

934  A 

CR 

OS 

11 

L 

6625 

N965 

MIL  T  28820  TEST  SET  TS  3389  OMEGA  RCVR 

SH 

CR 

H5 

893 

901 

901  A 

N 

6625  TOTAL 

-  3  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A 

-  3 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  0 

6630 

0551 

MS35424.1  THRU  4  ANALYZER.  OYGEN. 

MB 

DM 

H4 

933 

943 

943  A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

0555 

DOD-E-24636  ELECTRO 

MB 

DM 

H5 

934 

944 

944  A 

MD 

MS 

03 

N 

6630 

N555 

OOD-E-24636  ELECTRODE  PH  COMBINATION 

SH 

H5 

934 

944 

944  A 

N 

6630  TOTAL 

-  3  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A 

-  3 

* 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

» 

Z  -  0 

6635 

0149 

MIL  I  17214B  INDICATOR  PERMEABILITY 

SH 

H5 

923 

933 

933  A 

ME 

SH 

N 

6635 

TOTAL 

-  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

* 

Z  -  0 

6640 

1725 

nt 

MS51430  TOP  lAB  base  UNITS  &  TABLES 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

EA 

MS 

99 

DF 

N 

6640 

1726 

05 

MS51420  SEAL  GRADED  BORO  GLASS 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

EA 

MS 

99 

OP 

N 

L, 

6640 

1733 

03 

MS36359  NIlL  LABORATORY 

EA 

H5 

°13 

914 

914 

A 

EA 

MS 

99 

DP 

N 

6640 

1733 

04 

MS36210  MILL  MOTORIZED  LABORATORY 

EA 

H5 

913 

914 

914 

A 

EA 

MS 

99 

DF 

N 

r 

Y, 

6640 

1736 

LAB  EQUIPMENT 

EA 

DM 

H5 

913 

923 

923 

A 

MD 

MS 

03 

N 

c 

6640 

1781 

11 

MS36000  WATCH  GLASS  LABORATORY 

EA 

H5 

912 

914 

914 

A 

EA 

MS 

99 

DF 

N 

r 

6640 

1831 

DISTILLING  APPARTUS 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

941 

G 

MD 

MS 

03 

U 

6640 

1832 

FUNNEL 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

941 

G 

MD 

MS 

03 

u 

6640 

1833 

NNN-B-001194  BOTTLES,  DROPPER 
GGG-C-589  CORK,  PRES^RS,  ROT. 

MB 

DM 

H5 

932 

942 

942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6640 

1847 

MB 

DM 

H5 

933 

943 

943 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6640 

1852 

DISH,  MOISTURE  DET 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

MD 

MS 

03 

N 

6640 

TOTAL  - 

11  .  DELINQUENT  -  6  ,  STATUS  CODES: 

A  -  9 

• 

G  -  2 

.Y-0 

.  < 

Z  -  0 

6645  0415  MIL  W  22176A  4  WATCH  WRIST  SUBMERSIBLE  SH  H5  931  951  Z  SH  99  N  A 

6645  0416  MIL  C  23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY  SH  H5  931  951  Z  SH  99  N  A 

6645  0428  MIL-C-1194D  1  CLOCK  QUARTZ  CRYSTAL  SH  HS  934  944  941  G  L 

6645  N417  MIL  C  24523  CHRONOMETER  QUARTZ  BATTERY  SH  H5  912  913  913  A  SH  N  C 

6645  N429  MIL-C-23339  2  CLOCK  ELECTRIC  INTERNALLY  SH  H5  934  944  934  G  U 

6645  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A-1  .G-2.Y-0,Z-2 

6660  0083  MS  24134A  NOTICE  1  ALTMETER  PRESS  STA  80  H5  871  881  901  A  99  U  8 

6660  0098  MIL-T-36815  TUBE  BIOLOGICAL  MB  DM  H5  924  934  934  A  MD  MS  03  N 

6660  F082  MIL  R  38162B  1  NOTICE  3  RADIOSONDE  SET  80  H5  871  881  901  A  99  U  B 

6660  TOTAL  -  3  ,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A-3  .G-0  .Y-0  .Z-0 

6665  0644  MIL-W-36258  WATER  TESTING  KIT  MB  DM  H5  932  942  942  A  MD  MS  03  N 
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7105  0268  MIL-T-43463B  TABLE  DINING  PEDESTAL  BASE  GL 

7105  0269  MIL-B-28644A  BED  BUNK  STEEL  SQUARE  TUBE  YDl 

7105  A266  MIL-C-43035A  GL  1  CHAIR  STRAIGHT  KITCHEN  Gl 

7105  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  4 

7125  0142  MIL-R-43775  1  RACK  STOR  PIPE  AND  BAR  GL 

7125  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

7195  0111  MIL-C-43495  1  /2  /3  CASE  MERCHANDISE  OIS  GL 

7195  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

7210  0306  DDD-T-551K  TOWEL  BATH  COTTON  TERRY  CT 

7210  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

7240  0263  MIL-C-1283F  CN  GASOLINE  MILITARY  5-GAL  ME 

7240  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 


PA 

AA 

BA 

PP 

-2- 

-A- 

2/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

nc 

T 

C 

RC 

GC 

SC 

LL 

^  s 

^  s 

F  n  T 
IYT  A 

Rl) 

AU 

FI; 

TU 

R 

r. 

ET 

NT 

IT 

CA 

iyt 

IYT 

IYT 

MS 

VS 

s 

HS 

N 

N 

PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR 

SRR  T 

YT 

YT 

T 

RT 

S 

D 

BASE 

Gl 

H5 

934 

943 

943  A 

GL 

MC 

99 

N 

TUBE 

YDl 

H5 

934 

951 

951  A 

GL 

YDl 

99 

N 

7310  0837 
7310  0840 
7310  N842 

7310  TOTAL 

7320  0922 
7320  0923 

7320  TOTAL 


MIL-D-82035C  DISPENSERS  BEVERAGE  MECHANI  YDl 
MIL-G-2338L  GRIDDLES  SELF  HEATING  ELECTR  YDl 
MIL-K-43359E  KETTLES  STEAM  JACKETED  ELEC  YDl 


.  DELINQUENT 


,  STATUS  CODES:  A  -  3 


00-W-1307B  WASHING  MACHINE  POT  S  PAN  COM  YDl 
00-D-431E  DISHWASHING  MACHINES  COMM  RACK  YDl 


.  DELINQUENT 


.  STATUS  CODES:  A  -  2 


934  943  943  A  GL 
-  0  .2-0 
934  943  943  A  GL 
-  0  ,2-0 
934  943  943  A  GL 
-  0  .2-0 
922  922  944  A  GL 

-  0  ,7-0 
941  961  961  A  ME 

-  0  ,2-0 

932  943  943  A  GL 

933  944  944  A  G. 

934  944  944  A 

-  0  .2-0 

94]  951  951  A  Gl 
941  951  951  A  GL 

-  0  ,2-0 


8010  TOTAL  -  10  .  DELINQUENT  -  5  .  STATUS  CODES:  A  -  8 

8030  0653  MIL-P-11520  PRESERVATIVE  COATING  AT 

8030  0655  MIL-S-12158  SEALING  COMPOUND  AT 

8030  F048  MIL-S-83315(USAF)  NTC  2  SEALING  COMPOUND  11 

8030  F049  QPL-83315  4  NTC  1  SEALING  COMPOUND  11 

8030  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A  -  4 

8040  0513  ASTM  D  2564  80  SOLVENT  CEMENTS  FOR  POLY  SH 


SA  99 


NU  99 


YDl  99 


YDl  99 
YDl  95 
YDl 


YDl  99 
YDl  99 


7330 

0665 

MIL-E-2053D  NOT  1  EXTRACTOR  CITRUS 

gl 

H5 

932 

941 

941 

G 

GL 

SA 

95 

7330  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  • 

-  0 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

*  < 

Z  - 

D 

7510 

0377 

MIL-M-43803  1  MARKINGS  INKED  OR  PAINTED 

Gl 

H5 

934 

943 

943 

A 

GL 

95 

7510  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATJjS  COOES:  A 

.  1 

» 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

*  ' 

Z  - 

0 

7520 

0194 

GGG-S-735/1  2  3  STAMPING  AND  MRK  EQPMT 

Gl 

H5 

934 

943 

943 

Y 

GL 

SA 

95 

7520 

0195 

MII-R-3842A  1  RUBBER  STAMP  KIT  FD  INSP 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

GL 

MS 

99 

7520 

A196 

MIL-S-43483A  GL  STENCIL  DUP  PRT  KIT 

Gl 

ri5 

934 

943 

941 

G 

GL 

7520  TOTAL  - 

3  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A 

-  0 

G  - 

2 

.  Y 

-  1 

*  ' 

Z  - 

0 

7530 

0220 

G-E-550C  ENVELOPE,  PHOTO 

MB 

DM 

H5 

941 

951 

951 

A 

Ml 

MS 

nr 

7530  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A 

-  1 

G  - 

0 

,  Y 

-  0 

, 

Z  - 

0 

7920 

0266 

MIL-S-43252A  1  SQUEEGES  SILK  SCREEN 

GL 

H5 

934 

943 

941 

G 

GL 

99 

7920  TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  COOES:  A 

-  0 

« 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

« 

Z  - 

D 

8010 

0224 

MIL-S-12935D  SEALER  SURFACE  FOR  KNOTS 

YDl 

H5 

894 

912 

941 

A 

YDl 

8010 

0226 

TT-P-86H  PAINT  RED  LEAD  BASE  READY  MIXED 

YDl 

H5 

894 

912 

941 

A 

YDl 

8010 

0494 

A'^TM  0126-8700''  ON''iVSiS  QT  o!G“TNTS 

MR 

H5 

B 

921 

923 

923 

A 

MR 

99 

8010 

0495 

ASTM  b279-87R9i  BLEEDING  OF  PIGMENTS 

MR 

H5 

E 

921 

923 

923 

A 

MR 

SH 

99 

8010 

0496 

ASTM  D1394-76R91  ANALYSIS  OF  WHITE  TI  PG 

MR 

H5 

B 

921 

923 

923 

A 

MR 

SH 

8010 

0541 

AAMA-603.8  92  PIGMENTED  ORGANIC  COATINGS 

YDl 

H5 

B 

932 

943 

943 

A 

ME 

YDl 

99 

8010 

A178 

MIL  P  52192B  PRIMER  COATING  EPOXY 

AR 

H5 

891 

892 

892 

A 

AR 

8010 

A512 

MIL-P-62669  PRIMER  COATING 

AT 

H5 

923 

933 

933 

G 

AT 

8010 

N439 

MIL  P  15169B  2  PIGMENT 

SH 

H5 

931 

951 

Z 

8010 

N509 

MIL  P  24441  41  PAINT,  EPOXY-POLYAMIDE 

SH 

H5 

923 

923 

923 

A 

SH 

-  0  ,2-1 

923  933  933  A  AT 
923  933  933  A  AT 
941  942  942  A 
941  942  942  A 

-  0  ,2-0 

912  932  932  A  MR 


SH  99 
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PA 

AA 

BA 

PP 

-z- 

-A- 

2/A  G/A  S 

AC 

NC 

AC 

OC 

RC 

GC 

SC 

1  L 

^  9 

9 

F  Q  F  n 

T 

Rli 

AU 

FU 

IL 

R 

ET 

NT 

IT 

CA 

lYT 

lYT 

lYT  IVT 

A 

MS 

VS 

S 

HS 

N 

PROJECT 

. TITLE . 

, PY 

TY 

SN 

YN 

SRR 

SRR 

SRR  SRR 

T 

YT 

YT 

R' 

c 

8040  0521 

MIL-A-17682E  ADHESIVE  STARCH 

MC 

H5 

921 

923  923 

A 

MI 

MC 

N 

8040  A189 

MIL-A-47310  MI  ADHESIVE  SYSTEM 

MI 

H5 

934 

944  944 

A 

MI 

N 

8040  F188 

MlL-A-87134  ADHESIVE  CONTACT  FOR  CUSTOM  11 

H5 

932 

942  941 

G 

8040  N164 

MIL  A  21366A  ADHESIVE 

SH 

H5 

931 

951 

2 

N 

8040  TOTAL  - 

5  .  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES: 

A-3 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  z  - 

1 

8115  0540 

MIL-B-11886  BOXES  METAL 

ME 

H5 

924 

944  944 

A 

MF 

69 

]_, 

8115  0546 

MlL-B-37173  BOXES  SET  UP 

MB 

DM 

H5 

932 

942  942 

A 

MD 

MS 

03 

N 

8115  0548 

PPP-B-591B  1  BOXES  SHIP  FIBRBO  WD  CLTD  GL 

Hb 

932 

942  942 

A 

GL 

SA 

69 

N 

8115  0563 

PPPC1337  CONTAINERS  COMPOSITE  (STEEL  DRU  69 

Hb 

A 

941 

941  941 

G 

GL 

SA 

69 

N 

8115  TOTAL  - 

4  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES: 

A-3 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  z  - 

0 

8135  0675 

OO-A-1876  ALUMINUM  FOIL 

MR 

H5 

B 

941 

951  951 

A 

MR 

AS 

84 

N 

8135  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A  -  1 

* 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  - 

0 

8140  N966 

MIL-STD-1320-199  TRUCKLOAOING  TORPEDO 

OS 

H5 

932 

934  934 

A 

OS 

N 

8140  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  - 

0 

8145  0049 

MIL-C-14200  CONTAINERS  SHIPPING 

AT 

H5 

924 

924  914 

G 

A’ 

8145  TOTAL  - 

1  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES: 

A-0 

* 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  z  - 

0 

81GP  0003 

MIL-HDBK-742  not  1  WASTE  DIS  METHODS 

GL 

H5 

933 

944  944 

A 

G, 

SA 

69 

81GP  TOTAL  - 

1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES: 

A  -  1 

» 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  - 

0 

8305  0258  MIL  C  83429A  CLOTH  PLAIN  AND  NTC  I  11  H5  883  903  94!  G  G.  AS  !!  .  : 

8305  0505  PPP.P.1133  PACKAGING  OF  SYNTHETIC  FIBERS  CT  H5  932  932  943  941  G  Gl  34  99 

8305  0506  PPP-B-1134  PACKAGING  OF  COTTON  AND  COTTO  CT  H5  932  932  943  94!  G  Gl  SA  99 

8305  0507  PPP-B-1135  PACKAGING  OF  DUCK  FABRICS  CT  H5  932  932  943  941  G  GL  SA  99  L 

8305  0536  MlL-C-8068  CLOTH  COATED  NYLON  RUBBER  COA  CT  H5  941  951  951  A  AS  11  N 

8305  F238  MIL  C  4141  CLOTH  MONOFILAMENT  NTC  11  H5  883  903  941  G  !'  L  C 

8305  F253  MIL  T  83284  TAPE  THERMAL  RADIATION  NTC  1  11  H5  883  903  941  V  1!  L  1 

8305  F445  MIL  C  87143  USAF  CLOTH  BRDCLTH  PLY  NTC  1  11  H5  914  922  94!  Y  11  L  ! 

8305  TOTAL  -  8  .  DELINQUENT  -  4  ,  STATUS  CODES:  A-1  .G-6  ,Y-2  .Z-O 

8315  0369  MIL-C-87165  COLLAR  JACKET  DETACHABLE  CT  H5  931  941  941  A  11  K 

8315  1335  MIL  T  26089  TAPE  TEXTILE  NTC  1  11  H5  883  903  941  G  1!  L  C 

8315  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A-1  ,G-1  .Y-0  ,Z-0 

8405  0225  MIL-C-43368F  (GL^  COATS  MEN'S  TROPICAL  CT  HE  933  943  941  G  G. 

8405  F039  MIL  0  83179  OVERCOAT  MAN  S  NTC  1  11  H5  672  892  941  G  11  .  1 

8405  F059  MIL  S  83220A  SWEATER  MAN  S  BLUE  NTC  1  11  H5  674  894  94!  G  !!  .  1 

8405  F129  MIL  C  26804B  USAF  COVER  SERVICE  NOT  2  1!  H5  902  912  94!  G  !!  . 

8405  N149  MIL-R-17657  RAINCOAT  MAN'S  (F/W)  NU  H5  91!  9!2  912  A  2*  ' 

8405  N779  MIL  S  21087F  MC  SKIRT  WOMANS  H06l  POLY  W  MC  H5  912  913  913  A  N  1 

8405  N780  MIL  S  29364C  MC  SLACKS  WOMENS  MC  H5  912  913  913  A  N  C 

8405  TOTAL  -  7  ,  DELINQUENT  -  6  .  STATUS  COOES:  A-3  .G-4  ,Y-0  ,Z-0 

8410  0828  MIL-C-44101AfGL)  COAT  WOMAN'S  CLASSIC  CT  H5  933  943  941  G  G.  C'  L 

8410  F643  mil  C  83233  COATS  WOMEN  S  BLUE  NTC  1  11  H5  872  892  941  G  !!  L  C 

8410  N774  MIL-S-29120A  SKIRT  WOMAN'S  SERVICE  WHITE  NU  H5  91!  912  912  A  C*  N  2 

8410  N775  MIL-C-29121A  COAT  WOMAN'S  SERVICE  WHITE  NU  H5  911  912  912  A  C'  N  C 

8410  TOTAL  -  4  .  DELINQUENT  -  3  ,  STATUS  CODES:  A-2  .G-2  ,Y-0  .Z-O 

8415  0922  MIL-J-83472  JACKET  COLD  WEATHER  SECURITY  CT  H5  931  941  941  A  1!  C'  N 

8415  0962  MIL-G-3866  GLOVES,  CLOTH,  COTTON,  KNITTE  CT  H5  941  951  951  A  GL  NU  99  N 

8415  0964  MIL-J-82281C  INU)  JERSEY  FLIGHT  DECK  CRE  CT  H5  941  941  951  A  NU  N 

8415  0965  A-A-55068  JERSEY  FLIGHT  DECK  CREWMAN'S  CT  H5  941  941  951  A  NU  N 

8415  N795  MIL-C-29119  CLOTHING  CHEMICAL  AGENT  PROT  NU  H5  904  911  912  A  CT  u  E 

8415  TOTAL  -  5  ,  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A-5  ,G-0  ,Y-0  ,Z-0 

8430  N399  MIL  S  19672B  1  SHOES  SWIM  CORAL  SH  H5  931  951  2  SH  N  A 

8430  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A-0  .G-0,Y-0.Z-1 

8445  0119  MIL-H-87072  HANDBAG  WOMAN'S  SYNTHETIC  CT  H5  924  933  933  A  NU  N  C 
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8445  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 
8455  0721  MIL-R-82404  RIBBON  SERVICE  CAP  CT 
8455  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 
8465  0142  MIL-B-36076  BAG  SOILED  CLOTHES  MB 
8465  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 
8470  0153  MIL-S-43912  STRAP  CHIN  GROUND  TROOPS  CT 
8470  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 


8905  1117 
8905  1123 


MIL-L-44190  LOBSTER  TAIL  SPINY  RAW  PR 
MIL-P-44131A  PORK  STK  FLA  FMD  BR  FR 


8905  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

8910  0463  MIL-M-43241A  MILK  FILLED  DRV  PLAIN  OR  CH  GL 

8910  0464  MIL-C-44040  NOT  1  CHEESE  PIZZA  BLEND  GL 

8910  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

8915  A829  MIL-C-44088  GL  NOT  1  CELERY  DENY  GL 

8915  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

8920  0561  MIL-C-35074G  CEREAL  BARS  SURVIVAL  TYPE  GL 

8920  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

8940  0764  MIL-T-43856A  TOPPING  DESSERT  AND  6AK  PRO  GL 

8940  A735  MIL-P-44147  GL  PUDDING  BAR  OP  RATION  COM  GL 

8940  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

8955  AOOl  MIL-T-44284  GL  TEA  MIX  INSTANT  SWEETENED  GL 

8955  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

9130  1048  MIL-P-26694B  USAF  PROPELLANT  JNS-DIMETHY  12 

9130  A153  MIL-G-46015B  GASOLINE  AUTOMOTIVE  COMBAT  ME 


,  DELINQUENT  -  0 


1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1  ,  G  -  0 

MIL-P-26694B  USAF  PROPELLANT  JNS-DIMETHY  12  PS  H5  A 
MIL-G-46015B  GASOLINE  AUTOMOTIVE  COMBAT  ME  H5 


9130  TOTAL  -  2  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

9330  1038  MIL  P  24364  3  3  PLASTIC  SHEET  LAMINATED  SH 

9330  1269  MIL-S-62502  SHEET  MOLDING  COMPOUND  AT 

9330  TOTAL  -  2  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

9340  1004  MIL-G-47034  GLASS  FILTER  COLORED  AT 

9340  TOTAL  -  1  .  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

9390  1007  MIL-L-3891  LUMINESCENT  MATERIAL  ME 

9390  TOTAL  -  1  ,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

9510  0837  MIL-S-62470  STEEL  CR-NI-MO  8260  AT 

9510  0855  MIL-S-8844D  1  STEEL  BAR  REFORGING  STOCK  AS 

9510  A057  MIL-S-62471  STEEL  STAINLESS  AT 

9510  TOTAL  -  3  .  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

9515  0965  MIL  S  11207  STEEL  SHEETS  CORRUGATED  ME 

9515  0995  Q5-S-766D  STEEL  STAINLESS  AND  HEAT  RESIS  SH 

9515  A069  MrL-A-46177B  (MR)  ARMOR.  STEEL  PLATE  MR 


9510  0837 
9510  0855 
9510  A057 


9515  0965 
9515  0995 
9515  A069 
9515  A074 


- -  ,,..-A-46177B  (MR)  ARMOR,  STEEL  PLATE 

9515  A074  MIL-A-13259B  MR  ARMOR  STEEL  SHEET  STRIP  MR 

9515  TOTAL  -  4  ,  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

9525  0200  0Q-B-637A  1  BRASS  NAVAL  ROD  WIRE  SHAPE  SH 
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.TITLE. 


PA 

RC 

ET 

py 


AA 

GC 

NT 

TV 


BA  PP  -Z- 
SC  LL  F  Q 
IT  CA  lYT 
SN  YN  SRR 


-A-  Z/A  G/A  S  AC  NC  AC 
FQFQFQTRU 
lYT  IVT  lYT  A  MS 
SRR  SRR  SRR  T  YT 


AC 

YS 

YT 


OC 

TU 

US 

R"' 


R  0 

N  h 

r 


9625 

total 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

« 

G  - 

0 

.  T 

-  0 

.  Z  -  0 

9530 

0A94 

g 

9-A-200  ID  ALUMINUM  ALLOY  3003  BAR  ROD  AS 

H5 

B 

941 

953  953  A 

MR 

AS 

11 

9530 

0495 

c 

C-A-200  4D  1  ALUMINUM  ALLOY  5083  BAR  AS 

H5 

B 

941 

953  953  A 

MR 

AS 

11 

9530 

0496 

c 

C.A-200  5D  ALUMINUM  ALLOY  5086  BAR  ROD  AS 

H5 

B 

941 

953  953  A 

MR 

AS 

11 

9530 

0497 

E 

[-A-200  6E  1  ALUMINUM  ALLOY  5454  BAR  RD  AS 

H5 

B 

941 

953  953  A 

MR 

AS 

1  ■ 

9530 

0498 

Q 

Q-A-200  7E  1  ALUMINUM  ALLOY  5456  BAR  AS 

H5 

B 

941 

953  953  A 

MR 

AS 

9530 

TOTAL 

- 

5 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  5 

» 

G  - 

0 

.  T 

-  0 

.  Z  -  0 

9535 

0532 

QQ  C  5858  COPPER  NI  2N  PLATE  SHEET  STRI  MR 

H5 

6 

911 

924  941  G 

MR 

SH 

99 

9535 

TOTAL 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  COOES:  A  -  0 

« 

G  - 

1 

.  T 

-  0 

.  Z  -  0 

95GP 

0364 

00  C  502C  1  COPPER  RODS  AND  SHAPES  AND  SH 

H5 

904 

914  914  A 

MR 

SH 

OQ 

95GP 

0365 

QQ  C  5768  1  COPPER  FLAT  PRODUCTS  WITH  SH 

H5 

904 

914  914  A 

MR 

Sr 

99 

95GP 

TOTAL 

- 

2 

.  DELINQUENT  -  2  .  STATUS  COOES:  A  -  2 

% 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

9630 

0028 

MIL-Z-11410B  ZIRCONIUM  NICKEL  ALLOY  AR 

H5 

932 

944  944  A 

AR 

OS 

99 

9630 

A027 

MIL-T-13827  TUNGSTEN  POWDER  AR 

H5 

932 

944  934  G 

AR 

9630 

TOTAL 

- 

2 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  COOES:  A  -  1 

• 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

9650 

A030 

MIL-B-70838  billet  DEPLETED  URANIUM  AR 

H5 

941 

951  951  A 

AR 

9650 

TOTAL 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

9905 

0318 

MS 53007  PLATE  ID  AT 

H5 

924 

934  934  A 

A' 

9905 

TOTAL 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

ORPR 

N318 

MIL  D  24241  DRAWINGS  SONAR  SYSTEMS  SH 

H5 

912 

913  913  A 

SH 

DRPR 

TOTAL 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  1  ,  STATUS  COOES:  A  -  1 

* 

G  - 

0 

.  V 

-  0 

.  Z  -  0 

EDRS 

N147 

MIL  M  9868B  lA  MICROFILM  OF  ENGINEERING  SH 

H5 

931 

951  Z 

Sr 

EDRS 

TOTAL 

- 

1 

,  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

• 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  1 

EMCS 

0141 

MIL  STD  285  ATTEN  MEAS  ELECTRO  SHIELD  CR 

H5 

923 

943  943  A 

CR 

rr 

EMCS 

0149 

MIL-STD-463A  DEFINITION  SYS  UNITS  CR 

H5 

932 

933  933  A 

CR 

EC 

'  1 

ENCS 

TOTAL 

- 

2 

,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

MECA 

0469 

Q 

Q  N  288  1  3  NICKEL  COPPERY  ALLOY  AND  SH 

H5 

904 

914  914  A 

MR 

MECA 

0474 

M 

I.  C  20159  C  COPPER  NICKEL  ALLOY  Sh 

H5 

012 

922  922  A 

MR 

Sr 

MECA 

0533 

00-M-38B  ALLOY  DIE  CASTINGS  AZ91A  MR 

H5 

B 

932 

942  933  A 

MR 

AS 

MECA 

0544 

0Q-C-390B  COPPER  ALLOY  CAST  INCL  CAST  BR  MR 

H6 

E 

934 

944  941  G 

MR 

99 

MECA 

TOTAL 

- 

4 

,  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  3 

9 

G  - 

1 

,  K 

-  0 

.  Z  -  0 

MFFP 

0526 

MIL-C-26074E  COAT  ELECTROLESS  NI  RQMT  Nl  11 

H5 

933 

943  943  A 

MR 

AS 

- 1 

MFFP 

TOTAL 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  0  .  STATUS  CODES:  A  -  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  Z  -  0 

MISC 

0092 

MIL  S  8512  SUPPORT  EQUIPMENT  NTC  1  11 

H5 

874 

894  941  V 

AV 

AS 

V: 

MISC 

0125 

MIL  STD  399A  MICROFORM  FORMATS  07 

H5 

903 

904  904  A 

AM 

SA 

MISC 

0172 

AND  10367  11 

H5 

941 

943  943  A 

MR 

EC 

22 

MISC 

TOTAL 

- 

3 

.  DELINQUENT  -  2  ,  STATUS  CODES:  A  -  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  1 

.  Z  -  0 

MTSC 

0082 

MIL  STD  802  NUMBERS  AIRCRAFT  NTC  1  11 

H5 

874 

894  941  G 

AV 

AS 

11 

KTSC 

TOTAL 

- 

1 

.  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  0 

9 

G  - 

1 

.  Y 

-  0 

,  Z  -  0 

PACK 

0982 

MIL-T-46755  TIRES  PNEUMATIC  STORAGE  AT 

H5 

924 

924  924  A 

AT 

PACK 

1004 

MIL-STD-1190  GUIDELINES  LEVEL  C  SM 

H5 

941 

944  944  A 

SM 

PACK 

TOTAL 

- 

2 

.  DELINQUENT  -  1  .  STATUS  CODES:  A  -  2 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

THDS 

0100 

ANSI-C81. 10-76  SPECS  FOR  ELEC  LAMP  BASES  IS 

H5 

934 

951  951  A 

AR 

AS 

99 

TMDS 

TOTAL 

- 

1 

,  DELINQUENT  -  0  ,  STATUS  CODES:  A  -  1 

9 

G  - 

0 

.  Y 

-  0 

.  z  -  0 

THJM 

0324 

MIL-STD-1252  INERTIA  FRICTION  WELD  PROC  AR 

H5 

933 

944  944  A 

AR 

SH 

N  : 


N  i 


N 

N  : 


N  : 


N  C 
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THJM  A284  MIL-ST0-1261C(MR1  ARC  WELD  PROC  CONS  STE  MR  H£  E  903  913  943  A  MR  l  0 

THJM  A288  MIL-STD-1941,  METAL-ARC  WELDINGT  OP  HOMO  MR  H5  903  913  943  A  MR  1.0 

THJM  A291  MIL-STD-1946A  MR  WELDING  AL  ALLOY  ARMOR  MR  H5  903  913  951  A  MR  L  D 

THJM  A321  MIL-B-12672  BRAZE  WELDING  OXVACETYLENE  AR  H5  933  944  944  A  AR  h 

THJM  A322  MIL-B-12673  BRAZING  OXYACETYLENE  AR  H5  933  944  94'!  A  AR  N 

THJM  N314  MIL-STD-1693A  YD  FABRICATION  WELDING  &  I  YDl  H5  931  941  94]  A  vq]  N 
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